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38 

39 

36 

19 

19 

IB 

40 

42 

36 

32 

43 

42 

62 

51 

43 

31 

33 

33 

33.9 

NIN 

6 

14 

21 

29 

34 

29 

18 

14 

14 

-  1 

-  8 

2 

e 

31 

16 

4 

4 

6 

-  1 

1  1 

15 

16 

22 

30 

24 

20 

32 

14 

3 

15 

5 

14.4 

SEBRCT 

nnx 

31 

30 

36 

37 

46 

39 

36 

37 

35 

24 

27 

30 

35 

39 

46 

40 

30 

28 

22 

46 

46 

38 

32 

47 

48 

58 

56 

49 

34 

40 

36 

38.0 

niN 

9 

18 

23 

29 

34 

31 

20 

16 

14 

0 

-  4 

7 

IS 

33 

IB 

9 

4 

9 

-  1 

21 

17 

20 

26 

32 

26 

26 

26 

19 

7 

19 

12 

17.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(£ 

2 

3 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

I  1 

12 

1 3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ai 
a 

HE5T  CENTRRL  04 

Blue  nouNTfl i n  onn 

nflx 

23 

30 

27 

39 

36 

24 

23 

27 

33 

33 

43 

45 

20 

35 

16 

31 

45 

48 

38 

33 

43 

47 

57 

59 

36 

35 

35 

36.2 

nlN 

10 

13 

IS 

25 

33 

30 

23 

23 

23 

-  1 

-  3 

4 

13 

29 

22 

1  1 

7 

6 

-  1 

2 

I  9 

2 1 

25 

3 1 

28 

26 

2S 

26 

1 0 

1 0 

I  0 

1 6  •  6 

BOONEV ILLE 

MfiX 

?I 

39 

38 

23 

32 

35 

34 

4S 

46 

42 

36 

35 

31 

47 

51 

43 

37 

44 

46 

57 

61 

49 

38 

38 

43 

41  .1 

niN 

22 

23 

33 

32 

31 

19 

27 

8 

-10 

-10 

3 

28 

32 

19 

10 

8 

7 

-  2 

1  4 

1  9 

23 

3 1 

32 

24 

25 

24 

2 1 

g 

22 

17.6 

CLfiRKSV iLLE 

40 

4  3 

23 

22 

28 

35 

34 

42 

43 

25 

32 

20 

26 

49 

51 

37 

34 

45 

47 

57 

58 

35 

30 

39 

36.7 

MIN 

7 

7 

20 

26 

32 

30 

16 

16 

20 

-  1  1 

-10 

-10 

0 

29 

17 

10 

3 

7 

-  7 

-  6 

8 

I  5 

25 

30 

1 8 

1  7 

20 

22 

5 

7 

3 

11.9 

OnROHNELLE 

I'l 

35 

26 

24 

33 

33 

43 

42 

38 

31 

29 

25 

47 

48 

40 

33 

44 

48 

57 

57 

47 

35 

38 

38 

38  .6 

MIN 

19 

25 

31 

35 

29 

22 

22 

12 

-  4 

-  7 

3 

24 

31 

19 

1  1 

7 

8 

-  4 

10 

1  7 

20 

29 

28 

24 

24 

26 

22 

1  1 

2  1 

1  7 

17.5 

FOR T  SMITH  USD  RP 

nAx 

's 

36 

4  1 

26 

1 7 

25 

34 

33 

40 

40 

20 

33 

28 

25 

43 

45 

38 

33 

43 

46 

54 

56 

37 

35 

37 

41 

36.2 

niN 

1  1 

22 

32 

32 

22 

18 

25 

5 

-  8 

-10 

5 

27 

2S 

19 

9 

8 

6 

4 

21 

19 

22 

31 

27 

23 

26 

24 

1  4 

1 0 

22 

1 0 

16  .7 

FORT  SMITH  HRTER  PLPNT 

34 

38 

46 

37 

22 

32 

38 

35 

43 

48 

38 

33 

33 

28 

45 

51 

46 

36 

43 

47 

52 

57 

52 

35 

36 

40 

39.9 

niN 

7 

20 

22 

34 

30 

29 

15 

20 

4 

-10 

-  8 

5 

26 

31 

IS 

5 

2 

3 

-  6 

10 

15 

15 

30 

29 

IB 

21 

28 

1  1 

3 

1  7 

5 

14  .4 

HECTOR 

36 

4  1 

46 

4 1 

30 

19 

25 

35 

33 

41 

SO 

42 

35 

28 

22 

47 

51 

44 

34 

42 

45 

52 

57 

51 

32 

39 

38 

38  .7 

niN 

1 

18 

23 

30 

34 

29 

12 

20 

12 

-  5 

5 

10 

22 

31 

16 

7 

3 

3 

-  5 

IS 

19 

19 

27 

30 

23 

22 

2 1 

1 2 

4 

1  7 

8 

15  .6 

HENfl 

39 

39 

34 

46 

43 

40 

27 

36 

34 

33 

37 

48 

39 

34 

31 

36 

50 

58 

43 

36 

49 

51 

59 

62 

52 

39 

33 

43 

41  .1 

niN 

1  1 

19 

18 

31 

27 

29 

21 

31 

5 

0 

8 

21 

29 

32 

22 

10 

6 

5 

5 

23 

26 

27 

30 

29 

24 

31 

28 

20 

10 

24 

18 

20  - 1 

02HRK 

45 

36 

36 

4 1 

36 

19 

29 

35 

33 

46 

49 

45 

33 

30 

27 

51 

54 

45 

33 

49 

51 

59 

59 

46 

38 

42 

41 

40.4 

niN 

1  1 

20 

24 

32 

34 

30 

20 

27 

12 

2 

2 

8 

25 

32 

20 

10 

8 

8 

2 

16 

20 

22 

29 

30 

25 

25 

22 

18 

10 

22 

12 

18.6 

40 

43 

43 

40 

38 

34 

23 

29 

3  ^ 

34 

43 

45 

23 

30 

20 

24 

45 

49 

38 

40 

43 

48 

56 

59 

39 

35 

38 

37.7 

NIN 

5 

13 

20 

20 

32 

30 

23 

21 

22 

9 

-  5 

-  5 

6 

25 

19 

10 

9 

8 

-  2 

-  1 

19 

20 

27 

30 

25 

25 

25 

24 

9 

10 

9 

15.5 

CI  ID  I  om 

34 

27 

40 

54 

49 

35 

39 

38 

37 

23 

29 

35 

33 

44 

44 

39 

31 

28 

25 

48 

51 

43 

35 

42 

48 

56 

57 

SI 

35 

39 

38 

39.6 

MlN 

1 1 

20 

25 

31 

32 

30 

22 

24 

7 

-  1 

-  3 

10 

24 

32 

18 

10 

8 

6 

0 

22 

20 

24 

29 

31 

29 

31 

26 

19 

10 

24 

13 

18.8 

HRLORON 

HRX 

36 

32 

42 

SI 

47 

36 

45 

44 

41 

28 

40 

40 

36 

43 

48 

43 

39 

37 

32 

49 

52 

45 

39 

49 

51 

59 

62 

56 

40 

38 

44 

43.4 

MIN 

10 

20 

18 

35 

31 

30 

18 

25 

9 

-  9 

-  5 

10 

31 

32 

21 

10 

8 

7 

1 

21 

19 

19 

32 

29 

21 

23 

22 

21 

10 

23 

1  1 

17.8 

CENTRRL  OS 

flLUM  FORK 

34 

32 

43 

40 

45 

40 

44 

43 

4  I 

27 

35 

34 

33 

39 

51 

51 

34 

33 

29 

47 

50 

50 

35 

47 

49 

60 

63 

62 

39 

39 

43 

42.3 

niN 

1  1 

18 

22 

30 

33 

30 

24 

25 

18 

4 

5 

17 

25 

32 

23 

1  1 

5 

10 

2 

23 

23 

25 

28 

31 

25 

28 

26 

24 

9 

24 

13 

20. 1 

D t  N 1  UN 

3 1 

33 

43 

39 

47 

42 

45 

44 

43 

32 

32 

35 

35 

42 

47 

45 

25 

25 

24 

52 

61 

SS 

37 

55 

S3 

63 

62 

5S 

39 

39 

4  1 

42  .6 

niN 

8 

20 

22 

31 

36 

30 

20 

22 

20 

3 

S 

17 

25 

33 

30 

14 

12 

10 

-  2 

14 

17 

25 

29 

30 

21 

31 

25 

23 

9 

22 

12 

19.8 

BLRKELT  MOUNTAIN  DflM 

HRX 

27 

34 

29 

4  1 

42 

44 

35 

46 

46 

32 

26 

32 

35 

36 

42 

52 

27 

37 

23 

31 

51 

59 

40 

36 

51 

52 

62 

61 

43 

38 

37 

40.3 

niN 

9 

9 

22 

25 

33 

32 

25 

24 

29 

5 

S 

5 

20 

28 

25 

16 

7 

9 

1  3 

14 

19 

18 

25 

24 

22 

23 

22 

25 

1  1 

10 

1  3 

18.4 

CflBOT  4  SH 

HRX 

29 

30 

40 

38 

48 

37 

37 

40 

36 

26 

28 

31 

34 

40 

47 

40 

33 

30 

27 

48 

52 

36 

33 

47 

50 

61 

59 

47 

36 

39 

38 

39.3 

HIN 

a 

17 

23 

29 

30 

31 

23 

23 

16 

2 

5 

1  4 

20 

30 

20 

1  1 

6 

9 

3 

1 5 

1 9 

23 

29 

31 

25 

24 

26 

1 8 

5 

1 9 

1 1 

18.3 

CONHflY 

?1RX 

3 1 

30 

40 

40 

47 

40 

38 

39 

37 

24 

30 

35 

33 

41 

45 

42 

34 

30 

27 

46 

49 

45 

35 

45 

47 

58 

57 

55 

35 

39 

37 

39  .7 

HIN 

10 

19 

23 

30 

31 

30 

20 

21 

18 

2 

2 

9 

22 

32 

19 

10 

7 

9 

-  2 

16 

19 

21 

29 

32 

25 

24 

25 

26 

8 

20 

13 

18.4 

GREENBRIER 

HRX 

HIN 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

HRX 

29 

35 

28 

42 

42 

43 

35 

48 

45 

29 

28 

32 

36 

38 

42 

54 

29 

35 

24 

37 

51 

63 

40 

35 

53 

52 

64 

64 

42 

40 

36 

41  .0 

niN 

7 

13 

23 

24 

31 

31 

27 

27 

28 

5 

5 

10 

22 

30 

25 

14 

7 

1  1 

9 

10 

25 

26 

26 

31 

32 

32 

32 

33 

10 

10 

16 

20.4 

LEOLfi 

HRX 

32 

28 

38 

42 

45 

39 

45 

49 

43 

28 

31 

35 

36 

43 

52 

36 

34 

33 

31 

53 

62 

43 

38 

54 

53 

64 

62 

38 

37 

52 

4  I 

42  .5 

niN 

10 

22 

24 

31 

28 

31 

22 

23 

20 

B 

7 

19 

25 

30 

20 

IS 

7 

13 

3 

27 

17 

18 

30 

32 

25 

29 

27 

25 

10 

24 

1  1 

20.4 

LITTLE  ROCK  FRfl  RP 

HRX 

32 

30 

38 

4  1 

48 

36 

40 

4  1 

36 

27 

29 

33 

38 

41 

SI 

35 

32 

29 

30 

50 

56 

35 

34 

51 

53 

61 

59 

44 

37 

40 

38 

40  .2 

niN 

1  4 

24 

26 

31 

36 

33 

28 

28 

1  1 

7 

1  1 

18 

25 

29 

26 

13 

11 

13 

4 

25 

24 

25 

32 

33 

29 

33 

31 

17 

12 

26 

18 

22  .4 

nflLVERN 

MRX 

32 

32 

40 

39 

47 

42 

44 

46 

45 

26 

28 

34 

33 

43 

49 

44 

35 

32 

29 

S3 

61 

48 

38 

53 

SO 

61 

61 

57 

37 

35 

40 

42  .4 

niN 

10 

22 

25 

32 

24 

32 

22 

24 

23 

5 

7 

20 

28 

32 

20 

16 

6 

13 

2 

16 

n 

20 

30 

32 

22 

24 

26 

26 

10 

23 

8 

19.9 

MORRILTON  4  SU 

HRX 

32 

29 

42 

43 

44 

40 

40 

37 

36 

26 

27 

33 

33 

42 

43 

34 

35 

30 

27 

45 

48 

44 

34 

43 

47 

56 

54 

50 

35 

37 

37 

38  -8 

HIN 

10 

20 

24 

30 

34 

31 

22 

20 

20 

3 

1 

10 

24 

32 

21 

12 

2 

10 

1 

20 

20 

22 

29 

32 

29 

28 

25 

28 

1  1 

21 

12 

19.5 

NIHROD  DRM 

MRX 

22 

30 

30 

42 

42 

4  1 

32 

40 

39 

24 

24 

3  1 

31 

33 

40 

46 

23 

35 

32 

55 

SO 

32 

35 

45 

48 

57 

58 

35 

35 

36 

37  .4 

MIN 

S 

7 

20 

22 

32 

28 

21 

20 

21 

1 

-  2 

-  2 

12 

25 

19 

10 

4 

5 

5 

17 

17 

19 

30 

24 

24 

23 

23 

6 

7 

12 

15.2 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

MRX 

28 

28 

38 

40 

45 

34 

38 

40 

34 

24 

25 

31 

35 

38 

49 

32 

31 

25 

28 

46 

52 

32 

32 

47 

48 

60 

55 

45 

35 

35 

39 

37.7 

MIN 

10 

21 

22 

29 

32 

29 

24 

25 

5 

3 

6 

18 

18 

31 

27 

8 

6 

8 

S 

23 

28 

24 

27 

31 

31 

36 

34 

1 1 

a 

24 

14 

19.9 

SHERIOSN  TOHER 

MRX 

32 

29 

40 

38 

49 

46 

44 

42 

29 

31 

31 

35 

43 

52 

47 

32 

31 

31 

SI 

58 

50 

54 

52 

65 

63 

54 

38 

38 

41 

43.0 

■          ■  ■ 

MIN 

8 

IB 

23 

30 

26 

31 

26 

20 

3 

6 

16 

22 

32 

23 

12 

4 

9 

-  1 

23 

21 

24 

29 

25 

26 

30 

23 

7 

23 

1  2 

19.0 

ERST  CENTRRL  06 

RRKRNSnS  POST 

MAX 

32 

29 

32 

40 

45 

41 

42 

50 

47 

28 

33 

38 

4  1 

41 

45 

43 

30 

30 

24 

50 

55 

49 

38 

48 

49 

64 

60 

56 

31 

37 

36 

41  .4 

MIN 

1  1 

22 

25 

30 

29 

33 

26 

25 

22 

8 

1  1 

20 

23 

35 

23 

17 

6 

13 

2 

22 

23 

25 

29 

33 

25 

32 

32 

23 

1  1 

24 

17 

21  .8 

BRINKLET 

MRX 

MIN 

DES  RRC 

MRX 

27 

29 

36 

39 

44 

40 

33 

40 

38 

23 

30 

34 

33 

39 

45 

41 

29 

29 

22 

46 

49 

38 

33 

46 

46 

S2 

55 

5 1 

30 

37 

35 

37.7 

MIN 

10 

1 9 

23 

29 

32 

28 

24 

25 

17 

6 

7 

16 

18 

31 

23 

1  1 

8 

10 

4 

20 

21 

21 

29 

31 

28 

30 

28 

19 

9 

21 

15 

19.8 

HELENA 

MAX 

21 

30 

28 

33 

41 

41 

36 

39 

40 

33 

24 

29 

37 

39 

39 

44 

18 

27 

23 

25 

45 

48 

35 

35 

4  1 

44 

58 

58 

4  1 

31 

37 

36  •  1 

M  I  N 

7 

g 

23 

25 

3 1 

32 

27 

20 

30 

8 

8 

9 

18 

26 

24 

1  1 

2 

2 

-  1 

0 

17 

21 

23 

30 

23 

24 

30 

30 

5 

6 

13 

n.2 

KEO 

MRX 

28 

28 

32 

37 

46 

39 

38 

39 

37 

26 

27 

31 

34 

40 

46 

39 

31 

30 

25 

47 

50 

37 

32 

50 

50 

60 

56 

46 

34 

37 

34 

38 .3 

MIN 

12 

20 

24 

29 

29 

7 

1 0 

20 

22 

32 

25 

14 

10 

10 

4 

24 

25 

26 

30 

31 

29 

33 

30 

21 

1 1 

26 

18 

21  .6 

nRRIRNNR  2  S 

MRX 

29 

29 

32 

37 

41 

38 

38 

40 

40 

23 

30 

32 

39 

40 

47 

42 

26 

28 

21 

44 

49 

40 

35 

45 

44 

59 

58 

5 1 

30 

37 

36 

38 . 1 

MIN 

10 

19 

23 

30 

32 

31 

25 

24 

18 

7 

8 

20 

20 

32 

25 

1  1 

4 

10 

3 

19 

23 

23 

28 

31 

26 

30 

29 

19 

9 

23 

16 

20.3 

SRINT  CHARLES 

MRX 

21 

31 

28 

32 

40 

42 

37 

42 

40 

30 

25 

33 

36 

38 

40 

47 

21 

29 

20 

30 

47 

54 

36 

35 

47 

47 

61 

61 

41 

30 

36 

37.3 

MIN 

8 

1  1 

23 

25 

31 

32 

27 

24 

29 

8 

9 

9 

19 

28 

23 

14 

6 

9 

2 

3 

21 

23 

25 

31 

28 

30 

29 

32 

9 

9 

17 

19.2 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STRTION  INDEX 

DAILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DAY   OF  MONTH 

0 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

STUTTGRRT 

MAX 

niN 

30 
1  4 

29 
22 

33 
24 

38 
30 

44 

29 

40 

32 

39 
27 

44 

27 

39 
20 

25 
8 

31 
1  1 

34 

20 

38 
27 

42 

33 

48 

25 

42 
1  4 

30 
8 

26 
1  3 

24 

5 

47 
22 

52 
23 

43 

26 

35 
30 

49 

32 

50 
27 

60 
32 

59 
31 

53 
21 

32 
12 

37 
24 

35 
19 

39.7 
22.2 

SruTTGfiRT  9  ESE 

MAX 
MIN 

20 
7 

30 
14 

28 
24 

33 

25 

39 
29 

43 

32 

35 
27 

40 

27 

42 

28 

30 
9 

24 
10 

32 
12 

35 
23 

39 
30 

41 

26 

46 
1  4 

22 
8 

31 
1  1 

20 
6 

30 
9 

46 
24 

52 
25 

37 
28 

35 
31 

46 
28 

47 
31 

59 
31 

58 
33 

40 
1  1 

31 
12 

36 
IB 

37.0 
20.7 

ruRRELL 

MAX 
M  I  N 

33 
25 

38 

41 

38 

32 
19 

40 

22 

36 
15 

22 
ID 

22 
0 

26 
9 

38 

10 

4  1 

32 

42 

27 

39 
10 

23 
1 

fo 

2 

17 

18 

19 

32 

40 
32 

4  I 

27 

52 
30 

55 
28 

52 
19 

32 
15 

38 
27 

30 
17 

36.3 
18.2 

HEST  MEHPHIS 

MAX 
MIN 

43 

9 

30 
19 

34 
24 

39 
30 

40 

35 

39 
32 

33 
25 

40 

26 

39 
19 

23 
7 

25 
6 

31 
16 

36 
20 

37 
33 

43 
24 

42 

1 0 

24 
4 

23 
1 0 

20 
5 

38 
1 2 

41 

40 

35 

40 

40 

32 

52 
29 

48 

19 

27 
8 

35 
22 

33 
14 

36  .2 
20.1 

HTNNE 

. 

MAX 
MIN 

29 
9 

30 
1  7 

32 
23 

38 
30 

41 

35 

37 
32 

34 
19 

40 

20 

36 
I  7 

20 
5 

28 
4 

28 
14 

36 
16 

39 
33 

44 

23 

40 

ID 

25 
3 

26 
10 

21 
3 

42 
19 

47 

20 

38 
23 

33 
26 

43 

32 

43 

29 

56 

65 

51 

29 

38 

34 

36. S 
19.1 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 
MIN 

37 
10 

36 
IB 

40 

16 

44 

29 

43 

22 

37 
20 

60 
17 

46 
26 

45 

29 

32 
2 

34 

9 

37 
22 

40 
28 

38 
30 

51 
18 

44 

13 

37 
6 

35 

7 

39 
5 

53 
14 

59 
16 

55 
22 

41 

29 

46 

27 

55 
18 

61 
22 

62 
28 

58 
25 

37 
8 

35 
22 

38 
7 

44.0 

18.2 

HOPE  3  NE 

MAX 

niN 

27 
12 

33 
12 

29 

23 

36 
24 

47 

28 

44 

28 

38 
26 

48 

26 

54 

33 

33 

7 

30 
8 

41 

13 

42 

30 

37 
30 

46 

23 

61 
20 

31 
1  1 

37 
10 

28 
8 

39 
9 

56 
23 

62 
22 

43 

27 

38 
32 

53 
25 

63 
25 

63 
29 

59 
29 

47 

12 

38 
12 

37 
12 

42.6 

20.3 

MOUNT  ion  3  SE 

MAX 
MIN 

27 
7 

35 

7 

29 
21 

42 

22 

42 

30 

39 
30 

35 
21 

47 

21 

46 

30 

30 
4 

27 
4 

36 
3 

37 
21 

34 

30 

42 
18 

52 
1  3 

26 
4 

36 
7 

22 
1 

35 
1 

50 
17 

59 
16 

39 
26 

35 
31 

51 
23 

51 

22 

61 
23 

62 
23 

39 
8 

40 

8 

35 
9 

40.0 
16.2 

nURFREESeORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

35 
I  1 

35 
1  1 

42 

21 

40 

32 

42 

25 

35 
22 

47 
19 

48 

28 

34 

6 

30 
6 

39 
10 

40 

29 

36 
28 

50 
24 

50 
17 

28 

7 

35 
9 

30 
5 

55 
21 

61 
24 

41 

31 

51 

32 

55 
24 

55 
19 

63 
28 

60 
30 

42 

10 

37 
10 

37 
13 

43.2 
19.0 

NnSHVILLE  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

30 
I  1 

35 
20 

34 

22 

40 

32 

45 

25 

40 

33 

36 

:2 

48 

31 

49 

33 

35 
6 

30 
14 

39 
25 

39 
29 

38 
32 

48 
24 

50 
17 

31 
10 

36 
12 

27 
8 

37 
21 

55 
24 

61 
28 

41 
31 

38 
31 

54 

25 

53 
30 

62 
38 

60 
33 

44 

1  1 

37 
26 

37 
1  1 

42.2 
23.1 

OKnr 

MAX 
MIN 

35 
15 

34 

23 

39 
26 

52 
33 

52 
29 

42 

33 

47 

28 

50 
32 

49 

19 

33 
9 

4  I 
15 

4  I 

30 

4  I 

31 

48 

33 

50 
22 

46 

20 

38 

1  1 

38 
1  1 

38 
1  1 

28 

21 

27 

33 

36 

30 

63 
29 

60 
36 

56 
32 

36 
14 

38 

27 

37 
8 

46.2 
24.3 

STAMPS 

MAX 
MIN 

37 
1  3 

31 
24 

33 
25 

51 
32 

49 

30 

39 
35 

49 

23 

60 
34 

50 
1 5 

34 
8 

42 
I  4 

43 
3 1 

41 

3 1 

46 
35 

52 
22 

37 
23 

40 

9 

35 
1  7 

40 
8 

58 
2  1 

66 
23 

46 
30 

41 

32 

54 

56 

65 
31 

50 
40 

32 

1  1 

26 

1  1 

24.0 

TEXARKRNA  FAA  BP 

MAX 
MIN 

36 
16 

31 
26 

37 
27 

55 
36 

45 

31 

40 

32 

49 

28 

60 
38 

44 

12 

33 
1  1 

41 

17 

44 

34 

39 
33 

48 

37 

51 
28 

40 

21 

40 
14 

37 
16 

42 

15 

56 
30 

64 

28 

44 

33 

40 

35 

53 
33 

54 

31 

65 
38 

58 
4  1 

48 
24 

37 
1 6 

37 
29 

38 

20 

45.4 

26  .8 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA   2  N 

MAX 
MIN 

32 
12 

30 
23 

37 
26 

40 
32 

42 

28 

40 
32 

43 

23 

47 
26 

45 

23 

28 
8 

34 

1  1 

37 
22 

34 
30 

44 

34 

49 

22 

40 
19 

34 
9 

33 
15 

33 
7 

52 
22 

61 
20 

49 
24 

37 
31 

53 
33 

51 
24 

62 
24 

58 
29 

64 

28 

36 
13 

37 
27 

37 
15 

42  .2 
22.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

28 
12 

35 
15 

30 
24 

34 

27 

46 

30 

46 
31 

39 
26 

49 

28 

60 
33 

34 

9 

32 
10 

40 

1  3 

42 

28 

41 

32 

44 

23 

52 
23 

31 
10 

38 
12 

31 
8 

35 
9 

55 
21 

56 

22 

45 
23 

39 
33 

54 

30 

55 
32 

65 
35 

57 
34 

48 

1  3 

39 
15 

39 
15 

43.3 

21  .8 

EL  DORADO  FAA  AP 

MAX 
MIN 

35 
14 

29 
26 

34 

27 

51 
34 

49 
34 

41 

37 

49 

28 

58 
33 

48 

1  3 

35 
12 

41 
13 

45 
31 

42 

30 

44 

30 

53 
24 

37 
16 

38 
12 

36 
16 

37 
9 

58 
26 

66 
23 

45 
28 

42 

35 

54 
38 

55 
30 

66 
28 

62 
39 

61 
23 

38 
16 

37 
27 

39 
IB 

45.6 
24  .8 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

MAGNOL lA 

MAX 
MIN 

34 

1  3 

30 
24 

34 

25 

50 
31 

50 
31 

43 

35 

49 

26 

58 
32 

54 

20 

31 
9 

40 
14 

42 

27 

41 

29 

43 

36 

51 
23 

45 

29 

37 
1  1 

35 
20 

38 
9 

55 
23 

63 
22 

57 
29 

40 

33 

52 
36 

53 
26 

62 
30 

59 
37 

50 
34 

37 
15 

36 
27 

39 
1 1 

45. 4 
24.7 

nOROBAr  LOCK  8 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 
13 

30 
25 

34 

27 

45 

32 

48 

33 

40 
24 

49 

25 

58 
33 

34 

10 

34 

10 

41 

I  1 

44 

27 

41 
34 

43 

21 

53 
21 

31 
10 

38 
10 

32 
9 

36 
10 

57 
IS 

65 
19 

45 
22 

40 
34 

53 
23 

56 
24 

64 
38 

62 
36 

50 
1  3 

39 
15 

38 
15 

44.0 

21  .1 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

34 

13 

29 
23 

39 
25 

4  7 
32 

43 
29 

39 
33 

4  7 
24 

52 
30 

4  3 

18 

32 
8 

4  1 

13 

4  1 

29 

37 
30 

46 

33 

53 
24 

39 
21 

36 
10 

33 
16 

37 
8 

58 
25 

63 
24 

5 1 
26 

40 

32 

55 
35 

57 
27 

65 
29 

60 
35 

50 
29 

37 
12 

40 

27 

39 
14 

44.6 

23.7 

SPRRKMAN 

MAX 
MIN 

38 
1 2 

35 
1 5 

30 
25 

43 

26 

45 
27 

37 
2 1 

47 

26 

53 
27 

42 
6 

37 
1  0 

39 
1  7 

40 

29 

39 
32 

45 
22 

52 
1 9 

31 
8 

36 
1  2 

31 
5 

46 

5 

66 
1  9 

63 
20 

42 
3 1 

36 
33 

55 
22 

22 

65 

63 
35 

41 

1  1 

39 
1  1 

43.9 
19.6 

HRRREN  2  HSH 
. 

MAX 

niN 

25 
10 

33 
12 

28 
23 

33 
26 

45 

31 

47 

33 

40 
27 

46 

27 

55 
30 

34 

7 

32 
9 

39 
12 

40 

26 

44 

32 

43 
24 

53 
20 

29 
10 

35 
10 

29 
5 

33 
7 

54 
23 

62 
24 

43 

27 

39 
32 

51 
28 

52 
30 

62 
33 

60 
35 

46 

12 

3B 
14 

36 
14 

42.1 

21  .0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 
MIN 

28 
13 

33 
15 

30 
25 

33 
24 

48 

32 

48 

32 

42 

27 

48 

27 

53 
31 

39 
10 

33 
12 

38 
16 

43 

25 

44 

35 

44 

22 

52 
23 

30 
7 

37 
10 

31 
3 

35 
8 

56 
19 

64 
24 

43 

29 

40 

35 

49 

21 

54 

25 

54 

29 

57 
37 

50 
1  3 

39 
15 

38 
18 

43.3 
21  .4 

OERHOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

31 
12 

30 
15 

30 
19 

32 
26 

40 
31 

45 

33 

40 
28 

43 
26 

52 
29 

36 
9 

30 
1  1 

33 
20 

39 
25 

45 

33 

41 
24 

48 
19 

24 
8 

33 
1  1 

28 

1 

27 
8 

S3 
21 

5B 
25 

41 

29 

40 

33 

49 
29 

50 
31 

64 

32 

60 
37 

40 

1  3 

33 
1 6 

37 
1 5 

40.4 

21.6 

OUMAS 

MAX 
MIN 

31 
15 

29 
24 

31 
26 

40 
30 

44 

33 

41 
34 

41 

29 

53 
26 

46 

25 

28 
10 

34 
15 

38 
23 

40 

27 

42 
36 

49 

25 

44 

18 

33 
9 

32 
1  3 

27 
6 

51 
24 

55 
23 

49 

26 

39 
32 

50 
34 

50 
30 

63 
30 

61 
33 

57 
25 

33 
1  3 

38 
24 

36 
IB 

42.2 

23  .7 

EUDORA 

MAX 
MIN 

30 
15 

30 
24 

30 
25 

33 
28 

49 

32 

45 
34 

40 
28 

43 
29 

50 
34 

40 

11 

29 
12 

33 
19 

39 
27 

50 
33 

44 

26 

47 

23 

26 
10 

31 
1  1 

29 
4 

30 
7 

53 
24 

58 
28 

40 

30 

41 

35 

45 

28 

52 
3  I 

60 
38 

55 
38 

48 

16 

32 

1  7 

37 
1 2 

40.9 

23  .5 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 
MIN 

24 

1  1 

32 
1  7 

32 
24 

36 
23 

46 

28 

45 

30 

37 
25 

54 

30 

55 
29 

30 
6 

30 
6 

39 
20 

40 

27 

42 

32 

46 

21 

51 
18 

26 
5 

25 
8 

29 
-  1 

39 
21 

62 
26 

54 

30 

39 
33 

44 

30 

49 

22 

59 
24 

64 

32 

63 

3; 

44 

1  0 

38 
1 0 

36 
2C 

42.3 

21  .0 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

21 
9 

30 
15 

29 
22 

34 

25 

44 

30 

48 

29 

37 
25 

41 
24 

48 

27 

30 
9 

26 
12 

31 
12 

35 
23 

40 
28 

46 
24 

52 
16 

25 
10 

34 

1  1 

29 
3 

32 
4 

53 
23 

60 
24 

35 
30 

35 
30 

54 
28 

53 
28 

65 
33 

61 
34 

44 

1 2 

35 
1 2 

37 
20 

40.2 
20.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

23 
15 

30 
19 

33 
22 

46 

33 

40 
29 

40 
29 

42 

21 

51 
34 

35 
12 

31 
12 

32 
20 

38 
26 

44 

32 

45 

28 

46 
22 

25 
1  I 

34 

12 

30 
8 

31 
8 

53 
26 

59 
26 

39 
30 

40 

36 

47 

3C 

52 
30 

62 
32 

52 
30 

46 

IS 

32 
IB 

37 
14 

40. S 

22  .7 

ROHHER  2  NNE 

MAX 
MIN 

23 
13 

31 
20 

29 
25 

33 
26 

41 

32 

44 

33 

40 
28 

43 
28 

51 
31 

37 
10 

27 
1  1 

34 

17 

37 
25 

43 
34 

41 

25 

48 

17 

25 
9 

30 
7 

25 
0 

30 
9 

49 

23 

56 
26 

39 
30 

33 
33 

47 

29 

4! 

48 

6C 

4; 

3: 

37 

39.1 
22.3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

30 
15 

29 
23 

32 
25 

4  1 
30 

45 

30 

41 

32 

40 

27 

50 
22 

27 
8 

31 
1  3 

36 
21 

38 
26 

41 
34 

51 
23 

33 
10 

33 
14 

30 
2 

51 
25 

60 
20 

54 

23 

37 
31 

51 
33 

51 
29 

64 

28 

61 
30 

54 
24 

34 

13 

38 
23 

3B 
16 

42.1 
22.4 

SEE  REF 

ERENCE  NOTE 

FOLLOWING 

)TAT ION 

INOE 

DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 


nRKRNSOS 

JBNUBRY  1977 


X 

OBY  OF  MONTH 

o 

STRT ION 

a. 
(  INI 

TIMI 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

U 

15 

le 

n 

le 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cc 
Q^ 

KEISER 

2 

nnx 

MIN 

42 
24 

32 
23 

31 
29 

33 
31 

34 

33 

36 
34 

34 

33 

34 

33 

35 
31 

34 

33 

34 

29 

31 
29 

31 
29 

32 
30 

34 

32 

33 
30 

31 
22 

28 
22 

26 

20 

27 
20 

32 
23 

32 
24 

32 
28 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 

32 

46 

33 

34 

29 

31 
29 

32 
24 

33.1 
28.6 

t 

nRx 

MIN 

39 
30 

30 
29 

31 
30 

32 
31 

33 
32 

33 
32 

35 
33 

36 
35 

36 
33 

35 
33 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
29 

29 
28 

29 
25 

28 
25 

30 
25 

31 
28 

31 
29 

32 
31 

33 
32 

33 
32 

34 

32 

34 

33 

34 

33 

33 
31 

31 

29 

32.7 
30.7 

HBRlRNNfl  2  S 

4 

MBX 
MIN 

33 

27 

33 
30 

32 
30 

33 
32 

38 
32 

33 
30 

48 

33 

40 

35 

38 
33 

33 
27 

33 
25 

33 
30 

33 
30 

35 
33 

45 

33 

41 

30 

32 
27 

31 
29 

30 
25 

36 
29 

39 
31 

35 
33 

34 
34 

40 

34 

42 
34 

51 
34 

59 
35 

48 

33 

36 
25 

34 

30 

38 
27 

37.6 
30.6 

ROHHER  2  NNE 

4 

MAX 
MIN 

29 
25 

28 
25 

28 
28 

29 
28 

33 
29 

40 

32 

37 
32 

46 

32 

42 

32 

34 

26 

28 

25 

28 
25 

28 
28 

32 
28 

37 
28 

46 

31 

31 
25 

29 
25 

28 

20 

27 
21 

29 
25 

33 
28 

30 
30 

32 
30 

44 

31 

44 

31 

48 

32 

54 

34 

42 

28 

29 
29 

29 
29 

34.6 

28.1 

SIUTTCBRT  9  ESE 

4 

MBX 
MIN 

33 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

34 

30 

38 
34 

35 
35 

40 
34 

39 
33 

39 
33 

33 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

38 
29 

33 
32 

33 
31 

31 
29 

31 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

32 
30 

37 
32 

41 

33 

45 
34 

37 
32 

33 
32 

32 
32 

33. S 
30.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

9 


SNOWFRLL  RND  SNOW  ON  GROUND 


RRKRNSRS 
JflNUBRY  1977 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

1  .0 
1 

2.0 
2 

I  .0 

5.0 

4.0 

3.0 

3 

3 

2.0 
5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

BERRTVILLE  4  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1  .0 

T 

2.0 

e.D 

2.0 

.5 

4  .0 

EUREKA  SPRINGS  3  HNH 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

•  e 

1 

•  2 
1 

1  .2 

1 

.3 

I 

8.0 
8 

2.5 
I  I 

8 

2.0 

.3 

1  .0 
5 

g 

.2 
5 

g 

5 

1  .0 
6 

.  1 

5 

5 

5 

s 

4 

4 

4 

4 

FBTETIEVILLE  Ffld  BP 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

1  .0 

I 

I 

T 

3.0 
1 

2 

3.0 

6.0 

5 

ID 

9 

6 

T 

5 

T 

4 

3 

2 

1  .0 

2 

T 

3 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

GRBVETTE 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

.3 

2.0 
2 

I 

- 

2.5 

3.0 

5 

4 

2 

2 

3 

2 

HBRRISON  FflB  BP 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

1  .0 

T 

1  .9 

3.0 

10.0 

T 

I 

T 

g 

5 

2.0 
4 

.  1 

Q 

T 

6 

5 

4 

3 

T 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

ODELL  3  N 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

1  .0 
1 

3.0 
3 

3 

2 

10.0 
1 0 

1 0 

6 

3.0 

2.0 

3 

g 

g 

g 

g 

6 

4 

4 

2 

2 

2 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

I 

T 

2.0 

2 

I 

6.0 
6 

3.0 
9 

9 

8 

5 

5 

1  .0 

2 

2 

T 

T 

•      •  • 

NORTHEAST  03 

BBTESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

2.S 

7.S 
6 

1  .0 
9 

5 

5 

1  .0 
5 

3 

3 

.5 

BEEDEVILLE 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

.3 

3.5 

3.0 

1  .0 

1  .0 

T 

CORNING 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

•  5 

4.0 

9.0 

2.0 

1  .5 

2.0 

1  .3 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEHPORI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .5 
2 

T 

I 

I 

4.0 

5 

I  .5 
6 

6 

6 

6 

3 

2 

2 

1  .0 
3 

2 

.8 

I  .9 

1  .6 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

2 

T 

1 

8.0 
8 

1  .5 
9 

9 

9 

9 

.5 
8 

5 

T 

5 

1  .0 

1  .0 

1  .5 

2 

1 

I 

1 

SERRCr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
3 

6.0 
6 

1  .0 

1 

1 

.5 
1 

WEST  CENTRAL  Oi 

BLUE  nOUNTBIN  DBH 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

•  3 
T 

.  1 

T 

2.5 
3 

- 

S.5 
6 

1  .5 

7 

7 

6 

.  1 

5 

4 

3 

2 

2 

2.0 
3 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

I 

T 

FORT  SMITH  NSO  BP 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1  .3 

1 

1 

2.5 
2 
.  3 

1 

.8 
T 

7.2 
5 
.  7 

8 
.  7 

7 
.6 

7 
.6 

.7 
6 
.  7 

4 

.6 

3 
.5 

2 
•  3 

.5 
2 
.2 

T 

3 
.  3 

2 
.  2 

2 
.2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

2.5 

7.0 
7 

.5 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HENR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1  .0 

I 

2.0 

2 

1 

.5 
1 

1  .0 
1 

1 

I 

1 

1  .3 

1 

1 

T 

.5 
T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 
T 

2.S 

3 

1 

1 

6.0 
7 

7 

7 

6 

6 

5 

2 

2 

2 

.8 
2 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SUBIACO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

.3 

2.3 
2 

2 

8.0 

e 

2  .0 
1 C 

8 

T 

7 

6 

5 

S 

5 

2.5 
7 

6 

6 

5 

4 

T 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

WBLDRON 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

•  5 

I 

t  .C 

6.0 
6 

5 

T 

1 

.5 
I 

1 

1 

T 

T 
T 

... 

CENTRAL  05 

BLBKELr  HOUNIBIN  OBM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
I 

.5 
I 

_ 

CONWBr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

2.0 
2 

T 

I 

2.0 
2 

1  .0 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

I 

1 

1  .8 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 
I 

. 

.4 

T 

T 
I 

LEOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.4 

T 

.2 

T 

T 

.2 

T 

L  ITTLE  ROCK  FAB  BP  .. 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

I  .8 
1 

2 

T 

T 

I 

1 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

MALVERN 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

.5 

T 

I 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

OHENSVILLE 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

I  .0 
1 

.5 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

I 

1  .4 

1 

T 

I 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EAST  CENTRAL  06 

BRKBNSBS  POST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

2.0 

I 
T 

T 
T 

1  .0 
1 

T 

T 

2.5 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

} 

MBRIRNNB  2  S 

SNOWFRLL 
SN  ON  OND 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFHLL  AND  SNOW  ON  GROUND  """""sbs 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTOflRT  9  ESE 

SNOMFRLL 
SN  ON  CND 

TURRELL 

SNOMFRLL 
SN  ON  CND 

4.0 

1  -0 

1  .0 

1  .0 

T 

S0UIHME5T  07 

OE  QUEEN 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

T 
T 

3.0 

MOPE  3  NE 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

T 
T 

•  3 
I 

.5 

T 

2 

2.8 
3 

nouNT  ion  3  SE 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

.S 
1 

.5 
1 

1  .0 

1 

1  .0 

1 

1 

1 

T 

I 

T 

I 

I 

T 

.S 

1 

T 

T 

T 

nURFREESeORO  2  NNH 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

T 
T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

T 

2.0 
2 

STflnPS 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

I 

T 

T 

s.o 

5 

TEXflRKRNR  FRR  HP 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

T 
T 

T 

I 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

RRKROELPHIR  2  N 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

.2 
T 

T 

T 

.8 
I 

I 
I 

T 
T 

CflnOEN  1 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

I 
I 

.  1 
T 

2.1 
2 

EL  DORROO  FRR  RP 

SNOHFRLL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

4  .0 

URGNOL IR 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

T 

.3 
T 

T 

4.0 

PRESCOTT 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

.3 
T 

T 
T 

T 
I 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1  .4 

T 

HRRREN  2  MSN 

SNOHFRLL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

I 
T 

- 

- 

1  .2 

SOUTHERST  09 

CROSSETT  2  SSE 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

2.0 

2.5 

DERMOIT  3  NE 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

2.0 
2 

1 

1  .0 
1 

OUHRS 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

.3 
T 

3.D 

1 

1 

.5 

nONTICELLO  3  SH 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

.3 

T 

1  .0 
1 

PINE  BLUFF 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

PORTLRNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 

2.S 
3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRHINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotKVtK 

TEMP. 

UJ 
(K 
0- 

SPECIPL 

ISEE  NOTES! 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7R 

JAMES  V.  WILLIAMS 

fiLICIfl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7R 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

01  30 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7fl 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7  A 

MRS  RLTA  F  GARNER 

ANTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

RRKfiDELPHIA  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

H 

RRK  WATER-SEWRGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

9  1 

1  2 

145 

7R 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

9  1 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

H 

RRK  POST  NAT  MEMORIAL 

ASHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7fl 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

23 

1 95 

7R 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND 

D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

9  1 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL  I NE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

1  3 

1296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7  A 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7A 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

Pi  Quri  V  MniiKrTDiM 
DLHrALLT  nUUPJIHlN 

DRM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

35 

93 

I  I 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

05 

93 

39 

426 

BR 

8A 

8fl 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

0  .   E  .  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7A 

c 

CLEO  E .  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVR  GRTES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7R 

7A 

c 

H 

ERNEST  F  .   LOEWER  .   JR . 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RRY  WYRTT 

Rill  1      QwriQl   Q  nOM 
DULL    OnUMLO  UMn 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT   4  SW 

1  102 

05 

PULASK I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WRLTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

BP 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACHI TA 

3 

33 

36 

92 

49 

I  16 

8R 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1442 

05 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5P 

7A 

INACTIVE  9/30/76 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

CL INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

ERRL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MRE  DfiVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLRY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFREO  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

RSHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

BA 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WRL  TER  C ■   T  I  MM  I NG 

DAMASCUS 

1829 

05 

FRULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A  .  BROWN 

DANVILLE 

1  834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY  .  JR. 

DANVILLE  SCS 

1  835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDANELLE 

1  838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK   F  RIIRKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7A 

MRS  1 Fi R  r  rnnPFR 

i'i\vj    i_i_i_n    i„    t.^'jui  Lr\ 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

7A 

H 

0.   TUCKER  VRSSER 

DEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS   OF   FNG-TMISR  HIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RRDIO  STATION  KVSfl 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

0 1 

4  1  9 

8A 

Willi  QM    r  c;tqpp 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

rnRPS  cif  Fwri-Tiii  nic;T 

^ur\ro    ur     LliLJ     lULOn  UiOl 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

T  RO V 1 S    r      KFDHF  Y 

EL  DORADO  ERA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

11         FFD    PVIPTTflM  DP.FMrY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

PITY   HF   F 1  innpQ 

EUREKA  SPRINGS  3 

WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7R 

c 

H 

Ul  t  1  1   TQM    r  c:hFRPFT 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

FAYETTEVILLE  FAR 

RP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP 

STR 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8R 

H 

BRYRN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

INACTIVE  3/1/76 

FORT  SMITH  WSO  RP 

R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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C  T  Q  T  T  n  M 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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o 
tr 
z 

cr 
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LONGITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ELEVfl 

TEMP  . 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIRL 

(SEE  NOTES! 

FORT  SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

C  H 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

C 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

UnnVtLL*     1  tot 

2922 

04 

T  t  L  L 

1 

34 

52 

93 

41 

461 

7R 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7A 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST I  AN 

I 

35 

13 

94 

15 

518 

7A 

H 

GREERS  FERRY  DfiM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

C 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

14 

91 

48 

180 

8A 

HARDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

HARRISON  FAR  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1374 

MID 

MID 

H 

u  c  r  TAD 
n c  L  1  UK 

3235 

04 

p  n  p  c 
r Ur  t 

1 
1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7fl 

C 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7  A 

7  A 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7A 

7R 

H 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

HORRT 10 

3442 

07 

SEV  lER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

35 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7A 

c 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

JuNtbbUKU 

3734 

03 

L  K  H 1 un t  HU 

n 

1 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7A 

H 

JUDD  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

G 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

25 

230 

7A 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASKI 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

LEAD  HILL 

4  1  06 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

LEOLR 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

H 

LITTLE  ROCK  FfiA  AP  •« 

4248 

05 

PULASKI 

1 

34 

44 

92 

14 

257 

MID 

MID 

HJ 

w     n  T  c  III 

MAD  1 oUN 

4528 

06 

O  1     r  K  HNL  I  o 

c 
D 

35 

01 

90 

43 

215 

8A 

MAGNOL 1  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7fl 

H 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

14 

294 

c 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

311 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  1  40 

SS 

7fl 

MRUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

C 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

C  H 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

L  1  M  L  t    K  1  V  t  K 

A 

33 

41 

93 

58 

316 

C 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9  1 

49 

300 

8R 

8  A 

C  H 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8R 

C 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

MOUNT   IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7A 

C  H 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

8R 

C 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

7R 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

•D 

J 

34 

09 

93 

43 

435 

7A 

7A 

c 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

c 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

573 

7R 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7R 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fl 

H 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

C 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

MID 

MID 

C 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

C 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

5P 

7A 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

H 

OWENSV  ILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

6P 

8R 

OZARK 

5508 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

7R 

H 

OBSERVER 


JAMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  AKERS 
MRS   IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  S.  JUSTICE 
HUGH  L.  LEYSATH 
CHARLES  F .  FORD 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

TOWN  OF  HAMBURG 

THERESA  DONALDSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

CARL  M  ROBINS 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

LINDA  HOLLIFIELD 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ARDELLA  VAUGHN 
MRS.   LVRA  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
ALLEN  LINDSEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
J.  D.  COBB 
CHARLES  PAUL 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
US  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  VIOLA  HOLLOWELL 
OR  WILLIAM  C  LOE 
ARKANSAS  P  S  L  CO. 
RADIO  STATION  KBOK 
CLARENCE  P.  MATHIS 

UNIV  OF  ARKANSAS 
MRS  DELAINE  HOLDER 
H  C  SULLIVAN 
MRS.   JUANITA  COOPER 
RICHARD  W.   ST .  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U  OF  ARK  -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  0.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 

RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL lAM  F .  PARSONS 
MRS.  SULR  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MRS  EDNA  J  WE5TFALL 
MRS.   NONA  L.  HAILEY 
WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
MRS.  CLARA  W.  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDEAL  CEMENT  COMPANY 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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c  T  n  T  T  n  M 
0  1  H  1  1  UlN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUlN  1  T 

UJ 

o 
cc 
z 

a. 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

nRSFR VER 

PRECIP. 

UJ 

SPECIRL 
(SEE  NOTES! 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

I 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PflRflGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

PfiRKS 

5591 

04 

SCOTT 

1 

34 

48 

93 

58 

668 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PfiRTHENON 

5602 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

1  5 

925 

c 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

P  T  M  r     Q 1   r  1 C  t: 

5754 

09 

Jtr  r  tKoUN 

1 
1 

34 

13 

92 

01 

215 

7A 

7A 

C  H 

L  B  HADDOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

1 0 

93 

1 2 

375 

7A 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

POCRHONTflS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

1 6 

90 

59 

330 

6P 

6P 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLRND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9 1 

3 1 

120 

8A 

8A 

H 

TROY  L  BROWN 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

59 1 0 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

3 1 8 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RflTCL IFF 

6008 

04 

LOGAN 

I 

35 

1  8 

93 

53 

463 

7A 

MRS  FLEETA  KISSIAR 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

9 1 

1 6 

1 50 

8A 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

1  7 

93 

06 

400 

7R 

7A 

7A 

H 

MORTON  FROZEN  FOOD 

c;qimt  phopi 

Onirjl  LnnRLLO 

6376 

06 

-j 

34 

23 

91 

08 

200 

8A 

8R 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SflINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7A 

GILLIS  R.  NEELEY 

SRLEM  2  NNE 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

9  1 

49 

680 

7A 

BILL  L  THOMPSON 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

7 

35 

1 5 

9 1 

45 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C .  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34 

27 

92 

2  1 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

1  9 

550 

70 

FRED  LOWRRNCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

0 1 

BENTON 

I 

36 

1 0 

94 

32 

1140 

7A 

7R 

RICHARD  L  KAUFMAN 

SPARKMAN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

5 1 

1  70 

8A 

8A 

MRTTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8A 

C  H 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

682  3 

09 

LINCOLN 

3 

33 

57 

9 1 

47 

1 82 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

0  1  U  1  1  Unix  1 

6918 

06 

nr\r\nlNonO 

1 
1 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7A 

c;Q|  I  YF    HQYFC:  RnPrHFRT 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

I 

34 

28 

91 

25 

198 

8A 

8A 

8A 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

I 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

H 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8A 

TOMMY  HAMLIN 

TEXRRKfiNfl  FAA  AP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

361 

M  1  0 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TURRELL 

7267 

06 

CRITTENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WRLDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7R 

C  H 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WARREN  2  WSW 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

36 

92 

06 

210 

7A 

7R 

H 

POTLRTCH  CORP 

WASHITA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7A 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHFFl  1  Nn    ^  li 

7744 

02 

Fill  T  riM 

r  U  L  1  U  IN 

~] 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

NULlIN    0  LHLUWtLL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

14 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

13 

92 

41 

760 

SS 

SS 

C 

CARL  WALKER 

NEW  STATIONS 

CABOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASKI 

I 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC  STATION  INDEX 
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ARKANSAS      -      JANUARY  1977 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Arctic  air  spilling  south  from  Canada  and  a  series  of 
winter  storms  made  January  one  of  the  worst  winter 
months  in  many  years  for  Arkansas. 

On  the  2d,  snowfall  amounts  of  1  to  3  inches  were  re- 
corded across  the  northwestern  half  of  the  State, 
while  the  southeast  received  freezing  rain  and  sleet. 

The  night  of  the  5th  and  the  day  of  the  6th,  another 
winter  storm  dumped  snow  across  the  northern  half  of 
the  State,  with  accumulations  ranging  from  1  to  5 
inches . 

With  much  of  the  snow  from  the  previous  storm  remain- 
ing on  the  ground,  yet  another  snowstorm  began  on  the 
evening  of  the  8th  and  continued  throughout  the  9th. 
Snowfall  amounts  in  excess  of  6  inches  were  common 
in  the  northern  part  of  the  State,  with  some  areas 
receiving  well  over  a  foot  of  snow.     Amounts  of  1  to 
3  inches  fell  in  central  Arkansas,  while  the  south 
received  a  mixture  of  snow,  sleet,  and  freezing  rain. 

A  large  band  of  freezing  rain  moving  across  the  State 
on  the  morning  of  the  13th  glazed  roads  over  a  wide 
area. 


Several  light  snows  occurred  in  the  northern  half  o 
Arkansas  at  mid-month. 

The  night  of  the  17th  and  morning  of  the  18th  pro- 
duced snow  in  all  parts  of  the  State,  with  most  a- 
mounts  ranging  from  .5  inch  to  3  inches. 

On  the  30th,  a  storm  system  moving  south  of  the  Sta 
produced  snowfall  amounts  up  to  5  inches  across  the 
southern  third. 

Driving  conditions  were  extremely  hazardous  during 
the  periods  of  precipitation.     Re-freezing  of  melte 
sleet  and  snow  caused  additional  traveling  problems 
on  several  nights. 

Temperatures  for  the  month  were  far  below  normal. 
The  mercury  dropped  below  zero  on  several  nights  in 
the  northern  half  of  the  State,  and  readings  in  the 
single  figures  were  common  even  in  the  south.  A 
reading  of  20°  below  zero  at  Yellville  was  the  cold 
est  temperature  recorded  in  Arkansas  in  more  than  a 
quarter  century.     Mean  temperatures  were  below 
freezing  in  all  parts  of  the  state  except  the  south 


Frank  Makosky,  MIC 

National  Weather  Service  Forecast  Office 

8400  Remount  Road 

North  Little  Rock,  AR  72118 
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ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Off  ices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pl-ecipitatlon" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  locatid  6- 
inches  above   the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  raeasurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"  table     incl  ri 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  -t-uae 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period   19^1-1970.  •  ■ 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^tbis^bulletin  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
rowley  silt 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues 


:  Bare 
of   this  bulletin. 


0-15;. 

0-1% 


0-1% 
0-1% 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

**     Precipitation  is  recorded  at  North  Little  Rock  WSFO  AP. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


B     Adjusted  to  a   full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 


a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  the 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE;     1-ARKANSAS     2-MISSlSSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLI MATOLOG I CAL  DATA   NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10   a  year  for  each  section   including  annual  summary;    $5.55  additional   for  foreign  mailing;   40?   single  copy;    30?  annual 
summary.       Make  checks  payable   to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments   and  orders   to:      National  Climatic  Center,    Federal  Building, 
Asheville ,   N.    C.    28801 .       Attn :     Publications . 
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37 

35 

66 

64 

59 

52 

69 

68 

66 

66 

65 

60 

53 

MIN 

22 

34 

30 

24 

28  .9 

SILOfin  SPRINGS 

nnx 

55 

45 

53 

52 

6  1 

64 

38 

45 

53.0 

MIN 

6 

19 

37 

26 

17 

1  7 

23 

22 

29 

36 

34 

36 

27 

31 

20 

20 

20 

26 

32 

24 

24 

28 

5S 

42 

42 

37 

25 

25 

NORTH  CENTRAL  02 

CnilCO  ROCK 

MRX 

59 

46 

55  .4 

riN 

6 

16 

33 

18 

18 

1  4 

18 

12 

20 

22 

25 

42 

21 

30 

16 

9 

18 

31 

39 

17 

17 

52 

52 

44 

34 

37 

34 

17 

25.5 

GILBERT 

MRX 

63 

49 

S9 

56  .6 

MIN 

8 

15 

34 

17 

16 

13 

21 

19 

20 

24 

42 

20 

28 

14 

8 

17 

24 

30 

15 

15 

39 

51 

46 

33 

38 

33 

15 

23  .8 

GREERS  FERRY  OHM 

MRX 

70 

49 

54  .6 

MIN 

9 

n 

22 

25 

25 

19 

19 

17 

18 

24 

28 

31 

28 

29 

22 

16 

?6 

25 

36 

23 

23 

25 

51 

44 

40 

41 

34 

26  .2 

nnrtMOTH  SPRING 

MRX 

6  1 

45 

59 

54  .8 

MIN 

6 

15 

35 

21 

IB 

14 

15 

1  1 

20 

23 

26 

40 

20 

30 

15 

9 

20 

26 

30 

?8 

^6 

32 

52 

44 

34 

39 

38 

15 

24  .4 

hbrshhll 

MPX 

45 

52 

MIN 

16 

26 

35 

30 

10 

15 

20 

19 

33 

39 

30 

29 

35 

33 

30 

MOUNTRIN   home    1  NNH 

MRX 

65 

65 

65 

57 

62 

44 

SB 

55  .0 

MIN 

16 

24 

40 

32 

22 

20 

16 

14 

30 

35 

37 

35 

38 

39 

20 

14 

21 

37 

31 

27 

27 

50 

55 

45 

43 

28 

32 

23 

30.4 

nOUNTBIN  hohe  c  of  eng 

MBX 

48 

54 

65 

65 

66 

66 

67 

43 

46 

52.4 

MIN 

9 

10 

IB 

23 

19 

n 

16 

14 

15 

24 

25 

3! 

24 

25 

18 

1  1 

16 

22 

31 

21 

23 

25 

SI 

43 

37 

40 

31 

17 

23.5 

nouNiniN  VIEW 

MRX 

37 

47 

50 

54 

65 

45 

43 

37 

51 

61 

64 

51 

58 

62 

46 

40 

37 

58 

68 

SO 

55 

62 

65 

66 

68 

67 

42 

49 

53.5 

MIN 

1  4 

29 

27 

22 

1 6 

1  6 

1 8 

1  8 

35 

30 

30 

27 

27 

20 

I  4 

29 

37 

2  i 

2  1 

30 

53 

4  4 

38 

38 

32 

22 

26.1 

YELLV ILLE 

MRX 

68 

66 

67 

57 

47 

58 

54  .9 

. 

MIN 

9 

15 

34 

18 

n 

M 

18 

14 

21 

22 

25 

35 

21 

29 

1  4 

9 

1  7 

27 

29 

14 

16 

33 

48 

45 

30 

34 

33 

18 

23.5 

NORTHERST  03 

BL  IC  IR 

MRX 

50 

53 

59 

67 

66 

68 

66 

65 

48 

56 

54  .6 

MIN 

15 

25 

36 

27 

24 

21 

17 

18 

28 

29 

30 

44 

30 

38 

25 

19 

27 

35 

40 

26 

24 

46 

53 

44 

41 

43 

35 

25 

3D .  9 

brtesville  livestock 

MRX 

54 

51 

3? 

68 

67 

54 

65 

65 

67 

70 

73 

68 

57 

68 

58.9 

MIN 

16 

13 

37 

22 

1  1 

18 

14 

14 

30 

25 

43 

31 

31 

16 

14 

22 

34 

30 

21 

23 

51 

52 

44 

48 

5 1 

30 

33 

23  .3 

6RTESVILLE  L  RNO  D  1 

MAX 

43 

48 

52 

65 

54 

62 

67 

67 

67 

67 

66 

48 

67 

57.0 

MIN 

12 

18 

37 

23 

24 

18 

20 

14 

23 

25 

28 

44 

25 

33 

23 

12 

20 

30 

32 

21 

20 

41 

53 

45 

37 

46 

36 

22 

27.9 

BEEOEVILLE 

MAX 

45 

49 

47 

59 

51 

46 

58 

55 

6 1 

68 

66 

67 

68 

50 

56 

55.2 

MIN 

n 

24 

33 

29 

25 

22 

20 

20 

27 

32 

37 

45 

32 

40 

26 

21 

27 

37 

40 

27 

26 

46 

53 

43 

44 

44 

35 

27 

32  . 1 

BLYTHEVILLE 

MAX 

43 

51 

47 

6  3 

60 

50 

59 

70 

69 

65 

69 

75 

49 

54 

55  .3 

MIN 

20 

26 

39 

31 

25 

19 

19 

24 

32 

33 

37 

49 

21 

43 

27 

28 

54 

50 

44 

46 

47 

35 

28 

CORNING 

MBX 

4  3 

50 

5 1 

60 

55 

35 

28 

43 

58 

64 

3° 

53 

58 

68 

66 

67 

66 

57 

45 

55 

54.1 

MIN 

1  3 

23 

38 

28 

23 

14 

12 

20 

26 

30 

44 

28 

38 

23 

16 

27 

31 

40 

25 

23 

43 

52 

44 

4  1 

40 

34 

24 

JONESBORO 

MBX 

30 

40 

4B 

48 

52 

38 

40 

53 

63 

50 

55 

58 

68 

66 

66 

67 

69 

46 

51  .5 

MIN 

14 

28 

27 

35 

23 

20 

1  1 

23 

23 

35 

32 

32 

38 

36 

22 

25 

16 

34 

43 

30 

23 

33 

48 

45 

46 

40 

34 

35 

JUDO  HILL 

MRX 

44 

50 

4  7 

58 

64 

4  1 

54 

63 

60 

60 

70 

66 

73 

72 

57.5 

MIN 

17 

24 

36 

29 

18 

27 

31 

31 

32 

39 

26 

20 

29 

39 

25 

26 

45 

37 

44 

44 

KEISER 

MRX 

30 

4  3 

49 

46 

56 

38 

39 

52 

63 

5 1 

5  1 

58 

71 

63 

66 

71 

74 

44 

51  .6 

MIN 

14 

19 

26 

30 

24 

20 

1  7 

18 

21 

30 

32 

35 

32 

36 

26 

20 

22 

30 

37 

25 

23 

26 

45 

44 

42 

4  4 

35 

26 

NEWPORT 

MRX 

32 

4  1 

45 

50 

62 

41 

36 

3D 

58 

55 

66 

49 

53 

59 

66 

66 

66 

67 

51 

48 

51  .8 

M  I  N 

1  4 

21 

29 

28 

26 

23 

20 

20 

23 

31 

33 

36 

34 

39 

26 

21 

24 

33 

44 

28 

28 

31 

54 

46 

45 

47 

28 

PRRRGOULO 

MRX 

41 

47 

51 

60 

55 

37 

29 

41 

55 

61 

58 

60 

57 

56 

45 

4  1 

51 

54 

58 

S3 

57 

68 

66 

67 

64 

62 

46 

66 

53.8 

MIN 

1  4 

20 

37 

29 

24 

21 

15 

18 

26 

34 

30 

45 

33 

37 

23 

18 

28 

30 

30 

21 

22 

38 

52 

51 

38 

43 

35 

22 

29.8 

POCRHONIRS  1 

MRX 

41 

46 

51 

61 

49 

35 

31 

41 

56 

62 

58 

59 

57 

55 

45 

40 

50 

65 

60 

53 

57 

66 

66 

67 

54 

62 

45 

55 

53.5 

MIN 

12 

19 

36 

22 

18 

16 

14 

15 

23 

26 

30 

44 

32 

35 

23 

15 

25 

32 

32 

22 

24 

41 

54 

45 

34 

40 

34 

22 

28.0 

SERRCY 

MRX 

46 

49 

52 

62 

60 

43 

35 

47 

61 

65 

60 

63 

61 

56 

44 

40 

59 

68 

63 

55 

63 

67 

69 

69 

76 

71 

53 

59 

57.7 

MIN 

15 

20 

38 

27 

25 

21 

22 

19 

24 

26 

33 

45 

31 

35 

25 

19 

25 

33 

40 

25 

25 

50 

56 

47 

45 

45 

34 

25 

31  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


nRKRNsns 

FE8RUBRr  1977 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEST  CENTRAL 

04 

BLUE  nOUNIPIN  DUn 

nlN 

39 
I  3 

52 
19 

53 
27 

S3 
30 

61 
25 

46 

23 

48 
24 

43 

25 

51 
26 

63 

27 

67 
27 

49 

35 

60 
33 

63 
34 

51 
27 

44 

20 

49 
24 

67 
28 

69 
41 

54 

27 

58 
28 

71 
31 

69 
54 

69 
48 

68 
45 

74 
46 

49 
34 

51 

27 

56  .8 
30.3 

BOONEVILLE 

MAX 
niN 

S4 

n 

56 
25 

55 
39 

62 
25 

54 

25 

51 
22 

48 

25 

54 

25 

64 

25 

68 
27 

60 
34 

59 
46 

65 
29 

60 
35 

45 

23 

50 
19 

71 
28 

70 
34 

59 
38 

60 
22 

74 

26 

68 
51 

68 
56 

68 
47 

75 
45 

57 
39 

53 
32 

60 
25 

60  .6 
31  .6 

CLHRKSVILLE 

MRX 
MIN 

30 
8 

SO 
15 

50 

22 

55 
22 

62 
22 

51 
20 

47 
24 

44 

23 

50 
22 

63 
22 

66 
26 

53 
33 

61 
21 

64 

21 

49 

20 

44 

19 

46 

23 

62 
23 

66 
26 

54 
19 

59 
19 

67 
23 

68 
41 

68 
35 

67 
39 

73 
39 

46 

30 

53 
24 

56  .0 
24  .3 

DBRDfiNELLE 

MRX 
MIN 

51 
17 

51 
23 

53 
36 

61 
26 

52 
28 

43 
24 

41 

23 

50 
24 

63 
24 

65 
26 

57 
32 

60 
44 

64 

29 

56 
35 

44 

26 

45 

22 

64 

25 

58 
34 

60 
38 

57 
24 

70 
24 

67 
40 

68 
55 

68 
51 

72 
41 

66 
43 

52 
35 

59 
27 

58  . 1 
31  .3 

FORT  SniTH  H50  BP 

HRX 
NIN 

49 

19 

51 
24 

53 
31 

61 

27 

45 

21 

49 

21 

44 

26 

51 
24 

62 
25 

65 
28 

52 
35 

SB 
36 

63 
30 

48 

30 

43 

21 

45 

20 

63 
26 

65 
31 

54 

30 

60 
23 

73 
28 

70 
53 

65 
49 

65 
43 

71 
44 

58 
35 

49 
27 

60 
24 

56  .9 
29.7 

FORT   SnITH   HOTER  PLPNT 

MAX 

niN 

49 

IS 

47 

20 

53 
34 

60 
15 

53 
19 

50 
18 

47 

20 

50 
20 

60 
20 

54 
24 

62 
25 

57 
43 

65 
25 

62 
31 

46 

19 

49 
18 

64 

20 

65 
28 

64 
48 

57 
20 

68 

21 

68 
42 

67 
50 

66 
44 

74 
36 

71 
35 

49 

28 

58 
15 

58  .8 
26.9 

HECTOR 

MAX 
tllN 

50 
16 

47 

22 

54 

36 

58 
23 

55 
23 

46 

19 

41 

22 

48 

19 

61 
25 

65 
29 

58 
35 

60 
48 

65 
30 

59 
35 

45 

25 

42 
19 

62 
23 

67 
31 

63 
30 

56 
20 

65 
25 

62 
47 

67 

66 

69 
37 

72 
40 

62 
33 

57 
25 

57  .6 
28.3 

MENfl 

MAX 
HIN 

52 
21 

51 
29 

50 
36 

62 
28 

54 

26 

47 

23 

48 

25 

52 
26 

60 
30 

63 
35 

55 
42 

56 
45 

65 
33 

58 
39 

45 

28 

48 

21 

67 
29 

72 
39 

60 
38 

59 
25 

69 
32 

65 
51 

65 
52 

68 
43 

77 
46 

67 
35 

54 

29 

59 
29 

58  .9 
33  .4 

OZPRR 

MAX 

niN 

50 
20 

51 
29 

59 
34 

62 
26 

52 
26 

48 
24 

45 

26 

50 
26 

63 
25 

67 
29 

57 
34 

59 
45 

65 
31 

59 
35 

45 
24 

46 
24 

61 

30 

69 

35 

59 
40 

60 
25 

68 
29 

66 
41 

69 
52 

69 
46 

73 
44 

67 
39 

52 
33 

60 
30 

59.0 
32.2 

RUSSELLVILLE 

HAX 

niN 

61 
28 

45 

23 

66 
30 

64 
30 

54 

26 

45 

19 

46 

16 

64 
24 

68 
34 

54 
22 

59 
30 

69 
29 

67 
54 

68 
46 

68 
41 

73 

37 

51 
30 

SUBIPCO 

nAx 

MIN 

50 
IB 

54 
24 

56 
39 

61 
33 

53 
26 

47 
24 

43 
24 

48 

23 

65 
26 

68 

30 

58 
36 

59 
44 

65 
36 

58 
37 

45 

26 

47 

23 

61 
26 

68 
43 

60 
39 

58 
28 

72 
30 

71 
55 

70 
53 

68 
48 

71 
44 

66 
40 

52 
33 

60 
30 

59.1 
33.5 

HfiLORON 

MAX 
MIN 

55 
IB 

56 
21 

52 
38 

24 

24 

50 
18 

21 

25 

21 

25 

32 

45 

27 

35 

27 

18 

25 

35 

39 

20 

24 

70 

69 

70 
48 

80 
47 

76 
4  1 

53 
31 

61 
26 

62  .2 
29.0 

CENTRAL 

05 

PLUM  FORK 

MAX 
MIN 

56 
18 

54 

22 

50 
37 

63 
27 

60 
28 

48 

20 

46 

21 

53 
21 

63 
27 

65 
26 

65 
34 

60 
43 

66 
34 

65 
34 

45 

27 

51 
20 

65 
26 

73 
37 

72 
39 

56 
26 

70 
26 

69 
55 

68 
52 

69 
47 

79 
4  1 

77 
46 

53 
33 

60 
30 

61  .5 
32  .0 

BENTON 

MAX 
MIN 

61 
19 

53 
18 

SI 
37 

64 

35 

59 
29 

47 
19 

44 

22 

52 
19 

62 
20 

66 
23 

62 
32 

65 
44 

67 
28 

60 
30 

55 
27 

52 
17 

65 
23 

72 
33 

71 
34 

59 
23 

71 
24 

71 
55 

69 
54 

69 
37 

80 
39 

72 
47 

S7 
32 

61 

26 

62.0 
30.2 

BLPKELT  HOUNTPIN  DRn 

MAX 
MIN 

43 

1  1 

53 
15 

52 
18 

51 
27 

66 

26 

51 
19 

49 
19 

47 

22 

53 
22 

63 
22 

65 
25 

49 

35 

59 
28 

66 
28 

55 
23 

45 
16 

50 
13 

67 
26 

69 
30 

54 

22 

59 
22 

70 
24 

68 
45 

69 
44 

69 
37 

79 
37 

66 
35 

54 

27 

58.6 
25.7 

CBBOT  4  SW 

MAX 
MIN 

50 
IS 

50 
23 

50 
38 

65 
28 

54 

25 

42 
23 

36 
20 

47 
19 

61 
24 

66 
27 

56 
34 

62 
44 

63 
32 

53 

35 

45 

25 

41 

17 

59 
29 

70 
38 

58 
4  1 

58 

23 

65 
27 

68 
49 

70 
53 

71 
47 

80 
48 

68 
43 

54 

32 

60 
26 

57  .9 
31  .6 

CONWPY 

MRX 
MIN 

SO 
16 

52 
23 

53 
37 

62 
26 

58 
26 

45 

22 

4  1 

20 

51 
23 

64 

23 

69 
27 

64 

31 

63 
42 

63 
30 

60 
33 

45 

27 

45 

19 

65 
25 

69 
32 

68 
38 

59 
23 

68 
26 

68 
47 

71 
54 

69 
44 

62 
45 

77 
45 

54 

33 

60 
27 

60.5 
30  .9 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

44 

17 

55 
22 

53 
22 

51 
36 

61 
29 

62 
25 

49 

22 

47 
22 

54 

25 

64 
34 

65 
34 

48 
45 

63 
38 

68 
42 

57 
27 

47 

23 

51 
22 

68 
28 

72 
44 

S6 
31 

60 
32 

72 
32 

68 
52 

67 

50 

68 
45 

80 
44 

65 
33 

57 
31 

59  .4 
32  .4 

LEOLR 

MAX 
MIN 

53 

n 

52 
19 

48 
38 

62 
32 

53 
28 

51 
18 

44 

22 

54 

20 

62 
21 

68 

25 

58 
36 

62 
4S 

68 
34 

59 
36 

46 

25 

52 
18 

68 
25 

73 
34 

56 
42 

60 
23 

72 
24 

70 
51 

70 
55 

70 
52 

83 
39 

72 
47 

57 
29 

61 
24 

60.9 
31.4 

LITTLE  ROCK  FOR  PP 

MRX 
MIN 

50 
22 

54 
24 

53 
41 

67 
34 

48 

29 

42 

26 

38 
25 

50 
24 

62 
29 

67 
31 

53 
36 

63 
42 

63 
35 

66 
37 

45 

28 

46 
24 

67 
30 

72 
39 

56 
34 

59 
31 

72 
30 

70 
52 

70 
52 

71 
51 

63 
46 

70 
42 

54 

37 

60 
29 

59.3 
34  .4 

MRLVERN 

MPX 
MIN 

52 
15 

53 
18 

49 

39 

62 
27 

SB 
26 

48 
19 

47 
23 

54 
24 

62 
21 

65 
24 

58 
35 

64 
45 

65 
28 

64 

30 

48 

22 

49 
18 

65 
25 

72 
29 

66 
34 

59 
21 

72 
23 

70 
42 

69 
53 

70 
48 

80 
38 

77 
47 

56 
31 

61 
24 

61  .3 
29.6 

nORRILTON  4  SH 

MIN 

49 

12 

53 
22 

53 
38 

61 
31 

57 
29 

44 

22 

40 

22 

51 
23 

64 

22 

67 
28 

63 
30 

59 
43 

64 

33 

58 
36 

46 

28 

44 

20 

66 
25 

67 
39 

54 
44 

57 
28 

71 
24 

68 
52 

68 
54 

67 
48 

73 
42 

69 
45 

53 
35 

SB 
28 

59.  1 
32.3 

NIHROO  DPtl 

MIN 

40 

16 

51 
20 

52 
22 

51 
28 

60 
26 

45 

17 

47 
19 

42 
23 

51 
24 

62 
26 

65 
30 

50 
32 

60 
29 

63 
34 

54 

25 

43 

19 

50 
23 

67 
27 

70 
35 

55 
25 

58 
21 

71 

25 

70 
50 

66 
49 

69 
40 

80 
40 

52 
33 

53 
26 

57.1 
28.0 

N  LITTLE  ROCK  HSFO 

PP 

MAX 
MIN 

50 
21 

51 
25 

49 

37 

64 
34 

45 

26 

40 
24 

36 
20 

48 

20 

61 
31 

65 
38 

51 
42 

60 
43 

62 
37 

52 
33 

4  1 

26 

43 

23 

65 
30 

69 
46 

56 
37 

56 
31 

70 
31 

63 

52 

68 

52 

70 
50 

80 
48 

67 
37 

52 
32 

58 
33 

57.0 
34  .3 

SHERIDRN  TOHER 

MAX 
MIN 

54 

12 

54 
24 

54 

38 

32 

27 

26 

IB 

26 

3^ 

40 

45 

6 1 
34 

52 
24 

SB 

27 

68 
27 

73 
39 

69 
43 

59 
28 

72 
28 

71 
49 

70 
52 

70 
48 

81 
43 

79 
48 

67 
23 

64  .5 
33.3 

EPST  CENTRAL 

06 

RRKPNSRS  POST 

MIN 

48 

20 

SO 
23 

50 
34 

63 
34 

56 
30 

47 

22 

44 

23 

51 
21 

60 
28 

66 
32 

61 
4  1 

58 
42 

64 

35 

61 
40 

53 
27 

46 
22 

61 
34 

70 
39 

67 
40 

56 
28 

67 
29 

71 
47 

69 
49 

70 
49 

76 

50 

74 

57 

58 
36 

62 
29 

60.0 
34.3 

BRINKLEY 

MIN 

OES  ARC 

MIN 

48 
19 

50 
25 

SI 
35 

62 
31 

58 
26 

44 

23 

37 
22 

46 

19 

58 
27 

64 

29 

57 
36 

63 
45 

62 
32 

55 
40 

44 

27 

4  1 

28 

59 
27 

66 
36 

62 
41 

55 
27 

64 

29 

68 
49 

67 
52 

69 
46 

76 
47 

74 
44 

52 
34 

57 
27 

57.5 

33.0 

HELENR 

MIN 

35 
1  3 

48 

17 

52 
23 

49 

30 

51 
26 

44 

20 

43 

20 

39 
18 

49 
18 

59 
27 

67 
32 

52 
40 

59 
29 

59 
31 

62 
26 

42 
18 

45 
18 

59 
29 

70 
37 

55 
25 

56 
26 

64 

26 

71 
48 

62 
43 

68 
4  1 

73 
42 

74 
34 

50 
27 

56.0 
28.0 

KEO 

MIN 

46 

22 

49 
26 

49 

37 

65 
35 

57 
29 

4  I 

25 

38 
25 

46 

23 

60 
30 

66 
30 

55 
40 

61 
45 

59 
36 

58 

43 

43 

61 

69 

59 

55 

68 
28 

68 
42 

68 

53 

68 
47 

78 
43 

68 
48 

52 
32 

59 
30 

57  .5 
34.4 

NARIRNNP  2  S 

MRX 
MIN 

47 

21 

SO 
24 

47 

33 

62 
29 

SB 
27 

40 

21 

36 
21 

48 

20 

59 
30 

67 
36 

59 
39 

60 
45 

60 
31 

56 
41 

43 
28 

42 

19 

59 
2B 

57 
36 

59 
42 

52 
26 

63 
29 

71 
55 

68 
42 

68 
46 

74 
51 

75 
53 

55 
35 

58 
28 

57.3 

SRINT  CHRRLES 

MAX 
MIN 

35 
17 

49 

21 

53 
23 

47 

33 

63 
29 

44 

21 

44 

23 

39 

20 

51 
20 

60 
27 

57 
30 

45 

60 
32 

62 
34 

60 
27 

41 
19 

42 

20 

62 
31 

69 
4  1 

54 

27 

55 
26 

67 
29 

71 
51 

67 
49 

69 
43 

79 
44 

75 
34 

52 
29 

56.9 
30.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

CI 
Ql 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

a 

STUTTGfiRT 

MAX 

49 

52 

49 

63 

58 

42 

40 

SO 

62 

67 

60 

6 1 

6 1 

55 

68 

7  1 

68 

70 

77 

7  1 

61 

59  •  0 

MIN 

22 

27 

36 

33 

30 

24 

24 

23 

29 

31 

41 

46 

35 

40 

29 

23 

30 

36 

40 

28 

28 

50 

60 

46 

47 

SO 

34 

29 

34  .7 

STUTTGHRT  9  ESE 

MAX 

35 

48 

49 

47 

61 

44 

43 

37 

48 

59 

65 

5 1 

59 

60 

54 

65 

69 

65 

67 

75 

52 

55  ■  3 

niN 

19 

26 

32 

34 

30 

25 

23 

22 

25 

31 

38 

44 

35 

36 

29 

^3 

27 

35 

39 

29 

30 

36 

54 

46 

46 

SO 

34 

30 

33.1 

ruRRELL 

HHX 

45 

50 

65 

60 

72 

70 

66 

75 

56 

56  0 

niN 

16 

23 

36 

30 

25 

17 

27 

30 

37 

40 

27 

18 

28 

37 

32 

46 

50 

42 

44 

28 

31.7 

HESI  riEnPHIS 

HflX 

45 

48 

47 

58 

57 

35 

35 

46 

57 

65 

64 

59 

58 

56 

44 

42 

56 

64 

63 

50 

60 

72 

69 

66 

71 

70 

49 

55 

55  .8 

niN 

1  5 

24 

39 

32 

27 

20 

20 

1  9 

30 

32 

37 

45 

3 1 

38 

27 

45 

46 

40 

36 

27 

32.4 

HTNNE 

MAX 

47 

SO 

48 

60 

58 

38 

33 

48 

56 

65 

6 1 

60 

57 

55 

42 

67 

75 

72 

50 

56 

56  .4 

■          ■  ■ 

MIN 

19 

25 

38 

29 

26 

20 

19 

19 

32 

30 

39 

4S 

30 

40 

25 

17 

29 

38 

40 

25 

28 

SO 

51 

45 

46 

46 

25 

SOUTHHEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

52 

50 

53 

64 

60 

SO 

49 

S3 

6  3 

64 

60 

64 

68 

70 

69 

69 

8 1 

75 

59 

63 

MIN 

13 

20 

25 

27 

24 

20 

24 

25 

21 

26 

37 

43 

26 

30 

22 

28 

24 

27 

33 

20 

25 

46 

50 

45 

39 

38 

24 

24 

28.8 

HOPE  3  NE 

MAX 

39 

52 

52 

47 

60 

53 

5 1 

48 

S3 

63 

66 

50 

62 

67 

6 1 

49 

5  3 

70 

82 

65 

58 

MIN 

13 

19 

26 

32 

29 

23 

24 

23 

24 

24 

31 

43 

32 

34 

26 

21 

21 

27 

37 

29 

29 

30 

52 

50 

SO 

53 

29 

27 

30.6 

nOUNI   IDS  3  SE 

MAX 

54 

54 

50 

64 

49 

50 

45 

54 

62 

64 

70 

67 

66 

69 

79 

65 

53 

58.3 

MIN 

9 

16 

18 

27 

26 

15 

IS 

16 

20 

20 

23 

37 

27 

27 

20 

IS 

15 

24 

31 

20 

21 

21 

S3 

50 

38 

38 

33 

24 

25.0 

nURFREESeORO  2  NNH 

MAX 

38 

50 

49 

50 

62 

52 

50 

49 

60 

62 

65 

48 

64 

67 

5  1 

58 

65 

65 

57 

MIN 

16 

22 

31 

29 

26 

22 

22 

24 

25 

24 

30 

41 

30 

30 

20 

20 

27 

31 

39 

29 

25 

49 

48 

50 

45 

S8 

26 

24 

30  .8 

NASHVILLE   EXP  5TRTI0N 

MAX 

5 1 

62 

66 

67 

79 

65 

S6 

58  . 7 

MIN 

19 

27 

38 

30 

26 

28 

26 

26 

27 

34 

43 

44 

33 

40 

26 

23 

30 

4  1 

43 

26 

33 

50 

54 

SO 

45 

47 

27 

29 

34  .5 

OKSy 

MAX 

59 

60 

63.5 

MIN 

18 

26 

39 

36 

35 

27 

25 

25 

24 

29 

46 

46 

38 

35 

30 

24 

29 

37 

41 

30 

28 

SO 

54 

54 

48 

SO 

31 

29 

35  .  1 

STfitlPS 

MAX 

53 

52 

48 

63 

52 

55 

51 

55 

63 

67 

55 

61 

70 

67 

53 

SS 

72 

74 

S9 

66 

74 

71 

70 

71 

84 

79 

59 

65 

63  .0 

MIN 

1 6 

25 

32 

27 

2  3 

27 

27 

25 

32 

4  8 

3 1 

39 

26 

27 

26 

33.7 

TEXBRKHNH  FfiS  HP 

MAX 

52 

50 

62 

5 1 

52 

48 

5  3 

62 

6  3 

5  3 

63 

69 

64 

SO 

56 

56 

61 

61.3 

■           ■  ■ 

MIN 

23 

32 

4  1 

37 

32 

29 

30 

31 

35 

42 

49 

41 

37 

4  1 

33 

29 

34 

46 

36 

33 

36 

S3 

S3 

54 

56 

40 

32 

33 

38 . 1 

SOUTH  CENTRAL  08 

HRKHDELPHIH  2  N 

MAX 

50 

49 

49 

60 

S3 

49 

45 

50 

60 

62 

S9 

63 

67 

60 

48 

SO 

68 

72 

S8 

60 

7  1 

69 

68 

68 

8  1 

70 

56 

61 

59  .9 

MIN 

17 

20 

39 

29 

31 

21 

26 

24 

23 

26 

37 

42 

30 

32 

25 

22 

28 

31 

35 

24 

26 

47 

54 

53 

40 

47 

3  I 

26 

31  .6 

CHHOEN  1 

MAX 

70 

65 

48 

54 

61.4 

MIN 

14 

20 

25 

36 

32 

21 

22 

25 

24 

25 

28 

42 

32 

34 

28 

23 

25 

30 

39 

32 

27 

29 

51 

56 

45 

48 

30 

28 

31.1 

EL  OORHOO  FBH  HP 

MAX 

SS 

64 

73 

88 

7  1 

58 

62 

62  .8 

MIN 

20 

24 

41 

40 

28 

22 

27 

28 

25 

31 

47 

42 

33 

38 

26 

22 

29 

42 

32 

27 

30 

52 

54 

45 

45 

43 

29 

29 

34.0 

FOROrCE 

MAX 

MIN 

fIBGNOL  IS 

MAX 

70 

7  3 

65 

62 

72 

7  1 

68 

70 

84 

69 

55 

61 

61  .6 

MIN 

IB 

25 

37 

34 

29 

23 

27 

27 

25 

30 

45 

49 

31 

36 

27 

21 

29 

36 

34 

25 

32 

52 

63 

55 

46 

47 

29 

26 

34  .2 

nOROBfIT  LOCK  8 

MAX 

55 

72 

75 

59 

64 

72 

72 

72 

86 

72 

58 

61.8 

MIN 

15 

15 

20 

37 

29 

19 

19 

27 

22 

22 

26 

48 

31 

31 

30 

19 

20 

31 

35 

25 

27 

33 

52 

52 

43 

61 

34 

26 

30 . 3 

PRESCOTT 

MAX 

S2 

48 

53 

65 

67 

58 

65 

67 

63 

50 

55 

69 

75 

60 

67 

73 

7  1 

69 

70 

84 

74 

60 

63 

62  .6 

MIN 

19 

24 

38 

33 

30 

24 

25 

25 

26 

30 

45 

45 

35 

37 

29 

23 

30 

37 

43 

29 

30 

50 

51 

S4 

47 

45 

29 

29 

34  .4 

SPHRKMSN 

MAX 

40 

49 

53 

53 

62 

SI 

52 

48 

SS 

67 

54 

62 

68 

62 

53 

71 

75 

62 

74 

71 

70 

70 

85 

70 

65 

61.7 

MIN 

29 

29 

20 

1  5 

25 

22 

27 

42 

30 

33 

34 

20 

28 

30 

3 1 

23 

51 

5  1 

43 

43 

29 

25 

29.8 

MHRREN  2  W5H 

MAX 

2° 

68 

72 

56 

6 1 

72 

7  1 

68 

69 

83 

72 

56 

60.2 

•          ■  . 

MIN 

16 

22 

26 

38 

31 

25 

26 

25 

27 

33 

46 

31 

39 

26 

21 

22 

30 

42 

28 

28 

31 

SO 

47 

44 

SS 

34 

28 

31.9 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

49 

5  3 

70 

73 

6 1 

62 

73 

73 

70 

72 

87 

78 

58 

61.8 

MIN 

1  1 

21 

24 

39 

28 

19 

21 

23 

22 

27 

31 

46 

30 

33 

30 

1  3 

22 

28 

32 

23 

25 

30 

52 

51 

41 

53 

38 

25 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

47 

53 

48 

65 

72 

6 1 

60 

7  1 

74 

69 

69 

80 

77 

66 

59.6 

MIN 

IB 

23 

31 

36 

30 

21 

24 

24 

23 

30 

33 

48 

32 

41 

29 

20 

26 

36 

38 

27 

25 

40 

50 

53 

47 

53 

27 

ounfis 

MAX 

65 

6 1 

53 

46 

66 

7  1 

68 

56 

7  I 

73 

69 

69 

81 

7S 

55 

62 

61  .3 

MIN 

20 

25 

37 

37 

31 

23 

25 

25 

26 

31 

43 

48 

33 

40 

30 

25 

31 

46 

51 

44 

28 

46 

50 

52 

45 

55 

31 

36.4 

EUDORH 

MAX 

6 1 

67 

66 

45 

48 

65 

7  1 

6 1 

6  I 

70 

75 

70 

70 

82 

75 

53 

59.2 

MIN 

14 

23 

30 

39 

32 

24 

26 

26 

27 

30 

36 

42 

35 

41 

32 

22 

27 

35 

45 

28 

31 

38 

49 

53 

51 

55 

30 

34.3 

nONTICELLO  3  SH 

MAX 

39 

50 

53 

52 

63 

50 

49 

56 

68 

69 

58 

54 

72 

70 

66 

69 

82 

70 

67 

60.5 

MIN 

16 

22 

35 

27 

28 

20 

18 

25 

24 

32 

32 

42 

30 

39 

24 

17 

30 

36 

30 

19 

24 

32 

49 

45 

43 

40 

25 

29.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

39 

SO 

53 

47 

63 

60 

48 

69 

7  I 

57 

68 

72 

72 

69 

7  1 

84 

72 

56 

59.  1 

MIN 

19 

24 

30 

34 

30 

24 

24 

24 

26 

30 

35 

42 

37 

34 

28 

23 

25 

35 

40 

29 

39 

39 

51 

50 

47 

46 

30 

33.3 

PORTLAND 

MAX 

31 

44 

49 

49 

61 

45 

46 

42 

48 

59 

66 

57 

61 

68 

64 

45 

47 

64 

73 

61 

61 

71 

73 

71 

70 

81 

77 

55 

58.5 

MIN 

19 

19 

27 

39 

33 

26 

27 

28 

26 

27 

32 

48 

39 

42 

31 

26 

26 

31 

43 

31 

30 

32 

48 

53 

46 

48 

39 

29 

33.8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

35 

47 

51 

63 

63 

44 

47 

43 

SO 

60 

66 

56 

S8 

65 

60 

41 

47 

63 

70 

S3 

56 

68 

72 

66 

67 

77 

70 

68 

57.7 

MIN 

21 

20 

27 

35 

30 

21 

24 

24 

26 

29 

35 

48 

34 

39 

30 

23 

31 

33 

40 

28 

2S 

30 

49 

48 

48 

51 

35 

30 

32  .6 

STAR  CUT  4  ENE 

MAX 

SO 

53 

48 

63 

60 

44 

42 

51 

63 

68 

57 

59 

65 

59 

54 

46 

66 

70 

69 

58 

72 

71 

69 

70 

83 

76 

62 

61.1 

MIN 

17 

22 

37 

35 

29 

20 

25 

24 

25 

28 

40 

46 

34 

37 

30 

21 

28 

42 

43 

35 

27 

50 

SO 

51 

44 

52 

26 

34  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


PRKflNSnS 

FEBRUBRY  1977 


On»  OF  MONTH 


niN 


nnx 
niN 


MSX 
fllN 


(1IN 


NIN 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STfiTiON  INDEX 
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EVnPORnTION  AND  WIND 


STRTION 

DAY  OF 

MONTH 

5  cc  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST  CENTRfil  04 

nax 
niN 

7 
3 

;  7 
'  3 

7  - 
> 

: 

; 

.  I 

5 
3< 

.0< 
6f 
3" 

- 

- 

6 
3" 

.i; 

6C 
4E 

.2f 
6f 
4 

.  I< 
6E 
4; 

- 

3' 

- 
- 

~- 

CENTRHL  05 

blukelt  tiouNTniN  onn 

EVfl 

1 

i  2 

1 

5 

2 

i  1 

1 

1 

)  IE 

.0 

2 

.0 

- 

.0< 
2! 

- 
6 

34 

IE 

.1 

.2t 
4' 

.i; 

2C 

.  1 

I" 

.04 

5E 

- 

753 

EAST  CENTRAL  05 

STUTTGflRr  9  ESE 

EVflf 

nox 
niN 

t 

( 

5t 
3C 

S 

- 
- 

c 

( 
6C 
3 

.  I 

; 

6 

3' 

.02 

4E 
4, 

' 

6C 
3= 

.ic 

6< 
3< 

- 

- 
- 

E 
6C 

3: 

- 1 E 
E 
6' 
4C 

IE 

- 
- 

15 

2E 
62 
35 

.21 

2e 

65 
46 

.  34 
24 
5? 
4; 

.  1  c 
14 

62 

4: 

.2: 
32 
7C 
45 

.  I ; 
45 

8 
35 

4 

257 

SOUTHHEST  07 

HOPE   3  NE 

EVflF 
HINC 

e 

1 

IE 

E 

44 

2 

29 

e 

IC 

1 

IS 

24 

15 

54 

4: 

14 

.  IC 
15 

.15 

57 

.16 
38 

.14 

50 

.10 
131 

.22 
56 

.17 

22 

.17 

63 

44 

2G 

868 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
10 


SNOWFALL  mU  SNOW  ON  GROUND 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
EUREKH  SPRINGS  3  HNH 

FBTETTEVILLE  FRB  BP 

HRRRISON  FBfl  HP 

OOELL   3  N 

NORTH  CENIRRL  02 
GILBERT 

WEST  CENTRAL  04 
FORT  SMITH  WSO  RP 

SUBIflCO 

CENTRRL  OS 
OHENSVILLE 

SOUTHWEST  07 
STHUPS 

SOUTH  CENTRRL  08 
CflnOEN  1 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
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STATION     INDEX  February  1977 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

CL 
Z 

cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

- 

Q_ 

EVflP  . 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBOT  T 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V  .   WILL  I AMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

01  30 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS  .   REBfl   Y   SWA  I M 

RMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7fl 

MRS  ALTA  F  GARNER 

RNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7  A 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

HKKHUtLrri  [H    Z  H 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7A 

c 

H 

ARK   WATER-SEWAGE  DEPT 

riDuriMcnc    r  i  tv 
HKKHNoHb   L I  1  Y 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE   L. WESTMORELAND 

HKr\HNoHo    rub  1 

0240 

06 

oDwriMcric 
HKlMHNoHo 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST   NAT  MEMORIAL 

QcunniiM   0  c 
HonUUWiN    Z  0 

0286 

07 

L  1  1  i  L  C    K  1  V  t  K 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMAN 

Q  T  U  C  M  C 

H 1 HcNo 

0300 

07 

u  n  1 1 Q  D  n 
nU WHKU 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS   PAULINE   A  PINKERTON 

QllPIICTQ     0  MM 

0326 

06 

1 1  n  n  n  R 1  iff 
WUUUKUr  r 

1 

35 

18 

91 

23 

1  95 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

□  HltoviLLc  LlVtolULr\ 

0458 

03 

I  MFlFPCMriFMPF 

i  NUtrtlNUtlNLL 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

□HItoVlLLt    L    HNU    U  1 

0460 

03 

I  MPFPFMnFMPF 

1  NUtrtNULlNLL 

1 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

1 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JRCKSON 

1 

35 

26 

9  1 

06 

22  1 

6P 

BP 

H 

P.   M.  BRECKENRIDDE 

Q  C  M  T  n  M 
D t  IN  1  UN 

0582 

05 

SALINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS    FTTP    r  RIIRKS 

D  F  M  T  n  M  \/  I  1  1  r 

0586 

01 

R  P  M  T  n  M 

d t In  :  UN 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7A 

7fl 

H 

IFRRY  TIIRNPY 
O  l_  1  \  r\  1      r  ui\iNi-  1 

D  C  P  D  Y  \/  I  1   1   r     A     M  I.I 

0616 

01 

P  Q  D  R  n  1  1 
L  H  K  K  U  L  L 

7 

36 

24 

93 

37 

1  150 

7fl 

c 

H 

■J  •  ri  •  lUIILl'NOUiN 

RIP   c  n  p  k 

0664 

04 

POLK 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7fl 

MPC     npQI       1    TTTj  F 
llTXO     UiML     Li  1  ILL 

0724 

05 

n  u  1    o  r  K  i  In  u 

ti 
J 

34 

18 

93 

09 

500 

7fl 

MRS      1  nillSF    H  YPTFS 
imo*     LUUIOL     n.  iniuo 

□  LHLn  r\ULr\ 

0746 

03 

1    Q  I.I  D  F  M  P  P 

1 

36 

06 

91 

06 

269 

7fl 

1  Pr  K     T  Ul  I  1   1  P 
iJriLr\  IHILLM 

HI  OkPI   Y     MnilMTQTM  RDM 
□  LnrVCLI     IIUUlNlnllN  Drill 

0764 

05 

p  D  p  1  □  M  n 

U  rl  K  L  n  In  U 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

Bfl 

Bfl 

c 

H 

11    c    pnppc    np    FMP,  TNPFRS 
U    o    LUrvro    ur  uiNijiiNLLrxo 

RI    IIP     MnilMTDIM  riQM 
□  LUt    riUUNIHllN  UHn 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8A 

Bfl 

c 

H 

M    S    rnRpc;    fiF    FMP.  TMPFRc; 
u   o   Lur\ro   ur  cinltiinllixo 

BLUFF   CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

80 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV  ILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

R  L  WHI TE 

RHMMPPnOI  P 

0820 

05 

M  U 1    o  r  K 1 NU 

o 
J 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

n        P  KFTPMIIM 
U«     L.'  rNLlUnUII 

R  0  n  M  P  U  I  1  1  F 
DUUNLV ILLL 

0830 

04 

1  n  p  Q  M 
L  U  UH  N 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

LLCU    L>  InlNULLL 

RriTKIMRIIRP    ^  MP 
DUlnllNDUrxu    J  INL 

0842 

02 

\/  0  M     R  1  1  P  F  M 
V  H  In     D  U  K  L,  In 

-j 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MPC    PFWPVP  rPTP*=i 
Imo     LxCINlVH  LrnlLO 

R  n  1  1  P  l-l  T  n  M 
□  U  U  un  1  UN 

0848 

08 

M  F  \/  □  n  □ 
IN  L  V  H  U  H 

o 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

FIIMIPF     TMPPRt^ni  1 
LUINiLL  ilNL;tr\oULL 

R  R  I  M  K  1  P  Y 
□  ix  1  IN  r\  L  L.  1 

0936 

06 

M  n  M  p  n  p 
1 1  u  IN  r\  u  L 

34 

53 

91 

12 

205 

7fi 

7A 

c 

H 

PRMP'^T    P       inPUFR  IR 
LLIMNlOI     r.     LULMLrNt  Jr\. 

RllPPPI  n  TflUlPR 
□  UrrHLU  IUWlir\ 

1010 

01 

M  F  I.I  T  n  M 
IN L  W  1  UN 

'1 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

I.I  r  1    1    TQM     P  Q  V     I.I  V  Q  T  T 
WILLIHII     r\ni  WInll 

Rill!      ^HflPI*^  riQM 
DULL    onUnLO  Unll 

1020 

02 

R  P  Y  T  P  R 
□  rl  A  1  L  r\ 

-J 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

M     Q     PnPPQ     nF  FMPIMFFPQ 
U    o    LUKro    Ur  lInUIInllKo 

L  rl  □  U  1     ^  Ori 

1  102 

05 

Pill  Q  Q  K  r 
r  UL  Ho  r\  1 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

BP 

6P 

Q     M     l.l  Q  1    T  Ul  F  P 

D    n  WHLlriLK 

CALICO  ROCK 

1  132 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  1  52 

08 

OUACHI TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  1  6 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

PI  pRPKinnw 

LLnr\L.INUUIN 

1  442 

06 

M  n  M  p  n  F 

1  1  U  'N  K  u  t 

1 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5P 

7A 

1  NHL  1  i  Vt    y / jU/  /b 

PI   P  R  K  ^  V  I  1  i  P 

1  455 

04 

1  n  H  M   n  M 

J  U  n  In  o  U  N 

1 
I 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7fl 

RIIIY     1       IITII  TC 

□  ILLT    L    WILL  lb 

riRRK9VIIir    R  MP 

LLrir\r\OVlLLL     D  INL 

1457 

04 

J  u  niN  0  u  IN 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

IIMT\/FPCTTV     nF  QDKDMCnC 

UlNlVLKbi  1  1    Ur  HKrMHNbHo 

r  1   f  M  T  HM 

L  L  i  1 N  1  U  IN 

1492 

02 

w  DM    Rl  IRF  M 
V  n  In    D  U  r\  C  N 

-j 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

tHKL    D.  KlUUlLiA 

L  U  1  1  D  0     D     0  L 

1  574 

01 

M  P  n  I  C:  n  M 
1  1  rl  U  1  D  U  In 

1 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MKb   MHt    UH V 1 b 

r  riMP  T  riM 

L  U  1  1  r  1  U  IN 

1582 

01 

M  p  u  T  n  M 

IN  L  W  1  U  In 

-j 

36 

05 

93 

18 

2165 

c 

inMnui    1  c  c  ctMC 
JUNHH   Ltt   b 1  Mb 

r  niMUIfl  Y 
u  u  IN    n  1 

1596 

05 

p  Q  1  II   K  M  F  R 
r  nULr\lNLr\ 

1 
1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

□ILL  JuHNbuN 

P  n R M  I  MP, 

L  U  r\  IN  1  IN  l_) 

I  632 

03 

PI  P  Y 
L  L  M  1 

1 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7H 

c 

H 

W  1  Nr  KtU   U  *    r ULK 

COVE 

1656 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7fl 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

1  80 

8A 

8fl 

H 

CROSSETT   WATER  COMM 

PRY'^Tfil     VPI  1  F  Y 

1750 

05 

Pill   p  Q  K  T 

r  u  L  H  0  r\  1 

1 
1 

34 

42 

92 

27 

350 

7fl 

WAL  TER  C  .    T  I  MM  I  NG 

DAMASCUS 

1829 

05 

PRIM  K  M  P  R 

r  n  U  L  r\  IN  L,  r\ 

J 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

Mil    I     TOM      n  DDf>IIM 

WILLI  HM   H  .  dKuWN 

DRNV IMF 

1834 

04 

YELL 

1 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7fl 

JOSEPH  A.   MOUDY.  JR. 

DANV 1 1  1  F  Srs 

1835 

04 

YELL 

1 

i 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

II     c     coil      (~  r\  K\  c     c~  c  c>  \  1  1  f~  f~ 

U  b  bUIL   LUNb  SERVICE 

1  838 

04 

Y  P  1  1 
1  C  L  L 

1 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK   E ■  BURKS 

DEER 

1  900 

01 

M  p  u  T  n  M 
IN  L  rJ  1  UN 

1 
1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7A 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7fl 

7A 

H 

U  .    1 ULKlK  VhSSER 

DEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8fl 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

BP 

7A 

HUEY  SMITH 

n  I  FRKS 

U  1  l_  1  \  1  \  0 

2015 

07 

HnwQR  n 
n  u  IN  rl  r\  u 

4 

3  4 

n  7 
u  / 

Q  A 

n  1 

U  I 

4  1  9 

8A 

WILLIAM  C  .  STAPP 

D I ERKS  DAM 

2020 

07 

n  u  H  n  r\  u 

A 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

9 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  Fflfl  fiP 

2300 

08 

MM  I  riM 

U IN  1  U IN 

o 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2  355 

09 

r  H I rn  T 

L  n  1  i„  u  1 

o 
c. 

33 

07 

91 

16 

135 

8fl 

R  □ 

o  H 

CITY  OF  EUDORfl 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

PpRRfll  1 
L  n  n  i\  u  L  L 

~j 

36 

25 

93 

47 

1420 

BP 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NNE 

2366 

02 

5i_jqpp 

-j 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

I  NACT I VE    11/  12/76 

FAYETTEVILLE   Fflfl  flP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STfl 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

Bfl 

H 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

5T  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

INACTIVE  3/1/76 

FORT  SMITH  WSO  flP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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FORT   SMI TH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L .  CRISTEE 

2760 

03 

WHl  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E.  RKERS 

P.  I  1   R  F  R  T 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

:  H 

MRS   IDR  R  KILLION 

p.  I  1  1  H  0  li   n  0  M 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

547 

7R 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRAVELLY   I  ESE 

2922 

04 

Y  F  1  1 
I  L  L  L 

1 
1 

34 

52 

93 

4  I 

46  1 

7R 

RRIirF  HIINNiniTT 

P.RQUF  T  TF 

2930 

0  1 

BENTON 

I 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

2945 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7A 

HUGH  L.  LEYSRTH 

PRFFMRR  I  FR 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

14 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F  .  FORD 

2976 

04 

SEBRST I  AN 

1 

35 

I  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

PRFFRc;    FFRRY  flQM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7fl 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Pi  I r n n m 

L»U  T\  U  U  IN 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7fl 

ROY  S.  ROBBS 

H  Q  M  R 1  1  R  P, 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8fl 

TOWN  OF  HAMBURG 

Hfl  R  D  Y 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HRRRISON  FRfl  flP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

p  np  F 

1 
1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MDc      FTTA   G  IRIiNIIIS 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7A 

CRRL  M  ROBINS 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7A 

7A 

GH 

RRK  UNIV   SW  BR  EXP  STA 

M  n  P  P  P  p    1  F 
nUr  r  t  K    i  t 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

L INDA  HOLL  IF lELD 

u np  Q  T  T  n 
nUK  H 1  1  U 

3442 

07 

SEV  lER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

un T     CPPIMPC      1  MMF 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7R 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

Ul  1  1  M  T  Q  \/  T  1   1  P 

nUIN  1  oV  ILLt 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

C 

MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 

uiiTTir*    1  new 
nUlllu  LULr\ 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

50 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  I 

857 

7fl 

MRS  AROELLR  VRUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS  .   LVRR  B  .  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

rpQ  r  pujPQn 
L  K  H 1 Un  t  HU 

1 

35 

49 

90 

39 

245 

7fl 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUUU  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

35 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

HLLEN  LINDSEY 

KE I SE  R 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7R 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKRNSRS 

KEO 

3862 

05 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LHf\  t    L  1  I  T 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LHKE  nHUntLLt 

4010 

05 

PULASKI 

I 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

1   n  ki  o  1   c  V 

L  HNbL  t  T 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEHU  HILL 

4106 

01 

BOONE 

7 

35 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLfl 

4  I  34 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

251 

SS 

7A 

H 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  FRR  RP 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MIO 

HJ 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MRDI50N 

4528 

05 

b  1     r  KHNL  [ o 

c 
O 

35 

01 

90 

43 

215 

8A 

MRS  VIOLR  HOLLOWELL 

MRGNOL  I  R 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7fl 

H 

DR  WILLIRM  C  LOE 

MRGNOLIR  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

1  4 

294 

c 

RRKRNSRS  P  «  L  CO. 

MRL  VERN 

4552 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  KBOK 

HRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

35 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

05 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MRUMEE 

4596 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE   5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS  .   JURNI TR  COOPER 

MENR 

4755 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7R 

C  H 

RICHARD  W.   ST  .  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

L 1 1 1 LE   K 1 VEK 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9  1 

49 

300 

8R 

8A 

C  H 

U  OF  RRK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT   IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7fl 

7A 

C  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTRIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

92 

23 

800 

6P 

5P 

RADIO  STRTION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

BR 

8A 

8R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7A 

WILLIRM  F.  PRRSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.   SULR  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  RAM 

5110 

07 

PIKE 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWRRO 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7fl 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWRRO 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NRTURRL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .   NONA  L  .  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILL  I  AM  W .  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

35 

91 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY   WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

RP 

5320 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

50 

92 

15 

553 

MID 

MID 

C 

NRTIONRL   WERTHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7fl 

H 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5375 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

irtFQI     rFMFNT  fDMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

5P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


PRKRNSflS 
FEBRUARY  1977 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PRRflGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RATCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SflINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SRLEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPRRKMAN 

STRHPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIRCO 
TRYLOR 

TEXRRKANA  FAR  RP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 

WASHITA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5S14 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6375 
6380 
6403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
5928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVRDR 
NEVADA 
LOGAN 

DESHR 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LRFRYETTE 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKRNSRS 

LOGRN 

COLUMBIR 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRRDLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 
35  03 
34  13 
34  35 
34  10 


33  48 
33  48 
35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 

35  23 
35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


93  27 
90  28 
93  58 
93  15 
92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 
93  23 
93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 
94  06 

92  05 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
290 

550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
610 

220 
775 
350 
260 
760 


4P 


6P 


7R 
8R 
8R 
55 
5P 
8A 
55 

MID 

5P 
5P 
7R 

5P 


7A 
4P 

7H 

7R 
7A 
7A 
7R 
6P 
8R 

5P 

7R 
8R 
7A 
8A 
7R 
7fl 
7A 
6P 

7A 
7R 
8R 
8A 
SS 
7A 
8R 
7fl 
8A 
MID 

5P 
7A 
7A 
7A 

5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 


VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HAOOOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.  MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIRR 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
RDRM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MRTTIE  0.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE   HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HRMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  5  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLRTCH  CORP 
MRS  NORR  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLDWELL 
BILL  J  MOODY 
RRDIO  STATION  KWYN 
CRRL  WALKER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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REFERENCE  NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-  Ten,nernt„,» 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averaee  Sa[?v  iemievJ:,,..''^?'''  ""^  <^^^P°'-='tl°n  !■>  inches  and  wl 

directions  entered  In  figures  are  tens  o,  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  su,„  o,  ^T'^YXeTtllVZ^slle^^^^ 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diamote.-  i,nl..==  „,h„„  „„,  j  ,,  , 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wi^S  table  are  ex?Jemes  ortemperl^u^I  ori^L;  °*  ^^^P"" tlon  and  Wind  table. 

tir.e  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  Dan  as  h^»L      !  k'"  recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  *^  aeterminea  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  en,Hv,io„t  f 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  obseJva?  Ls     consequl^t  ^  o^aslonTdrf  a^d'^^h""  ^""""Z '  ^"^"^''^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon   """^    ""''^  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "s,-,,„„ni   =       ,   ,  ,  .. 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  "lou.iu     laoie,   and  in  the     Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EASONAL^IAB|ES^  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  lor  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stutt^jart   9  ESE 


Tickfaw  yray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1^ 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only   In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   im)ICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the  "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Dailv 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
Precipitation   is  recorded  at   North   Little  Rock  WSFO  AP. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  tbis  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.      Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry   in  time  of  observation  column  In   Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
i   DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARV  and  STORM  DATA. 

^=^i-tS?y""or"fh:rsJ^tr^r?L'^'^t^"  't^i^T  i,^^:::^  i^^^r  s^uonai  ^'^-rx.^^^.^^^.r^p^^'^^ 

of  Lical  «lmaLlogLal  Data!  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy:   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N,   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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Climatological  Data 


RRKnNSflS 


TEMPERniURE  RND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST   TOTRL  PRE C I P I TR T I  ON  : 
LERST   TOTRL  PREC I P 1 TRT I  ON  : 
GREATEST    1   DRY  PRE C 1 P I TRT I  ON  : 
GRERTEST   TOTRL  SNONFRLL  : 


3  STRTIONS 
2  STRTIONS 
DE  QUEEN 
GRRVETTE 
PINE  RIDGE 
BUFFRLO  TOWER 


87 
19 
12  .68 
3.94 
6  .25 
T 


DRTE 
DRTE 


15 
07^ 


DRTE  28 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

1  SPEED  -  M  .P .H .  1 

RELBTIVE  HUMIDirr 
fiVERRGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DHTS  WITH 
PREC IPI IfiT ION 

STflNDRRO 

OF  TInE 

r 

ION  0 

T  n  I L 

CENTRRL 

RESULTI 
DIRECT 

RESULT 
SPEED 

DIRECT 
FRSTES 

CO 

06 

1  2 

18 

O 

£   >-  z 

FORT  SniTH  WSO  RP 

21 

1  .4 

9.2 

35 

SW 

28 

55 

72 

43 

43 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

8 

71 

5.4 
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75 

73 

75 

77 

75 

69.1 

MIN 

32 

30 

45 

36 

27 

26 

25 

34 

49 

52 

53 

41 

39 

39 

55 

39 

46 

57 

48 

39 

40 

31 

31 

40 

39 

47 

57 

40 

60 

54 

42 

41  .7 

0EEDEVILLE 

MBX 

S3 

S7 

52 

55 

S3 

57 

65 

68 

69 

72 

74 

68 

70 

75 

83 

80 

64 

71 

62 

62 

74 

SB 

70 

69 

74 

77 

71 

74 

74 

78 

69 

67.7 

MIN 

37 

35 

4  7 

47 

33 

34 

35 

4  1 

40 

48 

55 

47 

47 

47 

56 

43 

47 

60 

37 

39 

45 

35 

37 

42 

47 

50 

58 

55 

55 

57 

44 

45.2 

BL  V  THE  V 1 LLE 

MBX 

51 

60 

57 

56 

54 

55 

65 

69 

66 

70 

68 

68 

77 

82 

81 

64 

63 

75 

70 

70 

70 

76 

78 

76 

82 

58. 2 

tllN 

38 

37 

46 

45 

37 

36 

36 

43 

51 

47 

51 

SO 

48 

50 

54 

44 

49 

40 

47 

34 

37 

44 

47 

48 

59 

64 

45.5 

C  ORN 1 NG 

MAX 

51 

56 

51 

55 

56 

59 

64 

70 

68 

72 

67 

65 

70 

76 

86 

76 

68 

70 

63 

59 

74 

58 

72 

69 

73 

77 

69 

73 

77 

80 

70 

67.5 

MIN 

35 

34 

46 

4  1 

32 

34 

29 

40 

48 

48 

57 

48 

42 

45 

55 

42 

47 

51 

44 

39 

43 

31 

37 

41 

49 

47 

57 

55 

60 

62 

42 

44  .5 

JONESBORO 

MAX 

53 

51 

56 

50 

54 

53 

55 

64 

68 

66 

69 

70 

61 

70 

76 

84 

60 

70 

68 

57 

66 

73 

55 

69 

69 

74 

77 

70 

72 

74 

78 

65.5 

MIN 

36 

35 

38 

37 

34 

36 

39 

38 

49 

51 

50 

50 

51 

41 

SI 

42 

45 

52 

45 

38 

52 

39 

32 

47 

41 

44 

53 

55 

54 

62 

47 

44.6 

JUDD  HILL 

MRX 

58 

54 

56 

56 

52 

64 

70 

69 

71 

70 

69 

77 

83 

73 

64 

63 

74 

56 

70 

65 

76 

70 

73 

75 

82 

79 

66  .0 

MIN 

36 

4  4 

46 

35 

34 

3  1 

40 

4  1 

58 

49 

44 

46 

55 

45 

49 

47 

40 

33 

35 

50 

49 

59 

56 

55 

65 

48 

45.8 

KE 1 SE  ? 

MAX 

53 

49 

60 

53 

52 

52 

54 

64 

68 

66 

70 

70 

60 

67 

75 

80 

61 

70 

69 

60 

61 

73 

54 

69 

70 

74 

76 

72 

70 

73 

79 

65.3 

MIN 

28 

35 

37 

30 

33 

35 

32 

34 

40 

46 

49 

49 

43 

45 

47 

43 

45 

50 

47 

38 

42 

32 

31 

37 

44 

45 

49 

52 

55 

58 

42 

41  .7 

NEWPORT 

MAX 

56 

51 

55 

51 

55 

54 

56 

66 

69 

64 

69 

71 

60 

72 

75 

85 

62 

71 

69 

60 

60 

72 

S7 

72 

68 

71 

76 

70 

74 

74 

77 

65-9 

PIIN 

34 

36 

39 

4  3 

38 

36 

33 

42 

47 

49 

54 

48 

46 

47 

55 

45 

50 

49 

48 

41 

46 

36 

39 

44 

49 

52 

58 

55 

58 

61 

45 

45.9 

PRRRGOULD 

MBX 

52 

56 

51 

54 

53 

57 

65 

68 

67 

69 

67 

65 

69 

75 

83 

82 

61 

70 

63 

50 

73 

69 

70 

70 

74 

76 

73 

71 

73 

78 

70 

67  .2 

MIN 

36 

34 

46 

41 

33 

33 

30 

44 

S3 

52 

SO 

48 

34 

40 

50 

44 

47 

45 

47 

39 

39 

34 

36 

40 

46 

45 

54 

55 

56 

58 

43 

43.6 

POCAHONTAS  I 

MRX 

52 

53 

50 

S3 

53 

58 

67 

69 

66 

70 

68 

66 

70 

75 

85 

76 

59 

68 

62 

59 

73 

56 

70 

68 

72 

75 

72 

73 

73 

80 

66.4 

MIN 

35 

35 

4S 

39 

29 

33 

28 

33 

43 

4  3 

57 

49 

37 

4  1 

46 

42 

45 

53 

44 

39 

4  1 

31 

32 

40 

47 

46 

56 

54 

59 

60 

42.7 

SESRCT 

MRX 

56 

52 

52 

54 

54 

SB 

68 

72 

69 

71 

66 

62 

72 

78 

85 

79 

66 

73 

66 

61 

70 

66 

74 

70 

71 

74 

71 

75 

77 

79 

72 

68  .  1 

MIN 

37 

35 

47 

4  1 

31 

33 

28 

32 

46 

49 

52 

46 

41 

40 

57 

45 

46 

59 

48 

37 

39 

34 

32 

46 

41 

50 

57 

54 

51 

58 

42 

43.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

er 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

. 

HE5T  CENTRAL  04 

BLUE  MOUNTfllN  OBH 

MAX 

60 

58 

55 

54 

52 

55 

60 

69 

76 

68 

72 

67 

58 

73 

82 

79 

65 

75 

71 

70 

68 

70 

61 

73 

63 

68 

73 

70 

73 

81 

73 

67  .5 

M  1  N 

29 

38 

38 

38 

34 

27 

29 

32 

43 

51 

55 

44 

43 

43 

53 

38 

47 

52 

50 

35 

43 

34 

31 

41 

47 

51 

55 

52 

53 

56 

38 

42.6 

BOONEVILLE 

MAX 

61 

52 

57 

54 

55 

59 

68 

74 

67 

71 

67 

59 

75 

8  1 

76 

66 

60 

74 

70 

70 

68 

62 

73 

66 

69 

73 

68 

74 

80 

72 

65 

67  .4 

H  I  N 

32 

27 

26 

34 

47 

48 

52 

4  4 

37 

43 

52 

36 

51 

51 

58 

3  1 

47 

27 

29 

44 

47 

59 

55 

53 

51 

49 

38 

42  .5 

CLfiRKSVlLLE 

MAX 

ORROHNELLE 

HRX 

56 

51 

54 

53 

56 

59 

67 

73 

67 

72 

67 

57 

71 

80 

80 

67 

59 

74 

66 

65 

72 

61 

73 

64 

69 

74 

68 

73 

80 

75 

66 

66.7 

38 

29 

28 

27 

33 

4  4 

46 

5 1 

42 

42 

40 

47 

38 

49 

55 

49 

36 

42 

28 

31 

39 

47 

53 

55 

53 

54 

53 

41 

42.1 

FORT  sni TH  W50  BP 

MAX 

60 

52 

55 

50 

55 

60 

67 

75 

67 

73 

67 

56 

70 

82 

73 

66 

74 

68 

70 

70 

63 

60 

72 

68 

70 

72 

65 

73 

81 

71 

63 

66.7 

42 

32 

30 

28 

27 

32 

4  6 

4  1 

50 

4  4 

39 

43 

48 

34 

SI 

44 

40 

30 

32 

25 

30 

45 

48 

56 

56 

S3 

49 

41 

37 

40.2 

FORT   SniTH  HHIER  PLPNT 

(1BX 

57 

56 

55 

54 

S3 

SB 

66 

74 

69 

69 

69 

54 

70 

80 

79 

65 

63 

66 

67 

64 

64 

61 

72 

70 

66 

70 

65 

74 

81 

80 

65 

66.3 

hllN 

30 

42 

42 

29 

25 

27 

20 

49 

45 

35 

45 

32 

49 

49 

46 

30 

25 

25 

28 

43 

59 

55 

36 

37.7 

HECTOR 

MAX 

58 

52 

53 

52 

56 

60 

65 

74 

68 

68 

66 

55 

69 

82 

80 

74 

65 

72 

60 

63 

70 

64 

73 

65 

67 

70 

79 

76 

68 

66  .3 

niN 

30 

4  2 

3  3 

28 

29 

28 

32 

45 

47 

46 

35 

36 

39 

48 

41 

47 

50 

32 

29 

31 

30 

4  1 

51 

51 

SI 

53 

38 

39.3 

MENU 

MAX 

62 

57 

57 

55 

53 

59 

67 

69 

62 

65 

64 

59 

75 

78 

80 

66 

68 

70 

70 

68 

66 

64 

74 

65 

61 

64 

65 

71 

78 

73 

69 

66.3 

niN 

34 

41 

45 

35 

29 

29 

4  1 

46 

53 

48 

39 

39 

48 

52 

46 

49 

51 

50 

36 

40 

31 

36 

47 

47 

57 

53 

48 

52 

53 

41 

43.5 

OZflRH 

MAX 

58 

52 

55 

55 

58 

62 

69 

78 

65 

68 

66 

58 

71 

80 

80 

69 

60 

7  1 

71 

65 

68 

60 

73 

67 

66 

70 

65 

72 

79 

76 

65 

66.6 

MIN 

35 

41 

44 

35 

30 

30 

29 

35 

4  3 

49 

5 1 

45 

4  1 

43 

50 

39 

51 

SO 

51 

34 

45 

29 

34 

45 

49 

59 

56 

53 

51 

55 

39 

43.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 

58 

56 

52 

54 

52 

56 

59 

66 

75 

68 

72 

68 

59 

71 

80 

81 

66 

73 

72 

71 

67 

70 

60 

73 

65 

70 

75 

68 

73 

80 

75 

67.3 

28 

34 

34 

35 

28 

28 

27 

30 

35 

4  I 

56 

42 

42 

40 

39 

3B 

40 

SI 

51 

36 

35 

29 

31 

33 

43 

45 

55 

54 

58 

57 

44 

40  .0 

suBinco 

MAX 

59 

52 

57 

52 

56 

60 

69 

77 

70 

74 

67 

59 

70 

84 

78 

68 

60 

76 

69 

70 

68 

61 

72 

66 

70 

74 

71 

73 

83 

78 

66 

68  .0 

M  1  N 

37 

39 

4  4 

37 

33 

30 

3  1 

37 

52 

49 

50 

44 

42 

43 

53 

43 

49 

SO 

51 

38 

41 

34 

34 

45 

47 

56 

55 

52 

60 

56 

40 

44.3 

WflLDRON 

flAX 

64 

60 

58 

57 

54 

59 

69 

75 

69 

71 

70 

60 

79 

81 

79 

70 

65 

74 

71 

71 

69 

61 

74 

72 

71 

71 

69 

74 

81 

79 

70 

69.3 

MIN 

27 

47 

47 

34 

27 

24 

24 

38 

51 

43 

36 

35 

55 

40 

52 

52 

S2 

34 

43 

27 

29 

43 

47 

47 

59 

55 

50 

48 

38 

41  .5 

CENTRAL  05 

BLUM  FORK 

MAX 

60 

59 

50 

54 

56 

SB 

68 

73 

71 

71 

68 

61 

76 

79 

8  3 

8 1 

6  3 

72 

70 

67 

73 

65 

74 

74 

70 

73 

67 

74 

79 

79 

74 

69  . 1 

M  I  N 

3  I 

38 

45 

37 

32 

34 

29 

40 

49 

49 

53 

4  1 

38 

45 

52 

47 

46 

56 

49 

4  1 

4  1 

32 

32 

42 

44 

50 

54 

5  1 

54 

53 

44 

43.5 

BENTON 

MAX 

61 

57 

59 

61 

57 

SO 

68 

65 

66 

72 

69 

63 

77 

80 

66 

75 

74 

75 

73 

66 

72 

62 

73 

65 

74 

74 

69 

75 

78 

80 

76 

69.7 

M  1  N 

27 

37 

4  7 

47 

24 

28 

28 

28 

48 

48 

SO 

45 

39 

39 

56 

45 

49 

SO 

5  1 

33 

49 

27 

28 

37 

5  1 

52 

52 

51 

53 

54 

35 

42.2 

BLONELT   HOUNTBIN  DBH 

MAX 

61 

62 

53 

54 

55 

56 

59 

68 

73 

64 

70 

69 

62 

80 

83 

66 

72 

66 

67 

70 

62 

73 

59 

70 

71 

68 

74 

79 

78 

67.5 

M  I  N 

27 

29 

42 

37 

29 

28 

25 

26 

38 

39 

52 

39 

32 

32 

46 

40 

37 

50 

49 

36 

34 

27 

27 

28 

42 

43 

55 

52 

47 

47 

34 

37 . 7 

CBBOT  4  SH 

MAX 

57 

54 

53 

54 

54 

57 

68 

78 

70 

70 

63 

64 

78 

66 

83 

74 

72 

65 

61 

74 

75 

59 

74 

64 

70 

73 

69 

73 

77 

79 

65 

68.2 

MIN 

36 

36 

49 

42 

33 

33 

29 

35 

46 

52 

44 

4  1 

44 

47 

48 

42 

45 

30 

30 

43 

46 

53 

57 

58 

58 

55 

4  1 

43.4 

CONWBT 

HBX 

57 

56 

53 

54 

57 

60 

69 

76 

70 

70 

69 

63 

74 

62 

85 

79 

6  3 

75 

69 

65 

79 

63 

75 

71 

70 

75 

69 

75 

80 

77 

71 

69  .4 

M I  N 

34 

37 

45 

38 

30 

30 

27 

34 

47 

4  7 

51 

42 

40 

43 

53 

40 

49 

57 

50 

37 

40 

30 

31 

43 

46 

53 

56 

53 

56 

52 

43 

43.0 

GREENBRIER 

MAX 

M  I  N 

HOT  SPRINOS  1  NNE 

MAX 

51 

63 

53 

53 

56 

58 

62 

69 

74 

64 

73 

69 

61 

77 

80 

85 

62 

72 

74 

65 

70 

70 

65 

75 

59 

72 

72 

67 

75 

81 

78 

67  .9 

M  I  N 

32 

37 

4  1 

42 

33 

34 

34 

35 

48 

49 

54 

42 

43 

40 

56 

4  1 

42 

SI 

50 

38 

4  1 

32 

34 

43 

42 

SO 

54 

5  1 

5  1 

59 

43 

43.3 

LEOLB 

MAX 

64 

51 

55 

58 

54 

59 

68 

73 

65 

72 

70 

64 

78 

8  1 

85 

77 

77 

76 

66 

68 

73 

63 

73 

62 

73 

72 

70 

78 

79 

81 

70 

69.8 

M  1  N 

31 

39 

51 

43 

26 

30 

26 

29 

49 

52 

50 

37 

43 

4  1 

61 

49 

49 

63 

49 

29 

39 

28 

28 

39 

44 

56 

55 

53 

56 

54 

35 

4  3.1 

LITTLE  ROCK  Fflfi  BP 

MRX 

57 

58 

55 

55 

53 

SB 

66 

72 

66 

71 

69 

63 

76 

80 

85 

63 

72 

74 

63 

62 

75 

59 

72 

61 

69 

73 

71 

75 

77 

80 

62 

67.5 

M  I  N 

37 

40 

5  1 

44 

37 

37 

33 

36 

49 

50 

50 

46 

4  1 

44 

53 

46 

50 

64 

46 

4  1 

40 

35 

35 

45 

47 

S5 

58 

54 

55 

53 

4  3 

45.3 

MALVERN 

MAX 

61 

59 

53 

58 

54 

60 

69 

74 

67 

73 

71 

62 

78 

82 

87 

82 

75 

76 

67 

66 

74 

64 

74 

71 

74 

72 

68 

75 

79 

82 

78 

70  .5 

MIN 

26 

38 

49 

44 

28 

29 

24 

28 

51 

52 

43 

38 

37 

52 

44 

51 

59 

52 

29 

37 

28 

26 

37 

43 

55 

55 

53 

48 

52 

33 

4  1.4 

nORRILTON  4  SW 

MAX 

56 

53 

53 

53 

53 

56 

68 

75 

68 

72 

70 

60 

72 

6 1 

8 1 

7  1 

62 

7  3 

67 

65 

75 

60 

74 

69 

71 

75 

70 

73 

61 

74 

70 

67.8 

MIN 

35 

36 

45 

40 

32 

29 

28 

36 

47 

48 

52 

43 

43 

4  1 

49 

45 

47 

55 

51 

40 

37 

30 

31 

40 

45 

52 

56 

54 

57 

56 

45 

4  3.4 

NIMROD  DAM 

MAX 

60 

58 

55 

53 

52 

54 

58 

67 

72 

65 

72 

68 

60 

75 

80 

82 

63 

72 

68 

66 

68 

72 

60 

72 

64 

68 

73 

69 

74 

80 

74 

66.9 

MIN 

30 

35 

40 

37 

28 

28 

27 

32 

40 

48 

55 

42 

37 

45 

53 

4  1 

41 

52 

47 

34 

39 

30 

30 

37 

42 

44 

53 

50 

50 

52 

40 

40.6 

N  L  1 TTLE  ROCK  WSFO  AP 

MAX 

56 

54 

52 

53 

52 

57 

66 

73 

65 

69 

67 

61 

75 

80 

84 

61 

72 

72 

63 

59 

73 

58 

73 

62 

69 

72 

69 

75 

76 

78 

62 

66  .5 

MIN 

39 

38 

49 

4  1 

35 

36 

4  1 

45 

51 

51 

49 

43 

42 

S3 

53 

47 

49 

57 

49 

40 

4  1 

35 

40 

49 

48 

55 

56 

53 

57 

53 

4  3 

46.4 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

62 

58 

58 

58 

60 

69 

72 

74 

68 

74 

70 

65 

78 

82 

86 

77 

77 

75 

68 

68 

74 

68 

74 

72 

75 

75 

71 

79 

79 

63 

79 

71  .9 

MIN 

33 

36 

51 

44 

33 

32 

30 

34 

47 

52 

50 

44 

4  1 

38 

58 

47 

48 

62 

50 

27 

37 

26 

26 

29 

3S 

53 

55 

52 

53 

51 

34 

42.2 

ERST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MRX 

60 

62 

60 

61 

58 

59 

67 

69 

65 

69 

72 

69 

78 

78 

85 

84 

72 

76 

72 

67 

76 

76 

71 

59 

74 

75 

72 

78 

76 

83 

80 

71  .4 

MIN 

36 

42 

SO 

45 

35 

35 

32 

42 

46 

54 

50 

46 

48 

48 

SB 

50 

51 

67 

54 

37 

49 

36 

35 

42 

45 

54 

62 

54 

57 

63 

45 

47.4 

BRINKLEr 

MAX 

MIN 

DES  ARC 

MAX 

55 

55 

55 

54 

54 

56 

65 

70 

67 

70 

72 

62 

73 

76 

84 

78 

67 

7  3 

67 

62 

74 

66 

71 

69 

74 

76 

73 

75 

75 

78 

71 

68.3 

MIN 

35 

35 

48 

40 

31 

35 

34 

38 

47 

53 

52 

38 

43 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

40 

40 

35 

33 

4  4 

44 

46 

4  7 

48 

53 

57 

45 

4  3.8 

FORREST  CITr 

MAX 

55 

58 

58 

55 

54 

56 

64 

69 

67 

69 

74 

73 

70 

74 

81 

81 

66 

70 

69 

62 

72 

72 

71 

69 

74 

78 

75 

74 

74 

79 

77 

69  .0 

MIN 

38 

37 

48 

46 

31 

34 

31 

4  1 

46 

53 

43 

48 

4  1 

52 

59 

49 

50 

62 

50 

40 

49 

35 

33 

40 

49 

49 

58 

54 

57 

6 1 

4  1 

46.0 

HELENA 

MAX 

57 

57 

61 

56 

60 

59 

61 

67 

69 

63 

72 

72 

67 

74 

60 

63 

71 

60 

71 

69 

74 

77 

71 

73 

74 

82 

68  .0 

MIN 

26 

35 

37 

44 

34 

36 

33 

34 

36 

45 

52 

46 

45 

48 

49 

49 

46 

51 

46 

37 

46 

33 

32 

33 

39 

45 

57 

53 

53 

55 

44 

42.6 

KEO 

MAX 

55 

58 

54 

57 

52 

55 

66 

71 

64 

69 

69 

64 

75 

77 

85 

76 

69 

72 

65 

61 

74 

63 

71 

64 

69 

74 

70 

75 

76 

80 

68 

67  .7 

MIN 

34 

36 

49 

45 

34 

34 

33 

35 

49 

49 

53 

45 

44 

50 

55 

46 

46 

62 

50 

37 

44 

33 

33 

42 

46 

54 

56 

54 

55 

59 

43 

45.4 

MARIANNA  2  S 

MAX 

57 

61 

59 

58 

55 

57 

66 

69 

65 

68 

74 

73 

72 

77 

64 

80 

68 

72 

65 

65 

73 

70 

71 

69 

75 

78 

75 

74 

74 

81 

75 

69.7 

MIN 

36 

38 

4  1 

33 

36 

33 

52 

53 

57 

48 

58 

56 

50 

38 

46 

36 

34 

4  1 

47 

49 

54 

65 

42 

45.4 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

O 
Ql 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

SSINT  CHSRLES 

MUX 
MIN 

59 
30 

59 
38 

62 
41 

57 
46 

58 
34 

55 
34 

S8 
31 

65 
36 

70 
45 

55 
48 

70 
55 

74 
47 

66 
45 

75 
50 

79 
54 

84 

SO 

65 
50 

73 
47 

73 
53 

70 
37 

67 
45 

75 
36 

59 
34 

72 
41 

66 
45 

76 
49 

78 

55 

72 
53 

76 
55 

74 

61 

81 
47 

68.8 
44  .9 

STUTICORT 

MBX 
fllN 

57 
36 

60 
3B 

57 
50 

58 
46 

65 
34 

57 
36 

68 
32 

72 
39 

66 
49 

72 
61 

73 
54 

65 
47 

76 
47 

81 
49 

85 
59 

80 
49 

69 
SI 

73 
62 

67 
52 

66 
38 

75 
48 

60 
35 

73 
34 

70 
44 

75 
46 

77 
54 

72 
SB 

78 
54 

74 

56 

82 

62 

75 
42 

69.9 
46.8 

STUTTOHRT  9  ESE 

tiflx 

MIN 

59 
33 

57 
39 

60 
43 

56 
46 

56 
35 

53 
37 

56 
35 

64 
41 

69 
45 

63 
48 

71 
55 

72 
47 

63 
48 

74 
47 

76 
56 

83 
SO 

63 
51 

71 
65 

71 
51 

67 
37 

64 
45 

73 
32 

57 
35 

77 
44 

64 
46 

72 
55 

76 
57 

73 
54 

75 
56 

72 
56 

79 
44 

67.3 
45  .9 

TURRELL 

tIRX 

niN 

34 

36 

46 

46 

36 

37 

44 

49 

58 

75 
49 

80 
52 

79 
45 

65 
42 

70 
49 

71 
51 

68 
36 

58 
33 

70 
40 

73 
42 

71 
54 

73 
54 

79 
62 

74 
43 

68.9 
45.2 

WEST  HEMPHIS 

nnx 

HIN 

56 
36 

60 
39 

59 

56 

55 
34 

54 

35 

64 

69 
4  3 

67 

69 

71 

70 

70 

76 

82 

79 

66 

68 

57 
56 

66 

71 

71 
34 

70 
35 

69 
4  1 

74 
45 

76 
56 

75 
51 

72 
66 

74 

53 

80 
64 

79 
45 

68  .9 
47  .8 

WYNNE 

• 

MHX 
MIN 

56 
38 

60 
37 

57 
47 

55 
46 

54 

31 

57 
33 

65 
32 

70 
42 

67 
48 

70 
50 

75 
48 

73 
47 

70 
45 

77 
52 

83 
59 

81 
46 

68 
46 

71 
60 

69 
48 

62 
39 

72 
46 

67 
34 

70 
36 

70 
41 

75 
47 

77 
49 

75 
57 

75 
53 

75 
57 

79 
65 

74 
43 

69.3 
45  .9 

SOUIHHEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

68 
25 

63 
42 

58 
47 

58 
33 

59 
25 

63 
25 

69 
25 

72 
30 

69 
39 

70 
49 

67 
48 

65 
40 

77 
35 

62 
37 

85 
55 

74 
41 

74 

52 

76 
53 

75 
54 

71 
30 

73 
42 

66 
29 

74 
32 

67 
44 

65 
50 

68 
54 

68 
55 

76 
49 

81 
57 

78 
50 

71 
36 

70  .4 
41  .4 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

61 
29 

68 
32 

68 
43 

57 
41 

58 
30 

66 
32 

60 
29 

67 
29 

72 
36 

63 
46 

72 
64 

69 
43 

65 
43 

79 
46 

82 
46 

83 
49 

67 
49 

76 
52 

74 
53 

67 
32 

70 
32 

73 
29 

63 
30 

73 
32 

56 
48 

69 
48 

70 
57 

70 
51 

77 
51 

78 
64 

78 
43 

68.8 
41  .6 

MOUNT  ion  3  SE 

MAX 
MIN 

60 
27 

63 
30 

54 
43 

54 

37 

55 
25 

55 
24 

58 
23 

66 
24 

71 

29 

63 
49 

71 
54 

65 
42 

61 
38 

77 
38 

80 
54 

83 
36 

66 
34 

72 
53 

72 
48 

70 
30 

69 
31 

70 
2S 

62 
25 

73 
27 

60 
43 

69 
49 

69 
54 

69 
52 

73 
43 

80 
52 

76 
31 

67.3 
37.7 

HURFREESBORO  2  NNW 

MAX 
M  1  N 

62 
26 

65 

37 

56 
44 

55 
39 

60 

28 

69 

26 

63 
41 

72 
41 

72 
45 

66 
42 

64 
38 

77 
38 

82 
45 

85 
43 

67 
49 

74 

50 

75 
48 

69 
29 

72 
29 

74 

27 

66 
30 

74 
34 

56 
48 

63 
53 

67 
54 

68 
60 

76 
48 

79 
49 

82 
36 

69.3 
40.2 

Nn5HVILLE   EXP  SIflTION 

MAX 
MIN 

S9 
34 

64 
44 

57 
45 

55 
39 

56 
30 

55 
33 

60 
30 

65 
34 

70 
45 

61 
SO 

70 
54 

66 
43 

62 
40 

75 
42 

79 
45 

82 
50 

66 
48 

75 
5B 

74 

SS 

68 
29 

67 
40 

71 

29 

63 
33 

70 
44 

59 
48 

65 
56 

67 
55 

69 
50 

74 

53 

78 
53 

76 
36 

67.1 
434 

ORflr 

MAX 
MIN 

33 

45 

51 

46 

32 

31 

31 

36 

47 

55 

53 

47 

49 

50 

62 

48 

52 

62 

S3 

33 

45 

30 

7  1 
33 

7  1 
47 

67 
50 

70 
SB 

71 
56 

75 
52 

78 
55 

80 
61 

78 
41 

70.5 
45.6 

SIBHPS 

MAX 
MIN 

69 

60 

59 

59 

55 

63 

68 

73 

64 

72 

72 

67 

79 

82 

85 

74 

78 

79 

68 

69 

78 

67 

73 

67 
4  3 

68 
48 

74 

50 

61 

5? 

52 

64 

40 

44  .6 

TEXSRKPNfl  FHH  BP 
■ 

MAX 
MIN 

57 
40 

58 
47 

59 
49 

56 
43 

55 
38 

61 
39 

67 
36 

72 
4S 

64 
48 

71 
55 

69 
53 

65 
46 

7B 
45 

82 
50 

82 
58 

68 
52 

78 
54 

72 
58 

68 
48 

69 
38 

74 
46 

61 
37 

71 
4  1 

62 
52 

67 
50 

73 
59 

71 
60 

77 
52 

78 

77 

69 

69.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

flRKROELPHIfl   2  N 

MAX 
MIN 

63 

54 

54 

59 

56 

60 

67 

74 

67 

71 

69 

63 

70 

81 

85 

74 

78 

75 

64 

68 

73 

63 

73 

62 

72 

59 

69 
55 

78 

S3 

78 
48 

81 
54 

73 
36 

69.1 
42.8 

cnnoEN  1 

MAX 
MIN 

29 

33 

42 

43 

61 
32 

56 
32 

61 

30 

69 

32 

74 
38 

67 
48 

74 

55 

70 
46 

67 
48 

80 
43 

84 
45 

86 
48 

67 
50 

78 
54 

77 
S3 

71 
32 

71 
35 

75 
32 

54 

31 

74 

33 

61 
46 

73 
49 

72 
58 

73 
49 

80 
53 

81 
5? 

84 

72.2 
42.7 

EL  DORfiDO  Fnn  OP 

MAX 
MIN 

66 
31 

64 

45 

61 
52 

60 
4  1 

58 
33 

62 
35 

68 
29 

73 
34 

66 
4  1 

75 
56 

73 
52 

69 
SO 

81 

SO 

84 
42 

87 
62 

70 
54 

79 
56 

79 
61 

73 
45 

69 
31 

78 
48 

64 

33 

74 

33 

59 
46 

71 
48 

77 
60 

77 
68 

81 
55 

77 
58 

84 

60 

73 
45 

72.1 
46.9 

FORDTCE 

MAX 
MIN 

HBGNOL  Ifi 

MAX 
MIN 

67 
30 

63 
42 

56 
49 

57 
42 

55 
33 

59 
32 

56 
28 

71 
35 

65 
45 

72 
51 

71 
52 

65 
45 

76 
44 

81 
44 

82 
62 

78 
SO 

77 
52 

76 
63 

69 
53 

68 
28 

75 
49 

64 

29 

72 

30 

65 
46 

68 
45 

76 
56 

69 

59 

78 

51 

77 
68 

79 
60 

74 
42 

70.0 
46. 3 

nOROBBr  LOCK  8 

MAX 
MIN 

60 
30 

68 

39 

66 
44 

61 
42 

53 
31 

65 
34 

62 
29 

59 
30 

72 
35 

65 
47 

75 
55 

72 
48 

69 
48 

79 
48 

83 
53 

85 
60 

82 
52 

70 
54 

78 
55 

73 
33 

67 
37 

76 
32 

54 
30 

73 
31 

50 
41 

71 
48 

75 
58 

77 
53 

79 
55 

75 
62 

84 
44 

71  .5 
43.5 

PRESCOTI 

MAX 
MIN 

32 

51 

50 

42 

33 

35 

30 

37 

43 

52 

52 

43 

46 

47 

60 

49 

52 

61 

54 

34 

45 

31 

33 

45 

49 

57 

69 
56 

77 

52 

79 
55 

82 
61 

70 
44 

70.5 
46.2 

SPflRKriflN 

MHX 
MIN 

65 

63 

55 

50 

59 

55 

61 

69 

70 

66 

73 

70 

78 

70 

83 

85 

80 

75 
S3 

70 
30 

70 

68 
28 

53 
29 

73 
40 

61 
45 

73 
45 

70 
55 

70 
52 

78 
53 

80 
55 

8  1 

37 

69  .6 
4  1.4 

HflRREN  2  HSW 
■ 

MAX 
MIN 

61 
32 

64 

35 

63 
42 

59 
43 

61 
35 

55 
35 

59 
30 

67 
32 

72 
38 

66 
47 

73 
56 

70 
46 

5B 
48 

77 
49 

80 
47 

85 
50 

65 
49 

76 
41 

76 
63 

71 
34 

57 
46 

75 
31 

62 
32 

72 
42 

63 
43 

72 
44 

66 
54 

74 

51 

78 
54 

73 
58 

83 
45 

69.5 
43.3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 
MIN 

64 

28 

68 
34 

67 
45 

63 
44 

65 
33 

56 
39 

61 

27 

67 
30 

72 
35 

55 
48 

75 
58 

71 
42 

69 
39 

BO 
40 

82 
51 

85 
53 

68 
42 

77 
51 

76 
S3 

71 
30 

64 

35 

77 
31 

63 
28 

73 
38 

53 
40 

72 
51 

76 
59 

78 
53 

80 
48 

76 
58 

85 
42 

71  .3 
42 . 1 

DERMOIT  3  NE 

MAX 
MIN 

63 
35 

63 
42 

67 
48 

62 
46 

63 
38 

62 
40 

59 
31 

66 
38 

71 
43 

64 

60 

75 
56 

73 
46 

7S 
47 

78 
49 

79 
55 

84 

SO 

67 
50 

76 
54 

74 

58 

72 
35 

56 
48 

76 
33 

59 
30 

72 
39 

68 
46 

75 
52 

75 
53 

77 
53 

77 
53 

75 
SB 

33 
46 

70.8 
46.2 

OUNHS 

MAX 
MIN 

61 
40 

55 
4  1 

61 

51 

62 
48 

60 
37 

58 
37 

66 
33 

73 
38 

67 
43 

75 
50 

72 
52 

68 
48 

78 
48 

80 
47 

85 
56 

83 
61 

75 
50 

75 
59 

71 
62 

68 
38 

76 
57 

72 
37 

71 
34 

69 
43 

75 
46 

79 
54 

74 
63 

77 
55 

76 
53 

83 
64 

80 
46 

72.1 
46.4 

EUOORfl 

MAX 
MIN 

61 
37 

65 
42 

56 
45 

64 
45 

65 
40 

54 
43 

58 
32 

64 
39 

67 
45 

63 
48 

72 
54 

77 
48 

69 
48 

76 
48 

78 
65 

83 
S3 

65 
51 

77 
56 

75 
66 

73 
37 

62 
42 

71 
35 

59 
33 

69 
47 

67 
46 

72 
S3 

76 
58 

79 
S3 

76 
S3 

77 
58 

83 
47 

69.8 
46  .7 

nONTICELLO  3  SW 

MAX 
MIN 

61 
30 

62 
28 

64 
38 

62 
47 

60 
39 

61 
30 

SB 
29 

67 
35 

71 
40 

66 
52 

72 
59 

70 
43 

67 
51 

78 
45 

84 
55 

83 
50 

75 
49 

74 
55 

75 
49 

70 
38 

70 
49 

76 
39 

60 
39 

71 
41 

65 
45 

70 
54 

72 
58 

65 
47 

75 
52 

78 

55 

83 
43 

69.8 
44.6 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

61 

30 

60 

37 

55 
40 

57 
44 

60 
34 

54 

33 

SB 
33 

66 
33 

73 
40 

68 
48 

73 
53 

70 
44 

55 
45 

79 
46 

79 
62 

86 
48 

64 
48 

75 
50 

76 
53 

66 
34 

56 

35 

75 
32 

60 
33 

74 
35 

57 
47 

75 
48 

76 
57 

73 
52 

80 
S3 

77 
55 

83 
42 

69.5 
43  .4 

PORILRND 

MAX 
MIN 

32 

39 

4  3 

46 

39 

43 

36 

37 

42 

44 

72 
51 

7  3 
48 

68 
46 

48 

77 
SO 

84 

52 

65 
51 

76 
53 

76 
55 

70 
37 

51 
SO 

76 
38 

59 

35 

68 
39 

67 
45 

72 
48 

75 
56 

77 
54 

76 
51 

73 
54 

83 
49 

69.1 
45  .6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

36 

42 

44 

4  7 

38 

39 

33 

65 
37 

68 
43 

63 
47 

69 
55 

72 
49 

75 
52 

76 
48 

76 
52 

83 
SO 

64 

37 

74 
54 

74 

55 

67 
37 

65 
51 

70 
33 

58 
31 

70 
38 

66 
46 

74 
SO 

77 
54 

76 
54 

75 
56 

73 
59 

81 
49 

68.8 
46.0 

SIBR  C 1 Tr  4  ENE 

MAX 
MIN 

60 
34 

63 
40 

57 
SO 

61 
45 

56 
31 

57 
36 

67 
30 

73 
41 

66 
47 

71 
52 

71 
51 

67 
46 

78 
47 

BO 
49 

85 
50 

81 
51 

76 
SO 

75 
68 

73 
53 

66 
33 

76 
44 

68 
31 

72 
29 

68 
39 

75 
44 

75 
54 

78 
62 

73 
58 

84 

62 

80 

4  1 

71  .0 
45.6 

5EE  RE 

ERENCE  NOTE 

FOLLOWING 

jTATION 

INOE 

< 

DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

nRRCM  1977 


OflT  OF  MONTH 

o 

5TBT ION 

a 

1  IN  1 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  t 

rr 

HOPE  3  NE 

(BARE  GROUND  1 

4 

nnx 
niN 

64 
42 

64 
42 

54 
45 

54 
46 

64 
44 

57 
43 

64 
42 

67 
44 

67 
44 

60 
46 

65 
52 

62 
47 

65 
47 

72 
47 

74 
SO 

78 
54 

68 
57 

68 
55 

73 
56 

64 
48 

71 
48 

68 
48 

72 
48 

75 
47 

60 
49 

69 
54 

65 
57 

64 

58 

77 
58 

74 

56 

76 
54 

66 
49 

9 
4 

ke:ser 

2 

flBX 

niN 

57 
35 

57 
37 

54 
38 

49 
47 

59 
38 

62 
38 

59 
37 

62 
37 

61 
39 

60 
44 

66 
47 

65 
52 

61 
46 

64 
47 

68 
47 

74 
48 

69 
47 

63 
49 

76 
51 

55 
42 

74 
42 

78 
39 

70 
36 

78 
39 

76 
46 

82 
SO 

78 
58 

65 
60 

68 

55 

70 
56 

76 
46 

66 
45 

3 
0 

4 

MAX 
HIN 

50 
38 

51 
40 

47 
40 

48 
47 

54 
4  I 

53 
4  1 

54 
4  1 

53 
4  1 

55 
42 

53 
46 

59 
47 

61 
54 

57 
48 

59 
49 

62 
49 

61 
52 

62 
50 

59 
5 1 

66 
54 

54 
4  7 

64 
48 

68 
45 

52 
45 

67 
4  4 

65 
49 

70 
53 

68 
55 

61 
59 

65 
57 

65 
57 

70 
5  1 

59 
47 

5 
8 

MflRIONNB  2  S 

4 

tllN 

63 
42 

56 
43 

54 

52 

56 
49 

63 
42 

64 
43 

68 
39 

78 
43 

60 
48 

69 
51 

68 
58 

78 
S3 

74 

50 

73 
52 

81 
60 

74 

57 

63 
56 

75 
60 

67 
54 

73 
47 

68 
51 

67 
42 

79 
42 

67 
47 

75 
52 

71 
55 

68 
61 
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60 

74 

59 

85 
66 

76 
51 

69 
51 

7 
.  1 

ROHWER  2  NNE 

4 

nox 

MIN 

60 
36 

56 
36 

50 
40 

53 
46 

6C 
40 

51 
39 

56 
35 

61 
35 

59 
38 

55 
40 

61 
48 

60 
45 

62 
49 

63 
45 

67 
46 

73 
49 

61 
47 

60 
49 

65 
52 

63 
43 

62 
42 

66 
39 

66 
43 

71 
38 

58 
46 

71 
42 

70 
57 

66 
56 

68 
53 

66 
56 

78 
48 

62 
44 

.6 
.4 

STUTTGBRT  9  ESE 

4 

MUX 

MIN 

49 
38 

51 
40 

47 
41 

47 
47 

52 
42 

48 
42 

51 
40 

53 
40 

53 
42 

50 
45 

56 
47 

57 
50 

54 
47 

58 
47 

58 
48 

63 
51 

S6 
51 

56 
51 

59 
53 

57 
46 

58 
46 

57 
45 

57 
45 

59 
44 

52 
48 

62 
48 

61 

52 

60 
55 

63 
55 

61 
50 

66 
51 

55 
46 

.8 
.7 
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EVRPORRTION  AND  WIND 


STRT ION 

DRY 

3F 

MONTH 

E  K  0 

1 
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3 
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7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HESI  CENrRBL 

04 

BLUE   HOUNTfllN  Oflfl 

Evn 

UlN 

1  1 

.1 

7  5 

i  .0 

j  5 

3  .0 
1 

3  .0 
2 

3  .0 
i  1 

3  .1 
)  1 

3  .1 
3  1 

3  .1 

?  2 

5   .  1 
«  3 

I  ■  I 
3  8 

3  .0 
4 

)  .1 
3 

.0 
>  1 

3  .2 

!  3 

]  .1 

2 

7  .2 
J  5 

j  .0 
]  4 

.1 

2( 

'  .1 

)  2 

)  .If 

'  4 

4 

1 

.  1 
1' 

.0; 

4< 

■  IE 
3E 

.0 
4E 

- 
4 

.22 
S2 

.22 
3 

.2 

2' 

3.64B 
1G3B 

CENIROL 

OS 

BLUKELr  nOUNtPIN 

onn 

Evn 

2 

.  1 

3 

3 

S  2 

.1 

'  3 

J  .0 
!  I 

i  - 
i  2 

2 

.  1 
1  1 

•  0 

3  2 

3  . 1 

7 

•  0 

J  3 

.  1 
4 

i  .1 
1 

)  .1 

If 

.2 
!  4 

)  .1 

>  3 

>  .0 

)  3' 

•  IE 
2 

.0 

3f 

.  1' 
l< 

BE 

IE 

.  1 
1 

.05 
£ 

.0- 

lE 

.0' 
32 

- 

3£ 

.1" 
44 

.  1; 

3E 

.2£ 

2E 

925 

EAST  CENTRAL 

C6 

SIUTTOnRT  9  ESE 

EVBF 
HINC 

nnx 
niN 

3; 

.1 

b; 
3e 

.Of 

5 
3S 

1 

5 
ii 

■  1 

; 

b 
4C 

.0< 

Sf 
3S 

.  1 

; 

6 

3e 

.  1 

6f 
4( 

J  .2 

B 
4( 

>  .1 
1 

B 
4' 

.  1 
1 

7 
4 

.2S 
1' 
6- 
4; 

.2< 
1 

6 
4 

.2C 

7 
4 

.2; 

7J 
5C 

.2! 
E 

e 

5f 

.2 

7C 

4e 

.  1 
H 
6" 
4E 

.22 
£ 

7: 
52 

.12 

BE 
3= 

■  \t 

72 
4C 

- 

2£ 

- 

4 

6S 
36 

.IE 
4 
75 
4C 

.OE 

58 
47 

•  IE 

77 
4S 

.14 

72 

5: 

.32 

1" 
BE 
54 

.2S 

IC 

73 
53 

.  1 

4 
6S 

s: 

.34 
£ 
82 
44 

S.78B 

22B 
B7.5 
44.7 

«      ■  ■ 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

Evflf 
UINC 

IE 

.12 

le 

.H 

32 

- 

2" 

.  1 

2< 

.0' 

2 

■  12 
IS 

.12 

.1 
4 

.12 
2E 

.oe 
2; 

.0" 
2: 

•  IS 
4E 

.  i: 

i: 

.1" 

2C 

.2 

3E 

.IE 

3: 

.  1 
7C 

.IS 

1 : 

.OS 
2C 

.  14 

8 

.  1 

62 

.15 
14 

.15 

S 

.05 

7 

.10 

3 

.OC 

1 

- 

54 

.26 

56 

.15 

14 

.24 

27 
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STnilON  INDEX 


S  T  P  T  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  U  U  IN  1  T 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Pi  D  c  cr  D  \  /  C  D 
UDOt KVt K 

Q- 
H 
It* 

Q- 
(T 

£ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

I 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JAMES   V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

55 

7A 

c 

LEflVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

01  30 

D5 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.  REBA  Y  5WRIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTR  F  GARNER 

RNTn I NF 

0178 

07 

P  I  K  F 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

UWtN    D.  HtNUKlX 

ARKRDELPHIA  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7A 

c 

H 

ARK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

1  2 

1  45 

7  A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKRNSRS 

1 

34 

0  1 

91 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIAL 

ASHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7  A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  I 

23 

1  95 

7  A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

0460 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7  A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RF  F  rtF  U  I  1  1  F 

0536 

03 

1 Q  r  w  Q  n  M 

7 

35 

26 

91 

05 

221 

6P 

6P 

H 

r.    n.    tJ  K  L  L  K  t  NK  1  U  Gt 

BENTON 

D582 

05 

SAL  INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

0  1 

BENTON 

I 

36 

2  1 

94 

1  3 

1  295 

7A 

7  A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

0  1 

CARROLL 

7 

35 

24 

93 

37 

1  1  60 

7  A 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7R 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7fl 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9 1 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

8R 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8  A 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

080D 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

Q 1   Y  T  U  C  \/  I  1  1  r 

DLT IntVlLLL 

0805 

03 

MICCICCIDDT 

n 1  bo  1 bb 1 rr 1 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

D     1      1  I U  I  T  r 

K    L    WH 1 1 t 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

79 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGHN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E  .  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7fl 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7A 

7R 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  I 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7  A 

WILL  1AM  RAY  WYRTT 

BULL  SHORES  DAM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  I  02 

05 

PULASKI 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZRRD 

7 

35 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

p  Q  M  n  C  M  1 
L  HnUt  N  1 

1  152 

08 

n  1  1  n  r  u  T  T  n 
UU  HL  H 1  i  H 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8A 

c 

H 

UHIN  onULnLLl 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

1  70 

5P 

7  A 

INACTIVE  9/30/76 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NE 

I  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

I  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7  A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0  1 

MRDISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  1  66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  595 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7  A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

5P 

7  A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

0  4 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7  A 

MARVIN  WALKER 

LKObbE 1  I    2  SSt 

1730 

09 

ASHL  E  Y 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8  A 

8A 

H 

rpnccpTT    UQTFf?  mMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7  A 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7  A 

RRY   R  HUTTO 

DANVILLE 

1 834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A  .   MOUDY  .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

5P 

7A 

JACK  E  .  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEV  I  ER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7R 

7fi 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1  ^  o  ^ 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8R 

8R 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7R 

n  U  L  I     D 1  i  1  In 

DIERKS 

20  1  5 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  1  9 

8  A 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

586 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSfl  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRV  IS  C  .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8H 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7fi 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   I  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7fi 

INACTIVE  11/12/76 

FRYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

DO 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8fl 

8A 

H 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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c  T  n  T  T  n  M 

b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P  n  1  1  M  T  V 

L  DUN  1  T 

DRfllNHGE  : 

LATITUDE 

c 

c 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVRP  . 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  NflTER  PLfiNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L .  CRISTEE 

GEORGE  TOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  RKERS 

GI LBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS   IDA  R  KILLION 

GILLHOM  DflM 

28  I  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRRVELLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7fl 

npiirp  HllNNlrUTT 

GRflVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

35 

24 

94 

28 

1250 

ss 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L ■  LEYSRTH 

GREENBR  I ER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  OflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7R 

7A 

C 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  5.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

1  80 

8R 

TOWN  OF  HRMBURG 

HRRDY 

3  1  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

91 

29 

352 

C 

THERESR  DONALDSON 

HRRRISON  FRR  flP 

3  165 

0  I 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1  374 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  5  FED  RVIRTION  RGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MrxO'     LI  In    (J  •  LnUlNlUO 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7R 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7fl 

7fl 

GH 

RRK  UNIV  SW  BR  EXP  STR 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORflT  I  0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7fl 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT    5rR I N05    1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

680 

7A 

7R 

H 

U  S  NRTL  PRRK  SERVICE 

HUNTSV  I  LLE 

3540 

0  1 

MRDISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

c 

MRS  MRY  PERRL  MRRKLEY 

HUT T 1 G  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

50 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0 1 

93 

1  1 

857 

7H 

MRS  RROELLR  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7fl 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

PDQ  I  PUlCQn 

LKHlbntHU 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7A 

H 

iKLU    KUKtA-rlKL  Lnltr 

JUDO  HILL 

376  I 

03 

POINSETT 

5 

35 

35 

90 

31 

215 

SS 

SS 

JUDO  V  CHRPIN 

KE I SER 

382  I 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7R 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSAS 

KEO 

3852 

06 

LONOKE 

1 

34 

35 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LHKL    L  I  1  Y 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MRUMELLE 

40  I  0 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

5  I 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

L  HNbL  t  Y 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

I  9 

93 

51 

796 

7fl 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

icon    u I  1  1 
L  t  HU  HILL 

4  I  05 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

55 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

L  E  OL  fl 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

26  1 

SS 

7R 

H 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE   ROCK   FPlPl  RP 

4248 

05 

PULASK  I 

I 

34 

44 

92 

14 

257 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

US  FED  AVIATION  RGENCY 

MRDISON 

4528 

06 

5 

35 

01 

Q  n 
d  U 

4  3 

215 

8R 

MDC     wTr\i   n     uni   i   niiiri  i 

MKb   VIULH  HULLUWtLL 

nHLjNUL  1  H 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

14 

315 

6P 

7A 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

nHbNUL  1  H 

4550 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

1  6 

93 

14 

294 

c 

ARKANSAS  P  &  L  CO. 

nHL  VtKN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

nHnnU  1  H  orKlNLi 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MRTHIS 

nHK 1 HNNH    ^  o 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKRNSRS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7fl 

MRS  DELRINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7fl 

MRS.   JURNITA  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1  207 

6P 

7fl 

c 

H 

RICHARD  W.   ST  .  JOHN 

MILLWOOD  DflM 

4839 

07 

1   I  T  T  1  F    R  I  \/  F  f? 
LI  1  ILL  r\lvLr\ 

4 

33 

4  1 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

BR 

c 

H 

U  OF  RRK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8fl 

8fl 

E 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7fl 

PERRY  D.  MRLLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7  A 

Q 

H 

WILLIRM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7fl 

WILLIAM  F.  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7  A 

MRS.   SOLA  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7fl 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DRM 

51  10 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

Q  ^ 

'I  D 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

55 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DRM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .   NONA  L  .  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILL  IRM  W  .  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DRM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

NRTIONRL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  OELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPRNY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS.   CUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

BP 

7A 

H 

BURNS  WRKEFIELD 
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STATION  INDEX 


RRKfiNSFIS 
MARCH 


1977 


sinrioN 


COUNTY 


OBSERVHT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRFIGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEr  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RATCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAR  RP 

TURRELL 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WASH  I  TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 

CLOSED  STATIONS 

SHERIDAN  TOWER 

NEW  STATIONS 

DAMASCUS  2  NNE 
SHERIDAN  2  S 


5514 
5S62 
5591 
5602 
5691 
5754 
5750 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 

6566 
6586 
6624 
5768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 

7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


6566 


1829 
6552 


05 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WH  I  TE 
GRANT 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMB ! A 

MILLER 

CRITTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MAR  ION 


GRANT 


VAN  BUREN 
GRANT 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 
34  10 

36  16 
33  14 


33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 
34  17 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


3  34  27 


35  24 
34    I  7 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 
93  23 
93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


92  21 


92  23 
92  24 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 

36  1 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


290 


680 
210 


4P 


7R 


6P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7A 

5P 


6P 


7R 
4P 

7A 

7A 
7fl 
7A 
7R 
BP 
8A 

6P 

7A 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
6P 

6P 
7A 
7A 
8A 
8A 
55 
7A 
8A 
7A 
8A 

MID 
5P 

7A 
7A 
7A 
5P 


6P 


C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 


H 
H 

C  H 
H 


7R 

6P  6P 


VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  H0L8R00K 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

CLOSED  3/8/77 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE   D.  MIZELL 
HUBERT   A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE   HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


CLOSED  3/8/77 


RAY   R  HUTTO 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 


I 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,    precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME ;     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   arc  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above   the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  table  includ 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  ^ 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^tbis^bulletln     "^"^^"'■^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE  :  Tickfaw  gray  silt  loam 

Keiser  :  Sharkey  clay 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam 

Stuttgart   9  ESE  ;  Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates , 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  -indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  sheltei-  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    tor  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
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64 

8 

2.9 

85 

17 

39 

6 

83 

0 

0 

0 

0 

4  .56 

-  .79 

1  .56 

21 

.0 

0 

S 

3 

3 

TURRELL 

75. OM 

53. OM 

64 

OM 

36 

6 

106 

0 

0 

0 

0 

3  .00 

.0 

0 

WEST  MEMPHIS 

77  .6 

54  .0 

65 

g 

67 

16 

38 

5 

66 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1  .25 

2 

.0 

0 

10 

2 

2 

WYNNE 

77  .3H 

53. 6M 

65 

5M 

87 

16 

36 

6 

79 

0 

0 

0 

0 

3.07 

.76 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

65 

3 

2.4 

3  .89 

-   1  .49 

.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

78  -SM 

5 1  .  7M 

65 

IM 

1  . 7 

86 

30 

35 

g 

60 

0 

0 

0 

0 

4  .24 

-   1  .48 

2.10 

1  8 

.0 

0 

7 

2 

1 

HOPE   3  NE 

77  .2 

50.8 

64 

0 

1  .  1 

8S 

17 

39 

6. 

79 

0 

0 

0 

0 

6.18 

.22 

2  .09 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOUNT   IDA  3  SE 

76.2 

45.3 

60 

8 

.  4 

84 

8 

31 

1 

142 

0 

0 

3 

0 

3.46 

-   1  .90 

I  .26 

IS 

.0 

0 

6 

3 
3 

1 

MURFREESBORO  2  NNW 

76. 2M 

49. IM 

62 

7M 

85 

8 

33 

6 

94 

0 

0 

0 

0 

6  .22 

2  . 32 

4 

.0 

Q 

5 

2 

NASHVILLE  EXP  STATION  // 

75.1 

52.1 

63 

6 

1  .4 

82 

so- 

38 

6 

83 

0 

0 

0 

0 

4  .79 

-   1  .32 

1  .53 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

ORAr 

77.9 

SS.l 

66 

5 

1  .3 

64 

le 

42 

5 

42 

0 

0 

0 

0 

4  .55 

-   1  .06 

.0 

0 

STAMPS 

77.7 

51  .6 

64 

7 

85 

29. 

37 

6 

67 

0 

Q 

0 

0 

4  .37 

1  .81 

1  8 

.0 

0 

5 

2 

2 

TEXARHRNA  FAH  RP 

76  .7 

SS  .s 

83 

29. 

42 

5 

51 

0 

0 

0 

0 

3  .72 

1.19 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

64 

2 

1  .0 

4  .69 

-  1.16 

.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIR  2  N 

77  .7 

50.4 

54 

1 

.4 

65 

16- 

34 

6 

68 

0 

0 

0 

0 

6.24 

.27 

2  . 22 

1  8 

■  0 

0 

5 

3 

CAMDEN  I 

52 . 3 

65 

2 

.  5 

86 

I  1  . 

40 

5 

6 1 

0 

0 

0 

0 

5  .06 

.  39 

1  .91 

4 

.0 

Q 

6 

3 

2 

EL  OORROO  FAA  AP 

79.2 

53.7 

66 

5 

2.1 

87 

10 

39 

6 

46 

0 

0 

0 

0 

4.11 

-   1  .79 

1  .54 

17 

.0 

7 

3 

1 

F  ORD TC E 

MHGNOL lA 

77.3 

52.4 

64 

.0 

64 

29' 

36 

6 

68 

0 

0 

0 

0 

3  .54 

-  2-37 

1.41 

0 

MOROBAY  LOCK  8 

53.4 

65 

5 

85 

I  I 

42 

6* 

6  I 

0 

0 

0 

0 

2  .75 

-  2  .85 

1  .07 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

PRESCOTT 

7B.3 

53.2 

6S 

6 

1  .5 

66 

9 

39 

5 

50 

0 

0 

0 

0 

7.14 

I  .22 

3.57 

18 

.0 

0 

6 

4 

2 

SPARKMRN 

76. OM 

49. 6M 

53 

8M 

87 

30. 

33 

5 

85 

0 

0 

0 

0 

7  .85 

2  .54 

4 

.  0 

0 

6 

5 

3 

WARREN  2  WSW 

76.8 

50.8 

-  .9 

85 

17. 

38 

6 

86 

0 

0 

0 

0 

5  .89 

.  1  6 

2  .95 

2  1 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

65 

0 

•  S 

5  .  32 

.48 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

78  .6 

49.7 

64 

.2 

87 

n 

33 

6 

69 

0 

0 

0 

0 

6.8! 

1  .45 

2.15 

.  0 

0 

^ 

^ 

^ 

DERMOTI   3  NE 

53.4 

65 

.4 

89 

1  7 

38 

6 

63 

0 

0 

0 

0 

5  .86 

.74 

2.40 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

DUMAS 

78.9 

54  .9 

66 

.9 

2  .6 

88 

16 

4  1 

6 

46 

0 

0 

0 

0 

5.91 

.60 

2  .75 

.0 

0 

7 

3 

2 

F 1  innRQ 

77.2 

54  .4 

65 

.8 

86 

n 

38 

5 

54 

0 

0 

0 

0 

4  .04 

1  .80 

2\ 

.0 

0 

6 

3 

I 

MONTICELLO  3  SH 

76.8 

52  .  1 

64 

.5 

86 

16 

36 

6 

66 

0 

0 

0 

0 

5.65 

.16 

2  .05 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

PINE  BLUFF 

77.6 

52.2 

64 

.9 

-  .3 

68 

n 

38 

6 

62 

0 

0 

0 

0 

4  .20 

-    1  .45 

1  .45 

4 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

PORTLAND 

76.6 

53.7 

65 

.2 

85 

17 

4  I 

6. 

58 

0 

0 

0 

0 

5.42 

1  .76 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROHHER  2  NNE 

76  .0 

53.8 

64 

.9 

86 

17 

39 

6 

71 

0 

0 

0 

0 

5.26 

2.33 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

STAR  CITY  4  ENE 

77  .  4M 

52. 7M 

55 

.  IM 

88 

30 

34 

5 

73 

0 

0 

0 

0 

5.73 

1  .70 

3 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

65 

.9 

5.43 

.09 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NORTH  ICST 
BEMTOIiVILlE 

eeaiarviLLE  ^  nu 

DEEH 

EUREUft  5PHINGS  3  I 

rfiYETTEVILLE  FHfl  ( 
FPYfTTEVILLE  EXP  • 
GOftVETTE 
GUEEfi  F8HEST 
MARRISON  rnfl  AP 

HUHTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
ODELL  3  f1 
SILOfltl  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CL INT0N 
OAMASCUS  2  NNE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  OAM 

nnmoTH  spring 

ITARSHALL 
PCLeOUBNE  5  UNU 
rouNTAiN  HOrt  1  niiu 
MOUNTAIN  HOrE  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM  2  MME 
SHiHLEr 
YELL VILLE 


NOBTMEAST  0 
AL  ICIA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L    AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

6L YTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TOUN 
JONCSBORQ 
JUDO  HILL 


LAKE  CITY 
NEWPORT 
PAHAGOULD 
POCAHONTAS 


UE5T  CENTRAL 

A668TT 
ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
CLARKSVILLE 

cove 

DANVILLE 

DARDANELLE 

FORT   SMITH    WSO  AP 

FORT  SMITH  UATER  PI 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

r^NA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 
PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELL VILLE 

SUBIACO 

UALORON 


CENTRAL  0! 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  OflM 
eONNERDALE 

CABOT  4  SW 
CBNWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS  J  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  MAUPCLLE 
LEOLA 

L ITTLE  BOCK  FAA  AP  «! 
MALVEBN 

noaaiL  ton  ^  sw 

NIMROO  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

OWCNSVILLE 

PERRY 

SHERIDAN  2  5 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  3  NW 
BBINKLEY 
OES  ARC 


DflY   OF  MONTH 
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I  .05 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


FBHREST  CITY 

HELENA 

KE3 

WD  I  SON 

mo  I  ANN  A  2  S 

SrtINT  CHfiOLES 
STUTTGfiBT 
STUTTGftRT  9  ESE 
TUHBELL 
ICST  fCr«>HIS 

WYWNE 


5BUTMWEST 


BTHENS 
DE  QUEEM 
OJERKS 

GLENWaaD  ^  ENE 
HOPE  3  IE 
HSPPER  1  E 
HORATIO 
L ANGLE Y 

MOUNT    IDfi  3  5E 
nURFDEESBORO  2  NMW 
NRSMVILLE  EXP  STATION  . 
NATHAN  A  Unu 
NEUHOPE  3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAIN'S 

TEXARKANA  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARI^AOELPHIA  S  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGH TON 
CftWEN  1 

EL  DOflfiOO  FAA  AP 

FoaorcE 

GURDON 
MAGNOL IA 
MOH06AY  LOCK  B 

PINEY  GROVE 
PRESCQTT 
SPARKIiAN 
TAYLOR 

WARREN  2  USU 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
OERMOTT  3  NE 
OUIiAS 
EUOOHA 

HArauRG 

MONTICELLO   3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHUER  2  NNE 


STAR  CITY  ■ 


CE 
1— 
O 
I— 

3.03 
3.61 
3.89 


DRY   OF  MONTH 
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25  26  27 
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.01  .01 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

15 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BVE 

. 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 
nlN 

59 
33 

67 
44 

65 
42 

68 
47 

55 
34 

SI 
34 

71 
39 

80 
47 

80 
49 

79 
49 

78 
53 

78 
53 

79 
56 

78 
50 

79 
55 

78 
59 

BO 
57 

77 
57 

70 
58 

77 
60 

72 
57 

75 
55 

70 
55 

59 
39 

68 
37 

65 
34 

70 
35 

79 
42 

61 
61 

81 
57 

72.3 
48.3 

DEER 

MAX 

niN 

60 
30 

61 
42 

70 
39 

62 
33 

53 
27 

48 

31 

67 
42 

78 
58 

77 
54 

75 
56 

75 
56 

73 
50 

74 
53 

74 

58 

75 
57 

75 
57 

74 
59 

72 
53 

64 

53 

71 
59 

62 
57 

70 
54 

68 
49 

55 
44 

65 
39 

62 
4  1 

65 
44 

72 
51 

76 
55 

75 
55 

68.3 
48.5 

EUREUP  SPRINGS  3  WNW 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
57 

67 
4  1 

58 
39 

54 
33 

74 
40 

86 

55 

86 
57 

85 
57 

85 
58 

85 

60 

85 
58 

84 

58 

85 
55 

85 

51 

84 

56 

82 
58 

74 
56 

80 
59 

74 

60 

78 
58 

74 

55 

61 
51 

69 
44 

67 
39 

74 
38 

84 
49 

83 

62 

82 
60 

76 
55 

76.7 
52.0 

fOYEITEVlLLE  Pnn  flP 

MAX 
MIN 

61 
45 

69 
49 

68 
44 

56 
37 

54 

35 

72 
35 

61 

50 

82 
47 

82 
48 

79 
43 

80 
45 

81 
50 

80 
54 

79 
45 

80 
54 

78 
59 

74 
54 

67 
57 

78 
58 

71 
60 

76 
57 

69 
56 

61 
42 

68 
38 

65 
33 

71 
32 

79 
36 

81 
64 

83 

52 

72 
54 

73.4 
48.1 

FfiTETTEVILLE   EXP  STfl 

MAX 
MIN 

60 
37 

68 
49 

67 
42 

69 
44 

55 
33 

52 
33 

71 
51 

80 
54 

80 
56 

79 
55 

78 
57 

79 
60 

80 
55 

78 
50 

79 
58 

78 
59 

80 
57 

79 
57 

68 
59 

76 
61 

69 
59 

75 
56 

69 
52 

58 
40 

68 
36 

65 
3S 

70 
44 

79 
66 

80 
63 

83 

57 

72  .4 
50.8 

GRBVETTE 

MAX 
MIN 

66 
44 

66 
56 

70 
42 

59 
39 

52 
33 

73 
35 

82 
46 

81 
50 

80 
51 

80 
52 

80 
56 

81 
56 

79 
58 

80 
55 

78 
59 

78 
61 

75 
58 

67 
58 

76 
59 

74 
61 

72 
57 

68 
55 

62 
54 

68 
39 

65 
33 

70 
33 

79 
46 

82 
64 

82 
62 

72 
59 

73.2 
51  .0 

HARRISON  FBO  BP 

MAX 
MIN 

65 
41 

72 
44 

64 

39 

59 
34 

51 
35 

71 
39 

84 

60 

82 
SB 

82 
51 

80 
54 

78 
55 

80 
60 

79 
56 

79 
53 

80 
55 

80 
55 

79 
57 

70 
57 

78 
58 

67 

61 

75 
59 

69 
56 

56 
47 

57 
46 

61 
4  I 

70 
42 

80 
46 

82 
65 

73 
58 

75 
56 

72.9 
51  .3 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

67 
41 

70 
57 

70 
40 

62 
30 

62 
34 

70 
38 

8 1 
45 

82 
47 

87 
45 

80 
43 

80 
48 

8 1 

S2 

80 
52 

8 1 
46 

80 
51 

8 1 

SO 

7  3 
50 

57 

56 

60 

55 

55 

53 

69 
37 

65 
32 

70 
32 

80 
38 

77 
64 

82 
62 

75 
55 

74  .8 
47.5 

LEflD  HILL 

MAX 
M  1  N 

68 

75 

67 

62 

56 

73 

86 

85 

86 

85 

83 

83 

86 
48 

85 
50 

85 
55 

85 
49 

85 
60 

78 
62 

78 
50 

74 
6  3 

65 

76 

65 

42 

47 

45 

54 

57 

58 

79 
55 

76  .8 

SILOfin  SPRINGS 
• 

MAX 
MIN 

61 
34 

67 
42 

66 
44 

70 
45 

56 
34 

55 
34 

74 
34 

82 
50 

83 
55 

80 
55 

79 
54 

78 
56 

80 
56 

79 
53 

80 
54 

80 
54 

79 
59 

73 
57 

69 
58 

78 
60 

70 
56 

73 
51 

70 
51 

65 
4  0 

68 

66 

71 

80 

80 

82 
60 

73.2 
48  .7 

NORTH  CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCK 

MAX 
MIN 

65 
39 

65 
37 

80 
55 

60 
41 

67 
49 

56 
29 

74 
45 

87 
42 

84 

42 

87 
45 

86 
50 

85 
48 

85 
49 

86 
48 

87 
48 

B4 
47 

87 
49 

86 

SI 

79 
60 

82 
62 

82 
62 

77 
61 

79 
58 

65 
55 

74 
40 

68 
34 

73 
35 

82 
35 

87 

53 

83 
59 

78.1 
47.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

69 
35 

BO 
56 

67 
36 

64 

52 

57 
36 

76 
28 

B7 
38 

85 
41 

87 
4  1 

84 

40 

83 
42 

84 
46 

85 
45 

84 

47 

84 
46 

85 
45 

83 
49 

76 
56 

81 
57 

75 
60 

78 
62 

76 
58 

69 

57 

73 
4  1 

69 
34 

73 
33 

82 
35 

84 

68 

79 

60 

81 

57 

78.0 
46  .7 

GREERS  FERRT  DAfI 

MAX 
MIN 

6S 
40 

69 
46 

76 
46 

60 
47 

64 

37 

58 

32 

73 
43 

85 
48 

Bl 
44 

83 
49 

64 

51 

83 
52 

80 
57 

80 
52 

82 
48 

84 
49 

85 
S3 

84 

57 

74 
58 

79 

60 

68 
59 

74 

58 

77 
53 

64 
47 

75 
38 

69 
38 

71 
39 

78 
4  1 

83 
59 

72 
55 

75.3 
48.5 

HBnriOTH  SPRING 

MAX 
M  1  N 

67 
45 

70 
36 

69 
40 

66 
48 

54 
35 

71 
30 

70 
32 

63 
44 

85 
4  1 

67 
46 

85 
47 

85 
48 

86 
47 

87 

51 

85 
47 

87 
46 

67 
SO 

81 
58 

80 
59 

73 
61 

80 
59 

76 
61 

66 
53 

76 
41 

68 
35 

73 
34 

82 
36 

82 
58 

82 
49 

78 
55 

77  .4 
46  .4 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

nOUNTAIN  HOHE    I  NNW 

MBX 
MIN 

62 
42 

76 
46 

70 
42 

59 
48 

52 
35 

72 
40 

84 

56 

82 
56 

85 
55 

86 
56 

82 
55 

83 
56 

84 

57 

84 

57 

83 
54 

85 
58 

82 
59 

77 
59 

79 
59 

74 
60 

75 
56 

74 
54 

69 
50 

71 
4  1 

67 
42 

70 
40 

80 
43 

84 
66 

79 
57 

78 
56 

76.3 
51  .8 

(10UNTBIN  HOME   C    Of  ENG 

MBX 
MIN 

62 
4  1 

66 
47 

78 
40 

6  3 
44 

60 
33 

5  3 
35 

7  3 
46 

85 
47 

8  3 
45 

86 
48 

84 
47 

84 
48 

82 
49 

84 

53 

84 

51 

84 
49 

85 
53 

84 

59 

78 
60 

8 1 
61 

70 
63 

76 
56 

72 
52 

64 
43 

73 
38 

67 
35 

72 
39 

81 
45 

86 
57 

65 
56 

75.5 
48  .0 

nOUNTBIN  VIEW 

MBX 
MIN 

64 
4  I 

65 
39 

80 
38 

59 
48 

65 
35 

55 
37 

60 
45 

86 

52 

83 
49 

84 

55 

83 
59 

62 
59 

82 
58 

83 
52 

84 

5  3 

83 
48 

84 

53 

84 

60 

77 
60 

81 
63 

69 
6  1 

75 
60 

76 
52 

64 
45 

74 
40 

67 
36 

73 
36 

78 
51 

85 
60 

69 
57 

75.1 
50.  1 

YELL  V ILLE 
• 

MBX 
MIN 

65 
37 

76 
51 

67 
36 

63 
42 

55 
43 

73 
29 

85 
50 

85 
48 

86 
42 

84 
42 

83 
44 

83 
45 

84 

45 

85 
48 

83 
47 

85 
45 

84 
49 

76 
55 

81 
59 

74 
58 

77 
61 

76 
58 

71 
46 

70 
38 

69 
33 

72 
33 

81 
36 

86 
55 

71 
59 

79 
57 

77.0 
46.4 

NORTHEBST  03 

BLICIfl 

MBX 
MIN 

60 
42 

75 
54 

70 
46 

68 
49 

55 
34 

71 
39 

70 
42 

88 
47 

80 
46 

65 
54 

85 
54 

84 

52 

87 
54 

87 
57 

85 
56 

87 
52 

86 
54 

82 
61 

80 
60 

74 
63 

76 
60 

83 
61 

70 
55 

78 
49 

70 
44 

75 
4  1 

81 
48 

86 
61 

77 
57 

82 
58 

77.9 

51  .7 

OATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

67 
34 

77 
50 

59 
43 

67 
49 

55 
36 

70 
37 

87 
55 

78 
51 

68 
48 

85 
52 

78 
54 

81 
52 

68 

55 

86 
54 

85 
52 

87 
49 

85 
55 

76 
S3 

81 

59 

72 
60 

74 

60 

77 
60 

68 

52 

75 

SO 

75 
42 

75 
43 

79 
39 

84 

65 

81 
58 

81 
57 

77.4 
50.8 

BATESVILLE  L  AND  0  I 

MAX 
MIN 

61 
39 

74 

54 

73 
42 

67 
49 

56 
37 

72 
33 

86 
48 

84 
48 

BO 
44 

85 
49 

83 
49 

83 
53 

87 
SO 

85 
53 

84 

49 

86 
49 

85 
53 

83 

60 

80 
60 

80 
57 

75 
62 

76 
60 

76 
55 

76 
47 

75 
40 

73 
37 

80 
40 

83 

62 

81 
59 

81 
57 

78.3 
49  .8 

8EEDEVILLE 

MAX 
M  1  N 

68 
43 

75 
57 

67 
48 

67 
53 

58 
40 

69 
41 

84 

S3 

64 

S2 

82 
47 

84 

55 

63 
65 

83 
53 

85 
54 

87 
59 

86 
53 

87 
53 

87 
57 

82 
62 

79 
60 

72 
64 

73 
62 

79 
63 

77 
64 

77 
49 

73 
43 

72 
42 

78 
48 

84 

6  1 

83 

60 

64 

57 

78  .0 
53.6 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
46 

75 
55 

70 
46 

68 
51 

65 
38 

85 
50 

85 
SB 

85 
57 

88 
58 

90 
57 

89 
61 

77 
62 

70 
46 

79 
50 

84 

82 
56 

CORNING 

MAX 
MIN 

66 
42 

76 
55 

67 
45 

67 
50 

54 
34 

65 

37 

87 
46 

82 
52 

31 
45 

84 

55 

85 
55 

85 
54 

86 
55 

87 
56 

87 
55 

90 
55 

89 
55 

81 
6? 

78 
62 

75 
60 

72 
60 

77 
60 

64 

58 

75 

70 

73 

80 

85 

80 

76 
55 

77.5 
51  .9 

JONESBORO 

MBX 
MIN 

60 
43 

73 
46 

75 
46 

57 
49 

67 
43 

53 
48 

66 
47 

84 

56 

75 
46 

81 
50 

83 

83 

83 
50 

84 

67 

B6 
49 

86 

50 

87 
68 

86 

76 
58 

60 

80 

62 

66 

4  4 

74 
4  1 

54 

78 
56 

50 

55 

76.1 
51  .7 

JUOO  HILL 

MBX 
MIN 

KE ISER 

MBX 
MIN 

60 
42 

71 
50 

72 
45 

59 
50 

65 
38 

53 
35 

65 
40 

82 
49 

75 
47 

80 
51 

83 
53 

84 
54 

85 
53 

85 
SB 

86 
S3 

88 
54 

89 
55 

88 
60 

75 
57 

74 
61 

77 
50 

72 
61 

77 
56 

67 
5  1 

74 
46 

65 
4  4 

68 
4  4 

78 
47 

82 

57 

65 
58 

74  .8 

50.6 

NEWPORT 

MBX 
MIN 

60 
45 

70 
53 

75 
47 

58 
50 

68 
39 

56 
44 

69 
54 

84 

56 

76 
50 

81 
56 

83 
55 

62 
55 

62 
55 

84 
61 

86 
54 

84 

66 

86 
50 

86 
49 

75 
61 

79 
54 

74 
62 

74 
63 

78 
58 

63 
5 1 

75 
48 

68 
45 

71 
50 

77 

83 

70 
58 

76.2 
53.8 

PBRBCOULO 

MBX 
MIN 

61 
41 

72 
46 

68 
45 

60 
41 

55 
41 

67 
35 

8B 
44 

84 
46 

84 

50 

B5 
54 

82 
56 

B2 
51 

81 
56 

86 
57 

86 

52 

86 

63 

89 
S3 

83 
60 

74 

61 

76 
61 

73 
62 

76 
60 

74 

58 

70 
51 

72 
50 

70 
48 

84 
54 

82 

62 

81 
57 

78 
58 

77.0 
52.  1 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

64 
40 

74 
55 

74 

35 

55 
48 

63 
35 

64 

33 

87 
43 

84 

S3 

88 
46 

82 
50 

82 
50 

81 
51 

85 
52 

85 

56 

84 
54 

84 
54 

8S 
54 

82 
59 

78 
61 

76 
59 

74 
61 

78 
65 

67 
57 

76 
49 

75 
39 

72 
42 

79 
43 

85 

60 

82 
55 

78 
56 

77.1 

50.5 

SEBRCY 

MAX 
MIN 

68 
43 

77 
56 

74 
49 

66 
53 

60 
39 

73 
37 

86 
44 

84 

50 

82 
47 

85 
51 

83 
SO 

83 
50 

85 
S2 

84 

55 

83 
51 

87 
51 

85 
51 

82 
61 

80 
63 

75 
62 

75 
62 

80 
60 

73 
57 

77 
48 

75 
4  1 

74 
40 

79 
42 

84 

60 

83 
60 

83 
56 

78.5 
51  .4 

SEE  REfERENCC  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


6 


DRILY  TEMPERnTURES  ~ 


OflY   OF  MONTH 

o 

STATION 

tx 

1  r 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

15 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MEST  CENTRfiL  04 

BLUE   MOUNTfilN  OflM 

MAX 

6S 

7  1 

75 

68 

58 

59 

76 

86 

85 

86 

85 

82 

83 

83 

81 

83 

83 

79 

72 

60 

69 

77 

76 

74 

78 

71 

73 

84 

85 

84 

77.  1 

MIN 

47 

53 

47 

50 

4  1 

35 

48 

51 

46 

48 

48 

54 

55 

50 

57 

59 

59 

61 

62 

66 

60 

58 

55 

50 

4  7 

4  3 

40 

45 

59 

60 

51  -9 

CLfiRKSV I LLE 

MAX 

59 

65 

7  1 

67 

61 

60 

74 

83 

84 

85 

84 

81 

82 

82 

83 

82 

83 

80 

75 

80 

70 

56 

75 

71 

78 

71 

72 

82 

84 

83 

75  .8 

MIN 

42 

48 

43 

49 

4  1 

30 

37 

42 

42 

45 

45 

5  1 

49 

61 

52 

55 

55 

59 

6  1 

6  3 

60 

37 

35 

36 

55 

47.5 

DORORNELLE 

MAX 

62 

77 

70 

59 

59 

75 

86 

84 

85 

84 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

83 

76 

80 

77 

78 

75 

70 

77 

73 

74 

82 

84 

84 

83 

77  .9 

MIN 

47 

58 

49 

49 

4  1 

35 

43 

46 

49 

4  7 

48 

55 

5 1 

54 

54 

57 

57 

61 

62 

55 

6  3 

5  1 

56 

4  6 

40 

4  2 

60 

59 

59 

51.9 

FORT  SMITH  WSO  RP 

MAX 

70 

60 

72 

62 

61 

76 

65 

63 

85 

84 

63 

84 

83 

82 

81 

83 

72 

72 

81 

70 

75 

71 

69 

77 

71 

72 

83 

34 

84 

73 

77.1 

MIN 

46 

52 

49 

42 

38 

37 

43 

45 

47 

45 

49 

53 

55 

54 

60 

63 

61 

60 

6 1 

62 

57 

5  1 

47 

42 

40 

35 

40 

5  3 

6  1 

60 

50.6 

FORT    SMITH  HOTER  PLANT 

MAX 

65 

74 

71 

59 

59 

74 

84 

82 

83 

83 

82 

83 

82 

81 

80 

81 

79 

67 

79 

78 

77 

73 

66 

75 

71 

73 

31 

82 

82 

81 

76.2 

MIN 

36 

36 

35 

31 

42 

4  3 

4  1 

4  3 

45 

52 

49 

46 

50 

50 

55 

58 

60 

63 

62 

55 

52 

4  I 

35 

33 

38 

54 

59 

56 

47.1 

HEC  TOR 

MAX 

60 

75 

71 

71 

58 

72 

82 

85 

84 

85 

84 

83 

84 

84 

83 

83 

81 

77 

79 

74 

76 

76 

71 

73 

75 

73 

81 

83 

84 

80 

77.6 

MIN 

57 

54 

42 

36 

34 

3 1 

42 

46 

49 

49 

49 

54 

52 

54 

52 

54 

55 

58 

60 

6  3 

62 

58 

5  3 

55 

37 

37 

40 

5  4 

59 

69 

50.5 

MENft 

MAX 

63 

77 

71 

60 

61 

77 

83 

82 

81 

80 

76 

76 

79 

78 

77 

77 

74 

67 

77 

72 

75 

67 

70 

77 

70 

74 

80 

80 

82 

78 

74.8 

MIN 

47 

56 

50 

47 

36 

38 

50 

50 

5  1 

54 

56 

57 

56 

53 

59 

61 

60 

56 

59 

64 

6  1 

SO 

50 

49 

45 

36 

4  4 

59 

59 

60 

52  .6 

OZORK 

MAX 

65 

77 

71 

52 

59 

76 

85 

85 

84 

83 

61 

81 

83 

82 

82 

81 

80 

71 

81 

77 

76 

76 

71 

77 

74 

74 

82 

84 

85 

79 

77.5 

M  1  N 

47 

59 

49 

55 

4  1 

35 

45 

48 

5  1 

49 

50 

55 

55 

53 

59 

61 

62 

60 

52 

55 

63 

59 

55 

45 

4  1 

4  1 

4  1 

56 

65 

61 

52.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

66 

68 

77 

71 

68 

60 

74 

85 

84 

85 

65 

83 

83 

83 

85 

84 

85 

65 

75 

80 

69 

77 

75 

77 

74 

72 

83 

83 

85 

78  .0 

MIN 

45 

60 

50 

55 

40 

32 

42 

46 

46 

48 

49 

49 

51 

52 

55 

57 

57 

56 

61 

65 

63 

60 

46 

44 

42 

40 

43 

62 

62 

51  .0 

SUBISCO 

MAX 

69 

77 

72 

60 

59 

76 

85 

84 

86 

85 

65 

85 

86 

86 

85 

85 

81 

74 

84 

77 

78 

76 

71 

78 

72 

74 

85 

85 

84 

83 

79  .0 

MIN 

48 

50 

49 

49 

40 

40 

49 

57 

52 

53 

52 

59 

54 

53 

59 

60 

61 

60 

61 

65 

61 

58 

55 

49 

44 

41 

43 

62 

62 

58 

53.8 

HBLDRON 

MAX 

70 

78 

74 

60 

60 

77 

85 

85 

85 

84 

83 

85 

83 

82 

83 

83 

81 

73 

81 

78 

78 

73 

73 

78 

76 

74 

83 

84 

86 

85 

78  .7 

■          ■  ■ 

MIN 

48 

65 

38 

49 

40 

32 

42 

42 

43 

45 

45 

54 

49 

48 

57 

58 

56 

59 

58 

64 

59 

54 

52 

42 

38 

36 

42 

62 

55 

56 

49.7 

CENTRAL  05 

BLUM  FORK 

MAX 

64 

78 

78 

62 

57 

75 

85 

85 

86 

84 

84 

83 

83 

83 

84 

83 

85 

82 

76 

77 

75 

75 

76 

78 

77 

73 

81 

84 

84 

83 

78.7 

MIN 

46 

56 

48 

50 

40 

35 

47 

SS 

49 

50 

50 

52 

5 1 

53 

53 

57 

56 

59 

59 

63 

6 1 

60 

54 

SO 

46 

40 

4  3 

6 1 

55 

57 

51.9 

BENTON 

MAX 

62 

76 

73 

69 

65 

78 

82 

85 

84 

84 

83 

82 

84 

83 

84 

85 

65 

80 

76 

73 

75 

76 

74 

79 

73 

72 

80 

82 

84 

31 

78.3 

M  I  N 

44 

6  1 

47 

46 

34 

32 

42 

45 

45 

46 

4  3 

46 

46 

48 

48 

53 

52 

59 

59 

6  1 

6 1 

53 

49 

47 

53 

38 

38 

52 

54 

54 

48  .7 

BLSHELT   nOUNTSIN  DOM 

MAX 

68 

67 

77 

63 

59 

60 

77 

86 

84 

85 

84 

82 

80 

82 

83 

82 

84 

82 

73 

77 

69 

74 

75 

71 

78 

70 

73 

81 

83 

83 

76  .4 

M  I  N 

34 

48 

47 

5 1 

4  1 

3 1 

32 

4  1 

4  3 

4  4 

4  4 

45 

46 

47 

50 

52 

S3 

53 

60 

6  1 

6 1 

57 

49 

45 

39 

35 

35 

36 

50 

51 

46.1 

CfiBOT  4  SW 

MAX 

59 

77 

68 

64 

59 

75 

87 

83 

83 

84 

81 

81 

83 

82 

81 

83 

84 

76 

78 

72 

73 

78 

71 

76 

70 

71 

SO 

83 

73 

81 

76.7 

M  I  N 

46 

48 

49 

SO 

39 

36 

47 

50 

4  7 

46 

49 

50 

5 1 

54 

51 

53 

56 

59 

57 

64 

54 

59 

55 

49 

4  1 

42 

4  1 

60 

53 

52 

50  .8 

CONHflT 

MAX 

62 

79 

71 

59 

59 

75 

86 

85 

86 

86 

84 

84 

86 

84 

84 

85 

66 

80 

81 

76 

76 

78 

74 

76 

70 

72 

81 

85 

33 

82 

78.5 

M  I  N 

45 

57 

49 

49 

39 

36 

45 

49 

49 

50 

52 

54 

52 

56 

53 

56 

58 

62 

6 1 

64 

62 

57 

55 

46 

42 

40 

42 

6 1 

50 

57 

51-9 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

MAX 

69 

68 

79 

62 

59 

60 

79 

36 

85 

86 

85 

84 

84 

84 

85 

83 

84 

85 

74 

76 

68 

73 

77 

74 

78 

70 

76 

82 

63 

85 

77  .4 

M  I  N 

44 

52 

5  1 

49 

39 

40 

46 

58 

5  1 

52 

53 

58 

55 

55 

56 

58 

58 

60 

60 

6 1 

62 

60 

55 

4  7 

44 

4  2 

44 

48 

50 

57 

52  .6 

LEOLK 

MAX 

67 

74 

68 

67 

62 

76 

84 

65 

85 

86 

84 

83 

84 

83 

84 

85 

84 

80 

78 

70 

75 

77 

74 

78 

70 

72 

82 

83 

85 

82 

78.1 

M  I  N 

46 

58 

49 

54 

4  1 

34 

49 

48 

45 

48 

50 

48 

47 

51 

49 

55 

S3 

50 

62 

63 

63 

63 

53 

4  1 

38 

39 

59 

60 

53 

51.0 

LITTLE   ROCK  FBfl  flP 

MAX 

66 

75 

59 

64 

59 

74 

65 

81 

83 

82 

80 

61 

81 

82 

82 

83 

83 

75 

78 

68 

74 

76 

71 

77 

69 

70 

79 

81 

33 

60 

76  .  1 

M  I  N 

46 

56 

5  1 

48 

4  1 

36 

50 

5  3 

50 

5  1 

5  3 

5  3 

55 

53 

52 

56 

55 

60 

5  I 

64 

65 

50 

55 

S2 

46 

4  4 

4  3 

62 

60 

59 

53  .2 

MALVERN 

MAX 

63 

76 

75 

64 

63 

78 

86 

86 

88 

84 

83 

83 

63 

82 

82 

64 

83 

78 

79 

75 

76 

79 

76 

80 

76 

75 

83 

84 

85 

83 

79  .  1 

M  I  N 

46 

56 

4  7 

5  3 

32 

4  2 

4  2 

4  5 

4  5 

47 

49 

51 

49 

54 

54 

59 

59 

62 

6  3 

6 1 

49 

46 

40 

38 

39 

56 

54 

52 

49.2 

MORRIlTON  4  SN 

MAX 

65 

76 

71 

59 

59 

76 

84 

84 

85 

65 

84 

83 

63 

65 

84 

85 

85 

79 

80 

78 

76 

75 

73 

77 

71 

72 

82 

85 

85 

82 

73.3 

M  I  N 

44 

57 

49 

53 

42 

38 

48 

53 

4  7 

4  9 

52 

55 

SO 

54 

51 

55 

54 

60 

62 

6 1 

62 

6  1 

57 

48 

4  4 

4  1 

40 

62 

5  3 

60 

52.4 

NIMROD  OHM 

MAX 

62 

59 

77 

63 

58 

56 

75 

83 

83 

84 

83 

82 

63 

83 

84 

82 

63 

82 

74 

79 

70 

76 

74 

68 

75 

69 

72 

82 

84 

84 

76.  1 

MIN 

45 

45 

4  1 

49 

39 

36 

39 

49 

48 

49 

51 

52 

55 

53 

54 

53 

53 

55 

57 

59 

59 

58 

50 

44 

4  1 

39 

44 

53 

57 

56 

49  .  4 

N  l  I  TILE  ROCK  H5F0  HP 

MAX 

67 

77 

62 

64 

58 

74 

86 

81 

85 

66 

81 

82 

83 

83 

83 

84 

85 

75 

78 

67 

73 

77 

70 

74 

58 

70 

80 

82 

62 

80 

76.6 

MIN 

47 

61 

48 

46 

40 

42 

55 

61 

56 

59 

60 

59 

61 

58 

60 

61 

61 

59 

60 

62 

54 

60 

53 

49 

44 

45 

49 

61 

60 

57 

55  .  3 

5HERI0BN  2  S 

MAX 

62 

74 

72 

67 

69 

78 

82 

84 

66 

86 

84 

84 

84 

85 

85 

86 

8b 

85 

85 

78 

74 

78 

74 

79 

80 

78 

81 

83 

84 

83 

79.9 

■ 

MIN 

45 

57 

49 

47 

45 

32 

45 

45 

43 

47 

45 

45 

46 

48 

49 

49 

47 

52 

62 

63 

63 

62 

50 

47 

48 

37 

38 

55 

55 

50 

48.9 

ESST  CENTRAL  06 

ARKflNSHS  POST 

MAX 

63 

72 

67 

67 

61 

72 

85 

84 

as 

87 

83 

83 

85 

84 

85 

85 

85 

83 

81 

78 

70 

77 

75 

77 

74 

72 

81 

84 

85 

84 

78  .5 

so 

52 

55 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

62 

63 

65 

64 

67 

55 

55 

47 

46 

52 

60 

6 1 

59 

SS  .0 

6RINKLET 

MAX 

68 

66 

73 

62 

58 

65 

69 

84 

83 

81 

65 

84 

83 

65 

85 

83 

87 

86 

72 

78 

70 

73 

70 

59 

68 

71 

74 

78 

82 

80 

76.1 

4  9 

53 

54 

58 

58 

55 

56 

54 

56 

50 

6  3 

52 

62 

56 

56 

49 

4  3 

4  4 

46 

59 

56 

52  .5 

DES  ARC 

MAX 

59 

75 

71 

65 

63 

70 

84 

81 

82 

64 

81 

81 

83 

63 

83 

86 

85 

79 

80 

77 

74 

80 

70 

75 

71 

71 

78 

83 

83 

82 

77  .  3 

MIN 

46 

54 

48 

42 

40 

5  3 

56 

54 

56 

60 

61 

6 1 

64 

62 

62 

56 

50 

4  7 

58 

59 

56 

52  .8 

FORREST  ClTr 

MAX 

60 

72 

73 

65 

61 

68 

63 

82 

82 

84 

84 

84 

65 

65 

85 

87 

85 

83 

71 

72 

71 

75 

75 

75 

75 

59 

78 

84 

82 

83 

77.3 

58 

60 

55 

54 

59 

54 

54 

60 

61 

6 1 

5 1 

55 

54 

58 

52 

4  3 

40 

48 

52 

57 

57 

53  .2 

HELENA 

MAX 

65 

72 

63 

58 

70 

84 

82 

84 

84 

82 

83 

86 

84 

85 

87 

85 

67 

79 

72 

68 

76 

71 

75 

68 

71 

73 

83 

91 

76  .5 

53 

5  3 

64 

52 

53 

56 

60 

58 

6 1 

62 

6  1 

58 

5  3 

4  1 

4  3 

46 

60 

58 

51.0 

HEO 

MAX 

58 

75 

69 

65 

57 

71 

85 

81 

62 

83 

82 

81 

84 

83 

83 

84 

85 

79 

78 

75 

75 

78 

72 

77 

67 

69 

80 

83 

84 

82 

76.9 

MIN 

46 

68 

49 

55 

5  3 

53 

56 

55 

57 

56 

60 

62 

64 

64 

62 

55 

52 

47 

46 

46 

6  1 

62 

56 

54.0 

MAR  I  ANNA  2  5 

MAX 

66 

72 

69 

67 

58 

70 

85 

82 

83 

65 

84 

84 

86 

86 

85 

89 

87 

82 

80 

72 

71 

78 

75 

75 

71 

70 

78 

83 

82 

84 

78  .0 

MIN 

45 

65 

48 

37 

50 

52 

51 

57 

56 

56 

55 

59 

54 

54 

60 

59 

60 

53 

51 

61 

57 

53 

46 

43 

53 

60 

6  1 

56 

54  .8 

SAINT  CHARLES 

MAX 

63 

72 

73 

60 

65 

59 

71 

85 

64 

84 

85 

64 

84 

66 

84 

85 

68 

86 

70 

79 

70 

70 

78 

73 

75 

68 

70 

78 

83 

85 

76.6 

MIN 

49 

50 

SO 

60 

40 

38 

47 

52 

51 

55 

54 

65 

54 

57 

55 

58 

59 

62 

61 

64 

62 

62 

55 

55 

47 

43 

46 

51 

62 

59 

53.5 

STuI TOART 

MAX 

50 

73 

70 

66 

59 

73 

86 

83 

85 

87 

85 

65 

86 

86 

85 

88 

66 

81 

82 

75 

73 

80 

75 

78 

75 

72 

30 

85 

8:> 

84 

79.0 

MIN 

50 

60 

51 

54 

40 

38 

50 

51 

52 

56 

66 

56 

65 

56 

57 

58 

60 

61 

62 

64 

64 

63 

55 

54 

46 

45 

47 

62 

61 

58 

54.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOHINO  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

Dflr   OF  MONTH 

o 
a: 

£ 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STuITOnRI  9  ESE 

MAX 

61 

71 

71 

59 

66 

57 

69 

82 

81 

62 

83 

8 1 

8 1 

83 

92 

8  3 

80 

69 

72 

76 

7  [ 

74 

66 

69 

79 

92 

83 

75 

I 

«IN 

49 

51 

SI 

SO 

40 

39 

51 

51 

51 

55 

56 

57 

55 

57 

57 

62 

6? 

61 

62 

65 

63 

63 

57 

54 

47 

46 

49 

55 

62 

58 

54 

5 

TURRELL 

MAX 

59 

65 

56 

65 

83 

8 1 

7  3 

76 

76 

72 

76 

65 

67 

77 

92 

9  I 
58 

75 

0 

MIN 

44 

49 

38 

36 

49 

53 

65 

56 

52 

56 

53 

62 

69 

64 

62 

62 

49 

41 

48 

59 

S3 

0 

HES'  MEMPHIS 

MAX 

61 

71 

70 

65 

66 

66 

93 

82 

92 

94 

85 

9S 

85 

85 

95 

67 

96 

93 

74 

74 

73 

77 

76 

75 

75 

70 

78 

82 

81 

93 

77 

6 

MIN 

42 

53 

49 

52 

39 

40 

5  I 

53 

49 

59 

59 

60 

55 

59 

55 

62 

56 

51 

45 

45 

51 

60 

61 

58 

54 

0 

WYNNE 

MAX 

59 

73 

68 

67 

57 

68 

84 

82 

83 

65 

83 

94 

84 

85 

96 

87 

76 

71 

70 

78 

82 

92 

84 

77 

3 

■            •  ■ 

MIN 

46 

55 

47 

52 

38 

36 

SO 

50 

50 

53 

60 

59 

54 

60 

54 

54 

62 

6? 

60 

63 

61 

62 

55 

4  2 

40 

49 

63 

S9 

58 

53 

6 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

67 

80 

72 

63 

65 

79 

84 

83 

84 

64 

83 

92 

83 

9  i 

92 

93 

79 

83 

64 

S3 

85 

86 

59 

78 

5 

M  1  N 

SI 

58 

49 

54 

39 

35 

43 

44 

46 

52 

SO 

53 

52 

52 

61 

63 

60 

60 

60 

65 

59 

50 

49 

4  1 

45 

40 

56 

51 

7 

HOPE  3  NE 

MAX 

56 

70 

74 

61 

6 1 

63 

77 

92 

82 

83 

84 

82 

82 

8  3 

6  3 

9  3 

75 

92 

6  3 

84 

77 

2 

MIN 

43 

50 

55 

49 

39 

39 

42 

47 

47 

48 

49 

SO 

SI 

50 

52 

58 

60 

59 

58 

63 

62 

58 

52 

50 

46 

42 

42 

45 

60 

58 

50 

8 

MOUNT   IDA  3  SE 

MAX 

66 

68 

78 

66 

66 

59 

77 

84 

82 

83 

82 

8 1 

8 1 

8  1 

8 1 

8  3 

9  3 

80 

72 

90 

90 

83 

76 

2 

MIN 

31 

43 

46 

45 

39 

32 

32 

42 

42 

43 

45 

47 

47 

46 

46 

50 

54 

56 

59 

62 

57 

57 

50 

43 

36 

33 

34 

36 

54 

51 

4S 

3 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

70 

66 

78 

62 

62 

65 

85 

84 

84 

84 

8 1 

79 

8  1 

82 

79 

75 

91 

82 

81 

76 

2 

MIN 

40 

51 

49 

50 

39 

33 

41 

42 

47 

47 

52 

52 

50 

53 

58 

58 

59 

62 

60 

60 

50 

46 

4  1 

43 

40 

45 

56 

51 

49 

1 

NASHVILLE    EKP  STATION 

MAX 

69 

67 

7  I 

62 

60 

6 1 

75 

8 1 

8 1 

8 1 

8 1 

80 

79 

8 1 

79 

79 

62 

76 

82 

75 

1 

MIN 

50 

51 

55 

49 

39 

38 

SO 

47 

49 

49 

49 

54 

53 

52 

60 

62 

62 

60 

62 

63 

59 

54 

51 

45 

42 

43 

45 

56 

57 

56 

52 

1 

OKfiT 

MAX 

68 

75 

73 

62 

65 

75 

82 

8 1 

82 

83 

82 

8 1 

82 

6 1 

8 1 

84 

79 

83 

77 

9 

MIN 

52 

59 

48 

52 

42 

47 

56 

46 

49 

50 

56 

55 

59 

53 

62 

64 

63 

6? 

65 

65 

61 

59 

54 

51 

45 

43 

46 

62 

62 

63 

55 

I 

STAMPS 

MAX 

69 

73 

67 

61 

63 

7B 

84 

B5 

84 

63 

62 

80 

82 

82 

82 

84 

62 

60 

78 

76 

74 

69 

74 

84 

77 

7 

MIN 

51 

5 1 

52 

52 

4  0 

37 

46 

49 

5  I 

52 

50 

5 1 

58 

48 

42 

39 

44 

54 

55 

55 

SI 

.6 

TEXBRRANB  FAR  AP 

MAX 

69 

75 

6  3 

6  1 

62 

78 

82 

82 

82 

63 

82 

79 

82 

80 

82 

9  3 

7  3 

82 

78 

72 

72 

92 

82 

63 

81 

76 

7 

•            •  • 

MIN 

52 

59 

53 

52 

42 

43 

55 

54 

52 

53 

58 

55 

SB 

55 

63 

63 

62 

60 

66 

63 

59 

56 

52 

62 

55 

5 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKAOELPHIA   2  N 

MAX 

63 

75 

65 

65 

62 

77 

94 

94 

95 

64 

93 

93 

93 

83 

84 

65 

94 

75 

79 

71 

74 

78 

73 

79 

72 

7  3 

92 

9  3 

84 

81 

77 

.7 

MIN 

49 

SB 

50 

54 

4  1 

34 

4  3 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

60 

6  I 

6 1 

63 

60 

50 

47 

44 

40 

41 

56 

56 

54 

50 

.4 

cnnoEN  1 

MAX 

7  1 

72 

65 

79 

96 

85 

65 

95 

92 

92 

83 

83 

84 

94 

9  3 

80 

80 

76 

80 

76 

78 

72 

74 

93 

95 

8S 

78 

.  1 

MIN 

49 

53 

57 

50 

40 

42 

46 

49 

48 

53 

51 

51 

51 

53 

54 

56 

57 

59 

61 

53 

63 

61 

52 

5  1 

46 

6  I 

59 

52 

.3 

El  dorado  faa  AP 

MAX 

78 

73 

93 

85 

95 

93 

79 

.2 

MIN 

52 

58 

55 

50 

42 

39 

47 

48 

50 

52 

50 

51 

52 

52 

56 

63 

56 

63 

67 

67 

65 

59 

52 

52 

48 

44 

44 

59 

60 

55 

53 

.7 

FOROYCE 

MAX 
MIN 

MACNOL Ifi 

MAX 

83 

82 

82 

82 

8 1 

92 

79 

8 1 

79 

76 

7  1 

72 

8  I 

82 

94 

82 

77 

.3 

MIN 

49 

64 

56 

55 

39 

36 

45 

46 

47 

49 

49 

SI 

SO 

50 

57 

61 

60 

60 

64 

64 

63 

60 

50 

48 

43 

39 

42 

57 

59 

59 

52 

.4 

nofioenr  lock  8 

MAX 

85 

82 

82 

8 1 

92 

94 

8  3 

8 1 

92 

7  I 

72 

79 

78 

78 

72 

73 

8  I 

83 

84 

77 

.5 

MIN 

45 

50 

55 

52 

42 

42 

45 

50 

50 

S4 

53 

54 

55 

56 

57 

61 

59 

60 

62 

65 

62 

63 

SI 

54 

50 

46 

45 

52 

57 

56 

53 

PRESCOTT 

MAX 

75 

66 

62 

65 

78 

84 

84 

86 

85 

84 

83 

84 

83 

93 

95 

84 

76 

79 

75 

73 

72 

76 

80 

74 

76 

83 

8S 

85 

81 

78 

•  3 

MIN 

51 

58 

50 

54 

39 

41 

SI 

48 

48 

SI 

51 

54 

52 

51 

57 

61 

59 

60 

61 

63 

63 

59 

52 

49 

45 

44 

46 

60 

59 

59 

53 

.2 

SPARHMAN 

MAX 

70 

70 

73 

59 

66 

65 

78 

85 

85 

87 

87 

95 

85 

95 

96 

78 

79 

71 

79 

79 

80 

72 

75 

95 

87 

78 

.0 

MIN 

50 

54 

55 

57 

40 

33 

42 

4  3 

46 

49 

50 

49 

50 

54 

54 

62 

63 

64 

49 

50 

4  1 

40 

40 

SI 

54 

49 

.5 

WARREN  2  W5W 

MAX 

6  3 

85 

83 

78 

90 

70 

72 

76 

74 

76 

70 

73 

80 

83 

93 

76 

.9 

MIN 

45 

49 

54 

49 

39 

38 

4  1 

50 

49 

so 

51 

50 

48 

53 

53 

57 

55 

58 

61 

63 

61 

60 

SI 

49 

47 

42 

44 

44 

57 

55 

so 

.8 

SOUTHEAST  09 

CROSSE T I  2  SSE 

MAX 

85 

9  3 

95 

87 

85 

80 

85 

70 

7  I 

79 

75 

78 

7  1 

74 

83 

84 

95 

78 

■  6 

MIN 

%\ 

52 

54 

53 

41 

33 

43 

43 

45 

46 

4S 

46 

48 

49 

49 

S5 

52 

61 

62 

64 

64 

57 

49 

52 

45 

39 

39 

50 

54 

51 

49 

.7 

DERMOTT   3  NE 

MAX 

67 

69 

78 

62 

67 

5? 

89 

85 

7  3 

93 

69 

70 

77 

73 

77 

68 

70 

80 

83 

86 

77 

.4 

MIN 

50 

53 

55 

58 

40 

38 

51 

so 

S3 

53 

52 

55 

S3 

55 

56 

61 

62 

65 

64 

61 

55 

54 

49 

44 

45 

55 

60 

S3 

53 

.4 

DUMAS 

MAX 

65 

74 

67 

67 

6 1 

72 

85 

83 

8S 

87 

83 

8  3 

73 

78 

75 

76 

76 

70 

80 

84 

86 

84 

78 

.9 

MIN 

51 

64 

S3 

57 

42 

4  I 

48 

53 

64 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

57 

57 

62 

61 

65 

65 

63 

56 

56 

49 

47 

46 

60 

52 

56 

54 

.9 

EUDORfi 

MAX 

66 

73 

78 

70 

65 

6  1 

72 

84 

82 

84 

84 

75 

B  I 

68 

68 

75 

75 

75 

78 
44 

71 

79 

82 

84 

77 

.2 

MIN 

52 

54 

SB 

55 

40 

38 

48 

53 

51 

56 

52 

54 

54 

58 

56 

57 

59 

64 

63 

65 

64 

61 

55 

S7 

5  1 

4  3 

55 

59 

57 

54 

.4 

MONT ICELLO  3  5H 

MAX 

57 

73 

73 

72 

65 

62 

75 

62 

85 

84 

72 

8 1 

68 

7  I 

76 

75 

76 

69 

71 

79 

82 

82 

76 

.  8 

MIN 

50 

55 

53 

53 

43 

36 

50 

58 

52 

50 

50 

51 

63 

54 

51 

55 

62 

59 

61 

61 

58 

61 

51 

50 

43 

40 

4  3 

52 

55 

54 

52 

•  I 

PINE  BLUFF 

MAX 

62 

72 

73 

6 1 

68 

6  3 

66 

84 

66 

99 

86 

75 

6  I 

69 

75 

66 

76 

79 

71 

74 

82 

85 

85 

77 

.6 

MIN 

44 

49 

52 

49 

39 

38 

39 

52 

51 

52 

58 

54 

54 

57 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

64 

62 

53 

52 

46 

44 

44 

47 

50 

58 

S2 

PORTLAND 

MAX 

67 

73 

76 

64 

64 

60 

75 

83 

82 

82 

83 

82 

83 

83 

82 

94 

95 

84 

73 

81 

69 

70 

76 

74 

77 

69 

72 

79 

82 

84 

76 

.6 

MIN 

60 

6? 

54 

54 

41 

4  1 

46 

51 

53 

54 

52 

53 

54 

55 

54 

55 

57 

62 

62 

66 

65 

60 

55 

54 

50 

47 

47 

51 

60 

57 

S3 

.7 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

65 

72 

74 

61 

66 

59 

70 

82 

81 

83 

85 

83 

83 

84 

84 

94 

86 

8S 

70 

80 

69 

70 

75 

73 

74 

67 

69 

78 

83 

84 

76 

.0 

MIN 

49 

63 

54 

52 

40 

39 

47 

51 

52 

54 

55 

S3 

52 

55 

55 

57 

58 

61 

61 

65 

64 

61 

56 

55 

50 

46 

48 

55 

59 

57 

53 

.8 

STAR  CITY   4  ENE 

MAX 

63 

64 

70 

68 

68 

72 

85 

B3 

86 

63 

63 

84 

93 

86 

79 

91 

77 

74 

77 

74 

80 

77 

67 

70 

83 

84 

88 

77 

.4 

MIN 

50 

54 

56 

46 

34 

37 

50 

47 

50 

65 

53 

51 

51 

52 

60 

63 

64 

64 

61 

54 

55 

62 

47 

42 

46 

61 

57 

52 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

BPRIL  1977 


z 

Oflr  OF  MONTH 

o 

STBIION 

0. 

a 

1  INl 

T  ini 

1 

! 

3 

4 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

1  3 

14 

IS 

16 

18 

19 

20 

2\ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

a 

q: 

(T 

HOPE  3  NE 

IBSRE  OROUNOI 

4 

MHX 

76 
5S 

62 
57 

70 
60 

60 
57 

67 
51 

72 
52 

75 
52 

77 
57 

80 
56 

80 
59 

84 

60 

84 
S8 

85 
62 

83 
60 

83 
62 

85 
65 

86 
65 

83 
6S 

80 
65 

80 
67 

75 
68 

76 
67 

80 
65 

76 
62 

81 

60 

78 
58 

80 
58 

85 
60 

87 
65 

88 
68 

78.6 
60.6 

KEISER 

2 

MRX 

niN 

76 
47 

65 
49 

71 
50 

58 
55 

64 
42 

56 
39 

75 
40 

75 
50 

81 
52 

90 
52 

92 
58 

92 
58 

94 
60 

95 
59 

95 
68 

9S 
61 

96 
64 

93 
65 

75 
62 

74 
64 

75 
68 

72 
64 

80 
63 

68 

57 

80 
51 

78 
50 

78 
50 

83 
52 

88 
6S 

70 
63 

79  .5 
55.9 

i 

riflx 

MIN 

67 

s; 

62 

66 
54 

56 
55 

60 
46 

54 
43 

62 
43 

68 
SI 

71 
S4 

77 
SS 

80 
57 

81 
60 

83 
62 

82 
63 

83 
64 

84 
64 

86 
66 

83 

68 

71 
64 

69 
53 

70 
64 

68 
64 

73 
64 

65 
60 
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55 
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55 
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55 

74 

56 
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62 

67 
64 
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MIN 

76 
53 

73 
62 
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61 
58 

65 
47 

77 
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57 
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60 

85 
59 
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61 
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55 

84 

65 

86 
64 
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61 
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65 

77 
66 

84 

65 
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66 
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85 
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84 

67 
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62 
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56 
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59 

84 

57 
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64 

93 
66 
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65 
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56 
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04 
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0064 

03 

1  Q  IaI  R  F  M  r  F 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

55 

7  A 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

PIMM    F  n  R  K 

n  L  u  1 1    r  u  r\  n 

01  30 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7  A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

4  75 

7A 

MRS  ALTR  F  GRRNER 

RNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

OWEN  B-  HENDRIX 

PRKflnFl  PH  I  R    7  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 
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6P 

7A 

c 

H 

RRK  WRTER-SEWAGE  OEPT 
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09 
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2 

33 

37 
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1  2 

1  45 

7  A 
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0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

9  1 

2  1 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

0286 

07 

1  !  T  T  1  F    R  T  V  F  R 

Lt'  ILL  r\ivLr\ 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMRN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7R 

MRS  PROLINE  A  PINKERTON 

flUGUSTfl  2  Nt>i 

0325 

05 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

23 

1  95 

7R 

c 

JAMES  E  WALLACE 

RPTFSVll  1  F    1  iVFSTnfK 

0458 

03 

I NDEPENDENCE 
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35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
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0460 

03 

I  NriFPFNnFNrF 

7 

35 

45 

9  I 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

25 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P.   M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

5 

34 

33 

92 

37 

285 

5P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 
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0585 

01 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

1  3 

1  295 

7A 
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H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 
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0! 
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35 

24 

93 

37 
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7fl 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

B  1  G  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7fl 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7fi 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLRKELY   MOUNTAIN  DAM 

0754 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8fl 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

R  L  WH  I  TE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPR I NC 

3 

34 

23 

93 

23 
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04 
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93 

55 
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92 

28 

1  295 

c 
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52 
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06 
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34 

53 
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7A 

c 

H 

ERNEST  F .  LOEWER  .  JR . 
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1010 

0  1 

NEWTON 
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35 

52 

93 

30 
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7A 
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02 
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36 
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92 

34 
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c 
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1  102 

05 

PULASKI 

1 

34 
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04 
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35 

29 

93 
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04 
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35 
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93 

24 
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92 

28 
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MAO  1  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  166 

c 

lONAH   IFF  SIMS 

CONWAY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

Rill  lAHM^nM 
DILL  ijunnouiN 

CORN  I NG 

1  632 

03 
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H 
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04 

POLK 
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34 

26 

94 

25 
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7A 
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CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 
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3 

33 

07 
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57 
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8R 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COhM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 
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34 

42 

92 

27 
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7A 
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1  829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7A 

RRY   R  HU  T  T 0 

DANV I LLE 

1  834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 
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7A 
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DANVILLE  SCS 

1  835 

04 

YELL 

1 
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04 

93 

24 
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09 
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33 

33 

91 

23 
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8R 
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H 

RADIO  STATION  KV5R 
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06 

PRA I R  I  E 

7 

34 

59 

91 

31 
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5P 
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HUEY  SMITH 

DIERKS 
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07 

HOWARD 
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07 

94 
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A  1  Q 

0  n 

u 1 1  1  r  QM  r     ^  T  Qpp 

tNlLLlnll    L*  DIHrr 

DiERKS  DAM 
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09 

94 

06 
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c 
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09 
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2 

33 

53 

91 

29 

150 
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5P 

c 

H 
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2300 

08 
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3 
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92 
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H 
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33 

48 

92 

25 
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8A 

H 
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33 

43 
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24 
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CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 


NOTES   FOLLOWING  STBTION  INDEX 

1  4 


ARKANSAS 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Teraoerature  In  'F 

movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  averaire  dai  1  v  ton,„L J',  ^     ,        J  =  evaporation  In  inches  and  wind 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  il  the  vec?:rs;rof  win"df  rec'^iL'^T  sp^^^  dl'^rLf  J '  th^n^^^^^^ 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      Durinc   the  summer  months  k  .  , 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  other-u,(eo  noted  h«.i„,.         ,„  i. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wiid  tible  are  extremes  of  temperature  of  ^aternn  Z  Evaporation  and  Wind  table, 

time  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pa^  arSeteLrnerbra'^ro„??n''r°''^^^  """"^        """''^  """'"^ 
inches  above  the  pan.  ^  ^      ^  aetermined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet     nr  o 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:   consequen^r  o"aslonarir?ttlL  and  nth^  Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  est  '^'■'""g  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  i   c       ,  ,  ,  .. 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  •-»ui«;,   auu  in  tne     Seasonal  Snowfall'  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of'th°ifbune?fn.  '^"""'^  """"^  "''"^  "-"-s  ending  with  the  preceding  .June  data  will  be  ca.ried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil   Cover  Decree  ot  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Mar i anna  2  S 
Rohwer  2  IWE 
Stuttt;art   9  ESE 


Tickiaw  ^ray  silt   loam  :  Bare 

Sharkey  clay  :  Bare 

Callaway  silt   loam  :  Bare 

Gallion  silt   loam  Bare 

Crowley  silt   loam  :  Bare 


0-l',t 
0-1% 

0-n 

0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN   USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special   purposes,    and  are  published   later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R'.      Such   amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall   and   Snow  on  Ground"   table.      Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSlSSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   , ho   U.S.    ior  -a-.h  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  chan.es  in  locations,  elevations,   exposure,   etc..  of  substations  through  1955  ■;'7^^%^°;;"'*^,V\Je%r;esran^^^ 
station  History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may        found  in           l^^^^J/^""^^  ^^^"^ 
of  Local  ClimatolOKical  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5.10   a  year   for  each  section   including  annual  sumn>ary;    $5.55  additional   lor  foreign  mailing;  40<.-   single  copy;    30?  annual 
summary.        Make  checks   payable   to  Department   of   Commerce,   NOAA :        send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,    Federal  Building, 
Asheviilc,    N.    C.    28801.        Attn:  Publications.   
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63. 
64  . 

86  . 

5 

3 
0 

56. 
63. 
59. 

9 
I 
1 

70.2 
73.7 
72.6 

95 
96 

95 

31 

30 
30 

39 
47 
42 

1  1 

10 
I  1 

24 
12 

8 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1  .55 
1  .69 

1  .78 

-   4  . 

24 

1  .00 

1  .27 
1  .00 

3 

2 
2 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

4 

3 
4 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

DIVISION 

72  .5 

6 

1  .81 

-   3  . 

M4 

.n 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  arkhns^ 

HflV  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

SIBI ION 

*  « 
a  S 

UJ  i: 

CT  E 

a  c 

a  u. 

o 

o 

NO 

OF 

onrs 

?  o 

1^ 
S 

It* 

s 

5N0H  . 

SLEET 

NO. 

OF 

OA'S 

MAX  . 

niN. 

_, 

a  z 

o 

? 
o 
o 
"? 

° 

g 
- 

si 

=  ! 

■       ■  ■ 

EOST  CENIRHL  06 

RRrtHNSflS  POST 

87  .4 

64  .0 

75 

7 

98 

30 

47 

10 

2 

1  3 

0 

0 

0 

1  .80 

.81 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRINKLET 

86  .2 

62  .3 

74 

3 

3.6 

97 

31 

47 

1  1 

9 

12 

0 

0 

0 

2  .65 

-  2.36 

1  .83 

9 

.0 

Q 

4 

1 

1 

DES  BRC 

86.3 

62  .4 

74 

3.5 

97 

31  . 

47 

1  1  • 

7 

6 

0 

0 

0 

2.54 

-  3.07 

.72 

25. 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORREST  CITY 

86.9 

62  ■  4 

74 

7 

96 

3 1 

47 

1 0 

5 

1  2 

Q 

g 

g 

2  .64 

1  .07 

.0 

0 

4 

3 

1 

HELENS 

8S.4 

61.1 

7  3 

3 

2.2 

98 

31 

48 

1 1. 

1  1 

5 

0 

0 

0 

1  .89 

-  2.29 

1  .21 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

REO 

85.0 

62.5 

73 

8 

95 

30« 

49 

1  \' 

7 

4 

0 

0 

0 

2.69 

.67 

2 

.0 

0 

5 

4 

0 

MfiRinNNfi  2  S 

87.5 

63.3 

75 

4 

4  . 8 

98 

3 1  * 

47 

1 0 

4 

9 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.79 

1.34 

8 

.  0 

0 

3 

1 

I 

SBINT  CHSRLES 

86  .6 

62  .0 

74 

3 

3.3 

99 

31 

48 

10 

6 

1  3 

0 

0 

.95 

-  3.30 

.30 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

STUTTGART 

87.6 

64  .6 

76 

1 

4  .5 

99 

30 

50 

10 

1 

1  3 

0 

0 

0 

1  .03 

-  3.77 

.33 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

STUTTCHRT  9  ESE 

B5  .7 

64  .0 

74 

9 

4  .5 

97 

31 

49 

10 

5 

7 

0 

0 

0 

.66 

-   3  .60 

.26 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

TURRELL 

85  .5M 

61  .5M 

73 

5M 

98 

30 

4  4 

I  4 

6 

0 

0 

0 

■  6  3 

.  4  1 

25 

.0 

0 

2 

0 

g 

WEST  MEnPHIS 

68.3 

63. 7« 

76 

DM 

106 

31 

47 

10 

13 

0 

0 

0 

.16 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

HTNNE 

87.2 

63.3 

75 

3 

97 

31- 

47 

10 

4 

g 

g 

1  .69 

.68 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

74 

7 

4.0 

1  .64 

-    3  .  P 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

86.0 

61  .9 

74 

0 

3.5 

95 

3W 

45 

1 1 

4 

5 

0 

0 

0 

2.13 

-  4.44 

•  87 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOPE  3  NE 

64.8 

60  .2 

72 

5 

2  . 0 

95 

3 1 

45 

1  1 

9 

5 

0 

0 

0 

3  .49 

-  2.35 

1  . 20 

9 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNT   ion  3  5E 

83  .5 

56.7 

70 

1 

1  .6 

96 

31 

37 

12. 

28 

2 

g 

g 

0 

1.15 

-  5.62 

.53 

20 

.0 

0 

1 

0 

MURFREESBORO  2  NNH 

B4  .2M 

61 .6n 

72 

9H 

94 

31 

4 

3 

0 

0 

0 

1  .92 

1  .09 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

NBSHVILLE  EXP  SIOTION  // 

83.5 

62  .  1 

72 

g 

3.0 

95 

31 

51 

1  1  . 

3 

0 

0 

0 

2  .07 

-  4.61 

.67 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

OKRT 

85  .9 

64  .  I 

75 

0 

2  .9 

95 

3 1  ♦ 

4  9 

1  1 

2 

7 

0 

0 

0 

1.31 

-  4.76 

.54 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

STPMPS 

85.6 

61  .9 

73 

8 

96 

31- 

49 

1  1 

1 

6 

0 

0 

0 

2.90 

1  .SO 

.0 

0 

2 

2 

2 

TEXflRKRNfl  Ffifl  OP 

64  .5 

63.9 

74 

95 

31* 

48 

I  1 

5 

0 

0 

g 

1  .32 

.57 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73 

2 

2.B 

?  .04 

-  4.20 

.0 

m         m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKHDELPHIB  2  N 

85  .6 

60.5 

73 

1 

2.2 

94 

31  • 

47 

1  1 

5 

6 

0 

0 

0 

2.55 

-  3.21 

1  .20 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

CBHDEN  1 

84.8 

61.1 

73 

0 

1  . 2 

95 

3 1 

46 

I  1 

g 

3 

0 

0 

0 

3  .00 

-  2  .05 

1  .42 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

EL  DORADO  FAB  BP 

86.8 

63.8 

75 

3 

3.6 

97 

30 

48 

1  1 

2 

g 

g 

0 

0 

2.44 

-  2.20 

1  .26 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

MflGNOL  1  fl 

66  .6 

61  .8 

73 

7 

2.  1 

96 

30 

48 

1  1 

5 

4 

0 

0 

0 

1  .37 

-  3.72 

.78 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

MOROBBY  LOCK  8 

65  .0 

60.0 

72 

96 

31 

44 

1  1 

9 

5 

0 

0 

0 

1  .50 

-  3.23 

.93 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

PRESCOTT 

62.5 

74 

1 

2  . 3 

95 

30 

4  6 

1  [ 

6 

0 

0 

0 

2  ■  90 

-  2.84 

1.42 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPBRKflBN 

86  .  IH 

59  .8M 

73 

on 

95 

30 

43 

1  1 

9 

5 

0 

0 

0 

1  .45 

.74 

.0 

0 

4 

1 

0 

HBRREN  2  HSU 

85  .2 

60  .  3 

72 

8 

.9 

96 

30 

47 

10 

8 

g 

g 

g 

1  .52 

-  1.45 

1  .07 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

73 

1  .8 

2  .09 

^3.10 

.0 

■       •  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

66  .7 

58  .8 

72 

8 

1  .4 

97 

31 

45 

1 1  • 

6 

7 

0 

0 

0 

2  .04 

-  2.62 

1  .70 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

OERMOTT   3  NE 

88.2 

62.0 

75 

1 

99 

31 

48 

1 1  • 

3 

14 

0 

0 

0 

1  .25 

-  3.00 

.66 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

DUHAS 

88  .  I 

64  .  7 

76 

4 

4  ■  3 

97 

30 

49 

1  I 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2  . 40 

-  2  .78 

.87 

23 

.0 

0 

3 

3 

0 

EUDORA 

86  .6 

63.8 

75 

2 

98 

31 

52 

1 1  • 

1 

6 

0 

0 

0 

.87 

.58 

3 

.0 

0 

1 

0 

MONTiCELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

86  .5 

63  .  1 

74 

8 

2.4 

97 

31 

51 

1 1 

3 

1  1 

0 

0 

0 

1  .23 

-   4  .28 

.68 

2 

.0 

0 

I 

0 

PORTLAND 

85  .  3 

62  .3 

73 

8 

95 

31 

50 

1 1 

4 

6 

0 

0 

0 

1  .59 

.98 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

ROHNER  2  ml 

86. 2 

63.0 

74 

6 

96 

31 

51 

1 1 . 

3 

7 

0 

0 

0 

1  .44 

1  .00 

3 

.0 

0 

1 

1 

STAR  CITr  4  ENE 

86  .6M 

62  .4n 

74 

5M 

96 

30 

44 

1 1 

3 

7 

0 

0 

0 

1  .29 

.65 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

74 

7 

3.0 

1  .51 

-  3.44 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


NOBTHtCST  0 

BEMTQMVILLE 
eeUUYVILLE   t  »U 
BUFFALO  TQI*:H 
OEER 

EUHE«(fl  SPRINGS  3  UNU 

FftYETTEVILLE   FAR  flP 
FarETTEvILLE  EXP  STfi 
GROVE TTE 
GREEN  F8REST 
MflRHISBN  Fftft  fiP 

HUNTSVILLE 
JRSPER 

LEflO  HILL 
OOELL  3  N 
SILSflM  SPRINGS 


MQHTl 


CENTI 


CflLICO  RGC^ 
GL IN TON 

DAMASCUS  2  NNE 
EVENING  SHfiOE    ]  NI 
GILBERT 

GREERS  FERRY  OflM 
rifiPIMOTH  SPRING 
WRSHALL 
f-CLBBURNE  5  WNM 


FiBUN' 
MOUflTflIN  VII 
SAL  EM  2  NNE 


lOME  C  BF  ENG 


NBRTHEAST 


6L YTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TaUN 
JONESBBRB 
JUOO  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARAGOULO 
POCAHONTAS  1 


UE5T  CENTRA!. 
ABBOTT 


OAHDANELLE 

FORT  SMITH  U50  «P 

FORT  SMITH  WATER  PLA 

GRAVELLY  1  ESE 

GREENUOBO 

HECTBR 


OZARK, 
OZONE 
PARXS 


ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK   2  5E 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BBNNERDALE 

CA60T  1  SW 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS    I  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  MflUrtLLE 
LEOLA 

L ITTLE   ROCK  FAA  «P 
MOL VERN 

MORRILTON  1  SW 
NI^WOO  DAM 

N  L ITTLE  ROCK  W5F8  AP 
OtCNSVILLE 


SHERIDAN  2  S 


EAST  CENTRAL 


1  .80 
2.50 
2.6^ 


DRY   OF  MONTH 


.29  .08 
.06  .Db 


10 


12 


1  3 


14 


15 


16 


17 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINI 
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10  STHI ION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


OES  ARC 

fquhest  city 

HELENA 
HEO 

WRinnnA  2  s 

SRINT  CHnRLES 
STUTTGfiBT 
STUTTGBRT  g  Ese 
TUaOELL 


SQUTHKiST  07 

ANTQINE 
nSHDOtm  3  S 
OTHENS 
OE  QUEEN 
OICRKS 

GLENUOQO  ^  ENE 
HOPE  3  HE 
HOPPER    1  E 
HQQATI8 
LflNGLET 

MOUNT  IDft  3  SE 
nURFREESeORQ  3  NNU 
NftSHVILLE  EXP  STATION  , 
NflTHftN  ^  WM14 
NEUHOPE  3  E 


NME 


OOEN 

PINE  RIOGE 
STAMPS 
TEXRRRONO  Fl 

WflSMITft 


SOUTI 


CENTRAL 


AMITY   3  NE 
ARKAOELPHIA  2  N 
6LUFF  CITY  3  SU 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AP 
GURDDN 
liAGNQL  lA 
mROBAY  LOCK  6 
PINEY  GROVE 


MARREN  2  USU 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
caOSSETT  2  SSE 
OERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

MONTICELLG  3  SW 
PINE  6LUFF 
PORTLAND 
ROHUER  2  NNE 


DRY   OF  nONTH 


2  3 


STAR  CIT 


■  ENE 


4     5  6 


7    8  9 


10  n  12 


3  14  15 


6  17 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

tE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.        .  • 

NORTHWESI  01 

BENIONVIILE 

mx 

13 
59 

69 
56 

68 
54 

79 
58 

78 
66 

77 
63 

80 
58 

86 

62 

83 
58 

73 
48 

70 
44 

72 
4  4 

77 
4  4 

80 
52 

82 
55 

83 

62 

83 
60 

82 
60 

82 
61 

B2 
60 

81 

60 

78 
55 

82 
59 

81 
60 

84 

60 

65 
59 

84 

60 

84 
61 

75 
61 

84 
66 

90 
60 

79  .6 
57.6 

DEER 

MBX 

70 
54 

70 
54 

60 
54 

74 
58 

69 
6  I 

74 
6 1 

73 
6 1 

80 
6  1 

76 
54 

68 
42 

54 
44 

67 
47 

71 
53 

75 
58 

76 
61 

76 
62 

76 
61 

74 

60 

76 
62 

77 

56 

76 
55 

70 
59 

77 
58 

76 
60 

78 
62 

78 
63 

77 
64 

79 
61 

70 
59 

80 
64 

B5 
63 

73.9 
57.8 

EUREKB  SPRINGS  3  HNW 

MBX 

72 
60 

67 
54 

81 
57 

78 
64 

80 
67 

84 

63 

87 
60 

86 
52 

77 
59 

72 
46 

74 
4  3 

79 
44 

84 

5  1 

86 
60 

88 

62 

86 

62 

85 
60 

65 
59 

87 
60 

86 
59 

80 
60 

89 
59 

86 
60 

87 
60 

88 
58 

87 
59 

89 
61 

83 
5B 

85 
51 

94 
64 

85 
61 

83  . 1 
58  .5 

FarEITEVILLE   FHfl  BP 

MBX 

72 
60 

68 
55 

83 
54 

78 
63 

77 
68 

81 
60 

86 
56 

88 
60 

75 
54 

72 
42 

74 
38 

80 
36 

80 
44 

83 
55 

81 
56 

83 
67 

83 
62 

82 
60 

82 
57 

81 
59 

79 
60 

86 
53 

63 
57 

85 
56 

86 
57 

86 
56 

86 
61 

78 
60 

88 
59 

93 
67 

84 
57 

81  .4 
56. S 

FBTEITEVILLE   EXP  STfl 

MAX 

74 
46 

65 
56 

68 
53 

80 
59 

77 
58 

76 
65 

81 
59 

87 
64 

84 

57 

73 
46 

70 
42 

72 
43 

77 
48 

81 
53 

83 

63 

84 

66 

82 
62 

81 
66 

82 
59 

84 

61 

81 
61 

78 
59 

84 

69 

81 
61 

83 
59 

85 
59 

85 
62 

85 

62 

80 
63 

85 
70 

90 
62 

79  .9 
58.5 

CRRVE  r  TE 

MAX 

69 
6  I 

72 
56 

81 
54 

80 
67 

77 
69 

80 
63 

87 
59 

83 

62 

75 
56 

72 
48 

75 
45 

78 
44 

80 
51 

82 
60 

84 

63 

83 
64 

62 
61 

82 
61 

82 
61 

82 
61 

79 
62 

84 

55 

82 
60 

84 
63 

82 
62 

85 
61 

84 

63 

81 

62 

84 
54 

90 
68 

80 
61 

80  .7 
59  .6 

HARRISON   FBB  RP 

MAX 

75 
60 

63 
56 

80 
60 

76 
61 

81 
66 

80 
62 

84 

61 

81 
60 

74 
54 

70 
43 

71 

76 
44 

80 
49 

82 
61 

80 
60 

81 

63 

79 
64 

82 
60 

83 
59 

82 
62 

76 
65 

83 

57 

82 
60 

82 
60 

84 

58 

85 

60 

B4 

60 

75 
60 

B4 

60 

90 
66 

83 
63 

79.6 
56.6 

HUNTSVILLE 

MAX 

niN 

75 
61 

69 
55 

80 
58 

77 
61 

76 
59 

80 
59 

85 
56 

82 
57 

75 
46 

73 
38 

78 
39 

88 
39 

82 
46 

84 
48 

8  3 
56 

60 

62 

55 

58 

58 

60 

54 

58 

59 

84 

56 

84 

56 

85 
56 

82 
59 

85 
60 

91 
65 

84 

58 

81  .4 

55.3 

LEflO  HILL 

MAX 
MIN 

76 
60 

78 
59 

80 
62 

81 
64 

79 
66 

80 
62 

84 

83 

85 

80 

83 

61 

79 

82 

83 

85 
6  3 

86 
64 

B5 

85 

86 

86 

89 

87 

88 

90 

58 

58 

61 

87 
60 

9  3 
63 

85 
61 

84  .  1 
61.4 

5IL0OM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

72 
60 

72 
55 

74 

55 

82 
55 

77 
69 

86 
63 

81 
60 

86 
60 

86 
56 

78 
49 

72 
45 

78 
46 

79 
48 

82 
51 

82 
60 

B3 
66 

83 
61 

81 
61 

82 
63 

82 
60 

81 
60 

80 
55 

83 
56 

86 
64 

85 
60 

86 

86 

85 

78 

85 

92 

81  -5 

NORTH  CENIRRL  02 

CflLlCO  ROCK 

MAX 
M  I  N 

82 
57 

77 
60 

74 
58 

81 

57 

Bl 
57 

86 
69 

84 

63 

89 
55 

87 
60 

77 
58 

72 
37 

75 
36 

81 
37 

85 
4  1 

89 

55 

88 
54 

87 
53 

B6 
62 

89 
53 

89 

55 

90 
59 

90 
59 

90 

58 

B2 
62 

88 

58 

88 

56 

87 

59 

88 

58 

88 
61 

90 
63 

95 
64 

85.0 
55  .9 

EVENING  SHROE   1  NNE 

MAX 
M  !  N 

81 

83 
42 

88 
56 

87 
54 

87 
56 

85 
60 

88 
59 

89 

56 

89 
67 

86 
50 

89 
60 

86 
62 

87 
57 

BB 
60 

87 
59 

89 
59 

B3 
60 

90 
61 

95 
60 

88 
61 

GILBERT 

MAX 
M  I  N 

80 
59 

73 
57 

82 
61 

79 

57 

85 
62 

84 
62 

90 
58 

84 

63 

77 
58 

72 
39 

75 
39 

81 
40 

84 
4  1 

87 
54 

87 
51 

85 
56 

86 
63 

88 
54 

87 
54 

B8 
61 

83 
60 

82 
57 

SB 
59 

87 
59 

86 
62 

85 
60 

87 
59 

79 
61 

80 
64 

95 
64 

88 
58 

83.7 
56.5 

GREER5  FERRT  DRH 

MAX 
M  I  N 

79 
56 

82 
56 

75 
57 

BO 
59 

78 
61 

83 
62 

82 
59 

89 
61 

86 
55 

72 
4  1 

71 
40 

76 
43 

79 
44 

83 
4B 

B7 
55 

B7 
56 

87 
61 

84 

55 

88 
57 

88 
59 

88 
63 

86 
64 

89 
64 

86 
59 

87 
61 

88 
60 

B7 
62 

88 
52 

85 
64 

91 
61 

97 
62 

84  . 1 

57.0 

MRHHOTH  SPRING 

MAX 
M  I  N 

80 
SB 

7B 
56 

79 
61 

78 
S7 

86 
65 

84 
64 

86 
57 

83 
61 

76 
56 

70 
38 

74 

37 

79 
4  I 

82 
42 

85 
54 

88 
53 

87 

56 

84 

55 

86 
58 

88 
60 

87 
61 

85 
60 

86 
60 

86 
64 

86 
58 

81 
60 

82 
56 

89 

55 

84 

59 

88 
60 

94 

63 

90 
60 

83.6 
56.3 

MHRSHBLL 

MAX 
n  I  N 

74 

70 

76 

72 

71 

74 

75 
55 

80 
60 

85 
62 

86 

88 

86 

81 

84 
54 

80 
62 

82 
63 

85 
62 

89 
65 

90 
64 

90 
61 

88 
60 

86 
61 

84 

59 

86 
58 

B2 
62 

80 
60 

80 
65 

80 
62 

93 
62 

90 
60 

82  .3 

HOUNTfllN   HOME    I  NNW 

MAX 
M  I  N 

74 

57 

71 
60 

80 
60 

80 
63 

81 
66 

82 
65 

88 
61 

88 
64 

77 
59 

73 
44 

74 
44 

79 
46 

82 
46 

86 
62 

86 
62 

85 
63 

83 
65 

85 
60 

83 
61 

83 
66 

80 
68 

89 
64 

83 
59 

84 

59 

87 
57 

66 
62 

85 

62 

81 
64 

87 
62 

93 
64 

86 
60 

82.6 
59.8 

MOUNTHIN  HOME    C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

80 
56 

76 
58 

70 
58 

79 
59 

79 
61 

84 
63 

84 

58 

88 

62 

85 
58 

76 
48 

7  I 
4  1 

73 
42 

78 
44 

82 
51 

87 
58 

85 
58 

86 
62 

84 

57 

86 
58 

86 
62 

86 
64 

B I 

57 

86 
61 

82 
58 

85 
58 

87 
59 

85 
59 

86 

60 

78 
61 

88 
63 

93 
62 

82  .5 
57.3 

nOONTBIN  VIEW 

MAX 
MIN 

80 
57 

78 
58 

72 
58 

80 
60 

80 
55 

83 
67 

81 

59 

89 
59 

84 

57 

76 
40 

70 
39 

73 
40 

79 
42 

83 
45 

87 
59 

85 
60 

86 
62 

84 

58 

85 
58 

86 
53 

86 
65 

83 
65 

87 
62 

85 
58 

84 

5E 

87 
59 

84 

59 

88 
6! 

8 1 
61 

89 

62 

95 
60 

82  .9 
56.7 

tELLVILLE 

MAX 
MIN 

78 
60 

70 
58 

80 
60 

81 

58 

84 

63 

84 

61 

88 
57 

86 
62 

76 
SB 

70 
39 

73 
37 

78 
38 

B3 
42 

86 
56 

86 
55 

86 
57 

85 
60 

86 
55 

85 

55 

87 
61 

81 

58 

88 

56 

87 
59 

85 
56 

86 
58 

85 
59 

87 
58 

76 
6  1 

BB 
63 

94 
64 

B4 

59 

83.0 
56  ■  2 

NORTHEBST  03 

BL IC  IB 

MAX 
MIN 

83 
62 

Bl 

60 

79 
61 

84 

63 

86 
68 

66 
68 

92 
63 

89 
64 

81 

57 

74 
44 

TB 

44 

80 
46 

87 
47 

92 
58 

93 
59 

92 
62 

90 
67 

91 
65 

95 
63 

92 
67 

88 
67 

93 
67 

89 
60 

87 
61 

89 
67 

87 
62 

91 
65 

89 
67 

93 
67 

97 
68 

97 
66 

88  .0 
61  .5 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

80 
61 

75 
57 

80 
57 

80 
60 

83 
69 

82 
59 

89 
61 

65 
62 

76 
56 

68 
49 

76 
4  1 

87 
4  1 

83 
45 

88 
58 

87 
59 

88 
59 

87 
66 

88 

60 

88 
60 

88 
63 

86 
64 

88 
65 

85 
63 

86 
58 

87 
60 

87 
59 

90 
63 

Bl 
61 

90 
63 

96 
58 

68 

52 

84  .6 
58  .4 

BBTE5VILLE  L   AND  D  I 

MAX 
MIN 

83 
61 

79 
58 

80 
57 

61 
61 

85 
70 

B6 
68 

90 
60 

89 
62 

77 
59 

77 
41 

75 
40 

80 
42 

84 
45 

90 
57 

89 
57 

89 
59 

88 
66 

90 
60 

90 
60 

90 
65 

89 
67 

91 
66 

86 
63 

87 
60 

89 
60 

88 
61 

89 
62 

89 
6  1 

93 
64 

98 
66 

96 
62 

86.7 
59  .4 

BEEOEVILLE 

MBX 
MIN 

79 
67 

80 
60 

80 
62 

81 

55 

85 
69 

85 
69 

91 
65 

90 
65 

7B 
SB 

74 
44 

74 
47 

82 
45 

85 
50 

90 
59 

91 
60 

89 
64 

85 
67 

90 
56 

90 
66 

90 
66 

93 
65 

90 
68 

88 
65 

90 
63 

88 
65 

87 
64 

91 
65 

90 
66 

95 
67 

93 
67 

94 
69 

86.7 
62  -2 

BLTTHEVILLE 

MBX 
MIN 

81 
62 

83 
65 

87 
62 

90 
70 

90 
69 

90 
66 

86 
60 

73 
47 

49 

92 

92 
62 

92 
66 

90 
68 

90 
67 

88 
66 

90 
70 

88 

70 

88 

62 

87 
63 

88 
67 

88 

65 

92 
66 

96 
7  i 

98 
7  I 

98 
66 

89.2 
64  .6 

CORNING 

MBX 
M  I  N 

82 
60 

78 
61 

76 
61 

85 
61 

87 
70 

87 
68 

86 
64 

85 
63 

BO 
56 

72 
43 

78 
43 

82 
48 

85 
47 

90 
56 

92 
58 

92 
63 

90 
67 

90 
65 

90 
60 

87 
66 

88 
65 

89 
56 

85 
63 

85 
60 

BB 
66 

87 
5" 

90 
65 

88 
66 

92 
67 

94 

67 

89 
65 

86  . 1 
61.1 

J0NES60B0 

MBX 
MIN 

55 

62 

61 

79 
62 

84 

68 

87 
66 

85 
64 

89 
68 

83 
62 

79 
44 

72 
53 

78 
60 

83 
47 

81 
54 

90 
59 

92 
64 

76 
71 

88 
63 

90 
61 

91 
67 

90 
71 

87 
70 

90 
68 

85 
67 

87 
67 

89 
62 

88 
64 

9C 
63 

89 
67 

93 
86 

97 
68 

06.2 
63-4 

JUDO  HILL 

MBX 
MIN 

KE ISER 

MAX 
MIN 

B4 

57 

84 

62 

81 
60 

79 
61 

84 
64 

89 
67 

88 
64 

90 
63 

87 
56 

76 
42 

74 
45 

80 
47 

83 
49 

87 
53 

91 

57 

92 
64 

92 
64 

90 
59 

90 
62 

91 
65 

90 
64 

90 
67 

91 
64 

89 
62 

9C 
64 

89 
62 

88 
62 

89  93 
64  66 

96  98 
69  57 

87.6 

60  ■  1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

82 
60 

83 
60 

79 
61 

79 
64 

79 
69 

84 

68 

63 
65 

88 
65 

86 
50 

77 
45 

73 
47 

77 
50 

81 

52 

84 

59 

8B 
60 

89 
64 

88 
66 

85 
66 

88 
67 

90 
70 

90 
66 

B6 
69 

89 
65 

87 
62 

8S 
65 

89 
63 

88 
66 

91  87 
66  6" 

94  97 

70  66 

85.5 
62  .7 

PHRBGOULD 

MAX 
MIN 

84 

50 

79 
62 

76 
62 

84 

53 

85 
69 

65 
66 

85 
63 

86 
65 

86 
49 

73 
57 

77 
47 

83 
49 

87 
48 

93 
55 

92 
57 

92 
62 

89 
65 

90 
64 

89 
65 

90 
64 

89 
64 

91 
68 

84 

63 

86 

62 

86 
64 

89 
64 

91 
65 

93     96     98  97 
63    63    67  66 

87  .4 
61  .0 

POCBHONTBS  1 

MBX 
MIN 

78 
60 

78 
60 

77 
63 

82 
60 

B4 

69 

B3 
57 

86 
62 

83 
66 

79 
56 

72 
43 

75 
45 

79 
49 

83 
46 

8B 
56 

91 
56 

89  88 
61  68 

90 
63 

87 

59 

88 

63 

B6 
62 

8S 
67 

84 

63 

85 
55 

87  65 
65  63 

90 
66 

8E 
64 

90    93  94 
64     65  64 

84  .9 

60.3 

SEflflCT 

MBX 
MIN 

84 

59 

76 
60 

80 
62 

81 

62 

85 
68 

B6 
67 

90 
53 

88 

65 

7B 
63 

75 
43 

75 
43 

81 
47 

84 
47 

88 
60 

88 
60 

90 
61 

88 

67 

89 
61 

89 
62 

91 
66 

89 
63 

83  84 

67  68 

88 
61 

86 
64 

88 
62 

90 
64 

89    94     98  96 
63     66     69  64 

66.2 
61  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES  -~ 


DRY  OF  MONTH 

o 

STRT ION 

cr 

(E 

2 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1  8 

I  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(r 

WEST   CENTRRL  04 

BLUE  MOUNTAIN  DOM 

90 

78 

70 

86 

78 

86 

8 1 

89 

86 

77 

7  1 

74 

60 

94 

87 

87 

85 

95 

86 

87 

86 

82 

87 

85 

36 

88 

86 

88 

84 

90 

95 

83-6 

MIN 

63 

69 

60 

65 

68 

66 

59 

54 

60 

48 

46 

44 

SO 

56 

58 

63 

62 

62 

64 

62 

63 

62 

54 

63 

61 

60 

65 

66 

63 

68 

63 

60.2 

CLflRMSV I LLE 

MAX 

79 

79 

58 

82 

79 

84 

8 1 

88 

85 

78 

73 

75 

79 

93 

85 

86 

85 

94 

85 

88 

BS 

83 

87 

86 

88 

87 

88 

87 

76 

91 

94 

83-2 

MIN 

60 

60 

62 

61 

62 

62 

58 

60 

SB 

43 

40 

42 

44 

48 

57 

58 

59 

58 

60 

62 

63 

58 

59 

62 

60 

59 

61 

6  1 

6  1 

63 

6  1 

57  .5 

DHRDflNELLE 

78 

82 

8  1 

85 

8 1 

89 

88 

86 

76 

75 

81 

84 

87 

86 

85 

85 

97 

67 

88 

85 

88 

88 

99 

90 

98 

90 

96 

92 

96 

94 

85-5 

MIN 

64 

60 

64 

64 

68 

66 

60 

66 

62 

48 

45 

46 

48 

6  1 

58 

62 

63 

60 

62 

62 

67 

64 

59 

62 

61 

6  1 

62 

63 

64 

67 

64 

60.7 

FORT  SMITH  WSO  OP 

MRX 

73 

7  1 

83 

79 

82 

8 1 

87 

87 

78 

73 

75 

91 

85 

86 

87 

86 

85 

96 

86 

94 

85 

86 

84 

87 

87 

96 

87 

92 

89 

93 

BB 

83-5 

MIN 

62 

59 

58 

66 

66 

64 

60 

64 

SB 

52 

46 

42 

53 

61 

63 

65 

65 

64 

66 

63 

62 

58 

6  1 

65 

64 

63 

67 

67 

67 

68 

65 

61  .4 

FORT    SMITH  WATER  PLfiNT 

MRX 

73 

7  1 

82 

8 1 

80 

8  1 

88 

87 

82 

77 

77 

78 

82 

85 

86 

85 

83 

65 

85 

83 

92 

84 

84 

88 

86 

95 

85 

98 

92 

92 

90 

83-5 

MIN 

56 

64 

60 

67 

60 

55 

46 

40 

40 

46 

55 

58 

59 

68 

64 

63 

60 

61 

54 

58 

58 

67 

59 

58 

61 

64 

61 

60 

57  .2 

HEC  TOR 

MRX 

77 

70 

8  1 

85 

85 

6 1 

88 

86 

83 

75 

76 

80 

82 

86 

88 

86 

86 

67 

86 

84 

9  1 

88 

86 

BB 

86 

90 

89 

86 

90 

95 

92 

84  .6 

MIN 

66 

57 

62 

59 

65 

64 

61 

68 

52 

44 

44 

47 

53 

57 

60 

61 

61 

60 

59 

61 

6  1 

61 

59 

57 

60 

60 

59 

60 

61 

53 

62 

58  .5 

MENP 

MAX 

74 

75 

84 

62 

80 

8  1 

85 

83 

79 

74 

76 

83 

84 

83 

83 

80 

81 

82 

8  1 

61 

90 

81 

83 

86 

86 

96 

86 

35 

89 

92 

91 

82  .5 

MIN 

62 

58 

56 

67 

65 

63 

63 

60 

59 

49 

46 

47 

55 

59 

59 

66 

62 

65 

56 

59 

60 

63 

65 

63 

51 

62 

62 

64 

53 

67 

62 

60  .5 

OZHRK 

MAX 

75 

7  1 

84 

80 

83 

BO 

88 

89 

79 

76 

75 

80 

84 

86 

87 

85 

85 

85 

87 

84 

8  1 

87 

84 

85 

88 

96 

88 

89 

86 

94 

94 

84  .0 

MIN 

69 

51 

58 

65 

65 

65 

61 

65 

60 

50 

47 

45 

64 

62 

61 

64 

66 

64 

65 

S3 

66 

61 

67 

62 

63 

61 

66 

65 

65 

70 

65 

62-0 

RU5SEL  L V  I LLE 

MAX 

82 

82 

75 

84 

78 

84 

87 

89 

67 

78 

74 

76 

81 

83 

85 

97 

85 

B5 

86 

87 

88 

82 

88 

87 

88 

90 

90 

88 

79 

92 

95 

84  .9 

MIN 

63 

61 

65 

64 

67 

68 

62 

63 

64 

50 

48 

46 

49 

52 

62 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

69 

60 

52 

62 

62 

64 

63 

64 

64 

65 

61.3 

SUB  I flCO 

MAX 

81 

72 

85 

79 

86 

84 

90 

88 

79 

72 

76 

6  1 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

88 

86 

90 

88 

88 

90 

87 

89 

83 

9  1 

97 

92 

85  .9 

MIN 

64 

58 

64 

67 

67 

68 

62 

66 

60 

48 

47 

47 

62 

62 

65 

55 

64 

65 

62 

62 

64 

60 

63 

63 

62 

65 

64 

65 

70 

65 

62.2 

HRLORON 

MAX 

80 

78 

86 

86 

84 

84 

89 

88 

85 

78 

78 

84 

87 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

85 

84 

87 

86 

89 

89 

BB 

89 

90 

94 

96 

96 

86.6 

H  I  N 

62 

59 

59 

67 

67 

65 

57 

56 

62 

46 

4  I 

43 

so 

59 

60 

65 

64 

6  1 

61 

62 

66 

61 

69 

61 

69 

62 

63 

63 

62 

66 

63 

59  .8 

CENTRRL  OS 

PLUM  FORK 

MAX 

80 

73 

8  1 

83 

84 

82 

88 

88 

87 

75 

74 

80 

85 

69 

87 

83 

83 

84 

89 

87 

85 

64 

33 

88 

38 

87 

88 

BB 

92 

96 

96 

85  .2 

MIN 

S9 

66 

57 

63 

65 

65 

61 

64 

61 

43 

50 

50 

49 

61 

61 

61 

65 

60 

63 

61 

60 

62 

61 

61 

61 

60 

62 

63 

63 

67 

64 

50  . 1 

BENTON 

MAX 

78 

77 

82 

60 

66 

86 

87 

86 

82 

82 

75 

8  1 

84 

87 

85 

87 

84 

86 

87 

88 

85 

37 

88 

89 

89 

67 

92 

93 

94 

96 

97 

86  .0 

MIN 

57 

56 

62 

62 

66 

61 

59 

61 

62 

57 

4  1 

4  1 

46 

59 

56 

56 

61 

57 

62 

63 

61 

61 

61 

59 

60 

SB 

60 

60 

62 

64 

60 

58.4 

BLRKELT    MOUNTRIN  ORM 

MRX 

80 

76 

72 

83 

77 

84 

84 

77 

86 

76 

71 

75 

80 

84 

86 

85 

95 

84 

BS 

86 

67 

34 

96 

64 

85 

87 

86 

89 

68 

90 

93 

83.1 

MIN 

53 

59 

60 

60 

59 

61 

66 

56 

6  1 

46 

39 

40 

45 

48 

SS 

55 

60 

56 

56 

61 

51 

62 

60 

59 

59 

57 

57 

61 

59 

61 

SB 

56.  1 

CfleOT    4  SH 

MRX 

8  1 

72 

80 

79 

85 

83 

88 

87 

75 

71 

73 

79 

84 

87 

86 

87 

96 

87 

87 

90 

86 

36 

86 

33 

86 

37 

86 

88 

87 

92 

98 

64.4 

MIN 

60 

58 

62 

62 

66 

66 

62 

64 

60 

48 

49 

52 

47 

61 

60 

60 

59 

59 

60 

61 

62 

65 

54 

63 

63 

64 

63 

61 

60 

62 

68 

60.4 

CONWRY 

MAX 

81 

73 

81 

79 

85 

83 

88 

87 

78 

75 

75 

Bl 

84 

99 

87 

83 

86 

88 

88 

89 

86 

87 

88 

87 

88 

88 

90 

86 

92 

97 

95 

95  . 4 

MIN 

62 

59 

63 

63 

67 

66 

62 

65 

6  1 

46 

45 

47 

48 

63 

61 

61 

62 

61 

52 

62 

55 

65 

61 

62 

62 

61 

63 

63 

65 

69 

64 

60  .9 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

81 

76 

69 

84 

77 

85 

84 

88 

87 

79 

75 

77 

83 

86 

88 

87 

87 

86 

89 

89 

90 

83 

66 

86 

88 

88 

BB 

90 

89 

91 

95 

84  .9 

MIN 

58 

57 

60 

59 

66 

64 

67 

63 

62 

48 

46 

48 

54 

59 

65 

65 

66 

61 

65 

61 

52 

66 

64 

63 

62 

51 

63 

65 

54 

67 

62 

60.7 

LEOLfl 

MAX 

77 

75 

85 

83 

87 

86 

89 

83 

80 

71 

77 

83 

86 

87 

87 

89 

85 

87 

89 

90 

87 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

92 

96 

97 

95 

86  .4 

MIN 

58 

61 

63 

65 

55 

67 

61 

61 

63 

42 

39 

47 

49 

58 

60 

58 

61 

58 

65 

63 

62 

67 

63 

60 

60 

59 

61 

62 

63 

66 

62 

59  .6 

LITTLE  ROCK  FRR  RP  ■■ 

MAX 

60 

73 

82 

79 

85 

83 

87 

85 

75 

70 

74 

80 

83 

87 

86 

88 

84 

89 

90 

91 

87 

83 

89 

38 

89 

88 

90 

90 

94 

97 

94 

85 . 4 

MIN 

59 

60 

66 

65 

66 

67 

62 

65 

55 

48 

47 

51 

5  1 

64 

60 

60 

63 

61 

56 

67 

66 

65 

65 

63 

65 

64 

65 

66 

65 

70 

66 

62  .0 

tIRLVERN 

MAX 

7a 

7  1 

84 

82 

86 

85 

89 

86 

83 

76 

79 

84 

88 

89 

66 

83 

95 

36 

89 

88 

86 

85 

89 

90 

90 

89 

90 

92 

95 

97 

95 

86  . 5 

MIN 

69 

58 

62 

61 

63 

65 

68 

60 

61 

45 

43 

46 

49 

58 

54 

59 

61 

59 

62 

61 

64 

60 

61 

60 

59 

59 

51 

62 

52 

64 

60 

59.6 

MORRILTON  4  SW 

MAX 

80 

76 

83 

79 

85 

62 

89 

84 

77 

73 

75 

81 

85 

86 

86 

87 

86 

87 

87 

88 

65 

97 

88 

90 

89 

83 

90 

87 

94 

98 

95 

35 . 4 

MIN 

64 

60 

65 

65 

70 

68 

61 

68 

65 

50 

45 

48 

63 

51 

61 

53 

59 

64 

64 

66 

67 

59 

64 

60 

60 

62 

64 

64 

67 

64 

61.5 

NIMROD  DRM 

MRX 

79 

60 

67 

82 

77 

84 

8  1 

87 

87 

77 

7  1 

74 

80 

83 

85 

86 

94 

85 

86 

88 

88 

84 

84 

87 

85 

87 

88 

63 

86 

92 

96 

83  .5 

M  1  N 

56 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

60 

43 

39 

43 

45 

50 

57 

69 

60 

56 

59 

61 

50 

65 

55 

59 

58 

60 

60 

59 

59 

62 

60 

56.9 

N  LITTLE  ROCK  W5F0  RP 

MRX 

79 

70 

8  1 

79 

86 

85 

88 

86 

74 

69 

73 

78 

84 

86 

86 

87 

62 

86 

87 

89 

83 

85 

69 

36 

87 

86 

89 

89 

94 

98 

92 

84  .  3 

MIN 

58 

58 

63 

67 

68 

66 

64 

54 

56 

47 

49 

53 

56 

66 

64 

64 

66 

65 

68 

67 

6B 

67 

64 

63 

64 

62 

66 

SB 

69 

69 

65 

63  .  1 

SHERIDRN  2  S 

MRX 

79 

74 

83 

83 

86 

85 

88 

87 

79 

77 

78 

62 

86 

87 

86 

87 

86 

87 

87 

89 

85 

88 

89 

89 

89 

88 

99 

91 

93 

95 

94 

86  .0 

■          ■  ■ 

MIN 

57 

60 

64 

64 

64 

67 

69 

59 

63 

46 

42 

48 

47 

SB 

57 

S3 

60 

58 

59 

63 

61 

64 

63 

SB 

53 

SB 

60 

50 

62 

64 

60 

59 . 1 

ERST  CENTRAL  06 

RRKRN5RS  POST 

MRX 

82 

74 

82 

81 

84 

86 

90 

88 

83 

78 

91 

85 

88 

90 

B9 

90 

86 

88 

90 

90 

68 

90 

87 

90 

90 

89 

90 

93 

96 

98 

95 

87.4 

M  1  N 

60 

63 

65 

67 

66 

69 

68 

67 

64 

47 

49 

55 

54 

61 

65 

65 

66 

64 

67 

6B 

78 

63 

63 

53 

63 

64 

65 

65 

66 

71 

66 

64  .0 

BRINKLEY 

MRX 

64 

79 

76 

76 

79 

85 

88 

87 

91 

78 

72 

76 

61 

85 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

90 

88 

89 

90 

85 

87 

89 

92 

94 

97 

86  .2 

M  I  N 

60 

52 

62 

62 

68 

68 

69 

66 

5  1 

48 

47 

49 

50 

50 

55 

54 

64 

66 

67 

67 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

68 

70 

68 

70 

68 

62.3 

OES  RRC 

MRX 

83 

76 

81 

81 

85 

84 

89 

89 

76 

75 

76 

80 

85 

88 

88 

87 

88 

89 

90 

83 

89 

88 

88 

88 

90 

87 

89 

9  1 

93 

97 

97 

96  . 3 

M  I  N 

6  t 

60 

6 1 

65 

67 

67 

65 

63 

50 

47 

47 

52 

5  1 

62 

63 

65 

64 

66 

67 

66 

67 

63 

66 

64 

64 

62 

64 

64 

67 

69 

65 

62  .4 

FORREST  CITY 

MRX 

83 

78 

79 

80 

86 

85 

89 

89 

77 

76 

75 

81 

83 

88 

90 

90 

90 

91 

89 

91 

89 

92 

9  1 

87 

88 

87 

9  1 

9 1 

94 

97 

93 

86  .9 

M  I  N 

64 

58 

57 

65 

68 

65 

65 

65 

62 

47 

5  1 

54 

54 

SB 

60 

63 

66 

67 

56 

65 

70 

66 

68 

64 

65 

64 

63 

66 

67 

69 

62 

62.4 

HELENR 

MRX 

83 

82 

74 

80 

80 

86 

85 

90 

83 

77 

72 

72 

82 

84 

87 

88 

99 

85 

67 

69 

87 

85 

89 

89 

88 

88 

97 

9 1 

95 

95 

93 

85  .4 

M  I  N 

57 

58 

6 1 

63 

65 

66 

66 

65 

60 

48 

48 

SO 

53 

54 

56 

SB 

62 

63 

64 

65 

64 

63 

65 

62 

62 

63 

64 

65 

68 

68 

69 

61  .1 

REO 

MAX 

82 

78 

61 

79 

85 

83 

88 

86 

79 

72 

74 

80 

84 

88 

85 

87 

83 

86 

88 

89 

86 

87 

83 

85 

86 

85 

88 

91 

95 

95 

93 

85  .0 

M  1  N 

56 

59 

63 

66 

65 

67 

66 

63 

62 

49 

49 

52 

53 

65 

64 

63 

6S 

63 

65 

66 

65 

58 

65 

64 

55 

62 

65 

60 

68 

70 

65 

62.5 

MRRIRNNR  2  S 

MAX 

64 

80 

82 

81 

87 

87 

91 

89 

77 

76 

78 

81 

85 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

88 

90 

39 

89 

89 

69 

9  1 

92 

97 

98 

98 

87.5 

MIN 

61 

64 

61 

55 

67 

68 

65 

64 

61 

47 

49 

53 

62 

60 

60 

65 

66 

66 

67 

78 

78 

64 

66 

62 

64 

63 

63 

64 

66 

69 

66 

63.3 

SRINT  CHBRLES 

MAX 

83 

82 

73 

82 

80 

85 

84 

90 

66 

77 

73 

78 

83 

86 

91 

90 

90 

85 

89 

90 

92 

B8 

92 

91 

89 

90 

87 

91 

93 

95 

99 

86  .6 

MIN 

69 

62 

62 

65 

67 

67 

67 

65 

61 

48 

49 

52 

52 

56 

61 

62 

62 

62 

64 

65 

65 

64 

67 

63 

65 

63 

64 

60 

66 

71 

66 

62.0 

STUTTGRRT 

MAX 

81 

75 

83 

62 

87 

87 

90 

89 

80 

78 

78 

83 

87 

90 

89 

89 

97 

89 

90 

90 

87 

90 

90 

90 

90 

86 

91 

95 

95 

99 

97 

87  .6 

niN 

62 

63 

64 

67 

65 

69 

67 

68 

64 

50 

51 

57 

52 

65 

65 

65 

56 

64 

68 

68 

67 

68 

68 

65 

67 

65 

66 

67 

70 

72 

67 

64  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERnTURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a; 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 



I  1 

1  2 

I  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

2  7 

28 

29 

30 

3  1 

STuIIGfiRT  9  ESE 

MRX 

81 

80 

74 

81 

80 

86 

85 

89 

83 

78 

72 

77 

81 

84 

89 

88 

89 

84 

88 

90 

91 

88 

91 

88 

89 

89 

87 

90 

93 

96 

97 

85  .7 

M  I  N 

60 

63 

63 

64 

65 

58 

68 

68 

63 

49 

SO 

56 

53 

58 

66 

66 

66 

66 

68 

68 

67 

67 

68 

64 

66 

64 

66 

67 

70 

'" 

67 

64  .0 

ruRRELL 

MBX 

77 

79 

81 

87 

87 

77 

75 

77 

81 

86 

88 

89 

89 

91 

87 

85 

89 

87 

87 

88 

98 

97 

85  .5 

MIN 

65 

62 

62 

67 

68 

63 

45 

44 

47 

47 

66 

66 

68 

67 

64 

62 

69 

67 

61.5 

WEST  MEMPHIS 

MRX 

82 

80 

80 

80 

88 

87 

91 

90 

82 

78 

77 

82 

84 

89 

89 

92 

91 

86 

90 

90 

87 

90 

96 

101 

90 

86 

39 

89 

95 

100 

106 

88.3 

62 

64 

'  64 

65 

58 

69 

69 

65 

61 

47 

49 

S3 

51 

60 

62 

68 

69 

67 

67 

70 

68 

70 

75 

64 

50 

63.7 

HVNNE 

MRX 

83 

80 

80 

81 

87 

86 

91 

89 

78 

76 

78 

83 

84 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

91 

88 

90 

39 

89 

88 

36 

90 

91 

95 

97 

97 

37  .2 

64 

61 

51 

66 

68 

70 

65 

63 

61 

47 

49 

S3 

53 

58 

58 

65 

69 

68 

69 

7  1 

70 

68 

67 

63 

64 

63 

62 

66 

66 

69 

66 

63.3 

SOUTHWEST 

07 

DE  OUEEN 

MAX 

76 

81 

88 

84 

86 

87 

89 

82 

80 

77 

77 

83 

65 

86 

86 

84 

85 

87 

88 

85 

84 

85 

87 

88 

89 

83 

90 

94 

9S 

94 

95 

86  .0 

62 

61 

57 

67 

56 

65 

61 

63 

60 

52 

45 

50 

59 

59 

59 

66 

62 

63 

66 

62 

64 

66 

6S 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

64 

65 

61.9 

HOPE  3  NE 

MRX 

82 

72 

77 

86 

83 

85 

86 

86 

78 

78 

74 

77 

83 

87 

87 

85 

85 

85 

87 

87 

86 

83 

87 

88 

89 

90 

88 
62 

90 

91 

93 

95 

84.8 

58 

60 

60 

60 

64 

65 

64 

63 

60 

50 

45 

47 

54 

57 

61 

62 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

64 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

60  .2 

MOUNT  ion  3  SE 

MRX 

79 

78 

71 

86 

78 

83 

83 

87 

86 

76 

72 

74 

81 

85 

86 

85 

83 

84 

86 

86 

84 

83 

80 

85 

87 

88 

88 

89 
61 

89 

93 

96 

83.5 

52 

58 

60 

60 

68 

67 

56 

55 

57 

41 

37 

37 

42 

48 

58 

59 

64 

62 

62 

61 

6  1 

65 

60 

53 

56 

56 

58 

60 

61 

59 

56  .7 

MURFREES80R0  2  NNH 

MRX 

72 

79 

76 

83 

81 

83 

81 

83 

77 

78 

85 

85 

86 

85 

8S 

85 

84 

35 

86 

88 

89 

39 

89 

90 

91 

94 

84  .2 

63 

58 

55 

63 

63 

62 

66 

63 

61 

45 

64 

59 

62 

62 

59 

62 

64 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

66 

66 

64 

61.6 

NB5HVILLE   EXP   SIHT ION 

MRX 

77 

72 

78 

84 

82 

84 

84 

84 

77 

77 

72 

75 

82 

86 

86 

85 

80 

84 

85 

86 

34 

84 

8S 

86 

87 

89 

88 

39 

90 

93 

95 

83.5 

M  I  N 

53 

58 

59 

67 

66 

65 

63 

62 

61 

51 

51 

59 

62 

62 

59 

64 

60 

60 

67 

6  1 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

63 

62 . 1 

OKflr 

MAX 

77 

78 

85 

85 

85 

85 

85 

82 

79 

78 

76 

84 

87 

85 

86 

86 

84 

86 

87 

86 

86 

86 

88 

89 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

85  .9 

MIN 

54 

60 

61 

70 

66 

58 

67 

64 

62 

52 

49 

52 

59 

65 

65 

68 

67 

67 

70 

62 

69 

66 

70 

64 

65 

64 

65 

67 

65 

69 

66 

64  . 1 

STAMPS 

MRX 

81 

73 

78 

87 

84 

86 

86 

84 

79 

75 

78 

84 

88 

85 

86 

85 

85 

85 

85 

87 

85 

86 

87 

88 

90 

90 

89 

92 

94 

96 

96 

35.6 

M  I  N 

52 

62 

59 

66 

63 

66 

62 

63 

59 

62 

49 

55 

58 

63 

60 

62 

61 

61 

66 

62 

64 

65 

54 

65 

60 

62 

62 

65 

64 

67 

6  1 

61  -9 

TEXdRKflNR  Ffin  RP 

MRX 

71 

78 

85 

84 

85 

86 

81 

77 

78 

73 

76 

83 

85 

85 

85 

82 

85 

86 

86 

84 

85 

86 

85 

89 

89 

87 

88 

90 

93 

95 

95 

84  .5 

• 

M  I  N 

62 

62 

60 

70 

65 

68 

67 

66 

62 

53 

48 

55 

58 

66 

62 

67 

6  1 

66 

69 

63 

70 

66 

66 

63 

64 

64 

66 

69 

67 

70 

67 

63.9 

SOUTH  CENTRRL 

08 

RRKRDELPHIR  2  N 

MRX 

7S 

73 

85 

82 

86 

86 

87 

84 

81 

74 

78 

84 

86 

87 

86 

85 

84 

87 

88 

88 

84 

86 

88 

90 

89 

39 

91 

91 

92 

94 

94 

85  .6 

M  I  N 

61 

60 

60 

63 

64 

66 

61 

50 

62 

49 

47 

49 

52 

59 

59 

61 

61 

58 

66 

62 

66 

62 

64 

61 

62 

61 

63 

64 

64 

67 

63 

60  .5 

CRMDEN  1 

MRX 

82 

75 

75 

87 

84 

87 

86 

86 

81 

78 

73 

79 

84 

85 

86 

86 

86 

84 

86 

87 

88 

83 

87 

87 

84 

33 

37 

89 

91 

94 

9S 

84  .8 

M  1  N 

59 

61 

61 

63 

63 

64 

65 

62 

62 

48 

46 

48 

53 

56 

61 

62 

64 

61 

63 

64 

64 

65 

66 

61 

62 

63 

65 

66 

66 

67 

63 

61  .1 

EL  DORflDO  FRH  RP 

MRX 

75 

77 

88 

86 

87 

88 

85 

80 

80 

75 

80 

86 

88 

88 

87 

87 

86 

87 

89 

88 

87 

90 

89 

89 

89 

89 

91 

91 

96 

97 

96 

86  .8 

M  I  N 

62 

63 

59 

68 

65 

69 

65 

65 

62 

52 

48 

66 

57 

6S 

61 

61 

64 

63 

68 

66 

70 

67 

70 

64 

64 

66 

67 

57 

69 

70 

65 

63.8 

MRGNOL IH 

MRX 

79 

75 

85 

83 

86 

86 

86 

79 

78 

73 

78 

84 

87 

86 

86 

87 

85 

86 

88 

86 

84 

38 

88 

89 

83 

37 

89 

92 

94 

95 

94 

35  .6 

M  I  H 

62 

63 

58 

67 

64 

67 

64 

63 

59 

50 

48 

55 

58 

62 

58 

64 

62 

62 

69 

63 

67 

65 

68 

62 

61 

62 

61 

62 

64 

65 

61 

61  .8 

M0R06RT  LOCK  8 

MAX 

82 

78 

7S 

82 

83 

86 

81 

86 

78 

79 

73 

79 

83 

84 

88 

86 

86 

85 

87 

88 

86 

87 

88 

88 

88 

90 

36 

90 

92 

95 

96 

85.0 

M  I  N 

56 

63 

60 

61 

62 

65 

63 

61 

63 

47 

44 

48 

54 

60 

59 

60 

61 

60 

62 

62 

62 

56 

64 

60 

60 

61 

61 

62 

65 

65 

62 

60.0 

PRESCOTT 

MAX 

78 

76 

85 

83 

86 

86 

86 

80 

76 

75 

78 

85 

88 

87 

86 

87 

86 

86 

88 

87 

83 

87 

88 

90 

90 

88 

89 

90 

92 

95 

94 

85.7 

MIN 

62 

60 

60 

57 

66 

66 

64 

63 

62 

50 

48 

56 

56 

64 

61 

64 

61 

61 

66 

62 

67 

64 

66 

63 

64 

54 

66 

66 

65 

69 

66 

62.5 

SPHRKMHN 

MAX 

85 

74 

85 

82 

87 

88 

88 

82 

78 

74 

80 

79 

89 

89 

88 

89 

86 

89 

89 

85 

87 

39 

90 

33 

39 

90 

92 

95 

90 

86.1 

M  I  N 

61 

62 

60 

50 

65 

63 

60 

60 

47 

43 

SO 

62 

60 

58 

55 

62 

67 

60 

66 

65 

64 

60 

60 

60 

63 

63 

63 

64 

60 

59.8 

HRRREN  2  H5H 

MRX 

81 

76 

74 

85 

83 

82 

85 

87 

78 

78 

73 

77 

84 

87 

89 

86 

88 

84 

88 

88 

88 

83 

88 

90 

92 

83 

87 

89 

93 

96 

95 

85  .2 

MIN 

59 

62 

61 

62 

61 

62 

64 

63 

61 

47 

48 

49 

S3 

49 

61 

62 

62 

61 

61 

63 

64 

65 

66 

61 

60 

60 

60 

64 

66 

68 

63 

60.3 

S0UTHEH5I 

09 

CROSSETT  2  S5E 

MAX 

83 

77 

77 

86 

84 

86 

88 

86 

82 

80 

76 

80 

86 

88 

90 

88 

88 

87 

89 

90 

89 

85 

90 

91 

89 

39  83 

89 

94 

96 

97 

86.7 

MIN 

53 

64 

59 

62 

59 

64 

60 

60 

61 

45 

45 

55 

53 

59 

57 

57 

57 

58 

62 

59 

60 

61 

62 

61 

58 

59 

60 

60 

64 

64 

64 

58.8 

OERMOTT  3  NE 

MRX 

64 

60 

77 

84 

83 

86 

87 

89 

88 

81 

75 

83 

86 

88 

89 

90 

92 

89 

90 

92 

94 

90 

93 

92 

91 

90  89 

90 

95 

98  99 

88  .2 

MIN 

61 

63 

64 

67 

65 

69 

54 

62 

64 

48 

48 

57 

53 

59 

61 

60 

62 

62 

67 

60 

62 

65 

68 

62 

61 

62 

63 

63 

6£ 

69  67 

62  .0 
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MRX 

80 

75 

84 

83 

87 

86 

89 

86 

84 

84 

80 

86 

89 

89 

90 

91 

88 

89 

92 

90 

89 

92 

90  88 

89 

88 

90 

94 

96    97  95 

38  .  1 

MIN 

60 

64 

66 

68 

56 

58 

69 

59 

75 

59 

49 

51 

55 

63 

63 

62 

63 

63 

67 

69 

65 

65 

69 

64 

66 

65 

68 

66 

69     72  68 

64  .7 

EUDORR 

MAX 

83 

80 

75 

83 

83 

85 

87 

86 

83 

81 

76 

84 

85 

88 

88 

87 

88 

86 

88 

89 

89 

87  89 

90 

90 

89 

37 

9C 

93     97  98 

86.6 

MIN 

64 

66 

65 

66 

65 

67 

64 

66 

63 

52 

52 

57 

58 

63 

64 

63 

65 

63 

65 

64 

66 

65 

68 

64 

62 

52 

64 

6E 

67  7 

72 

63  .8 

MONTICELLO  3  SH 
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MIN 

PINE  BLUFF 

MRX 

84 

80 

75 

84 

82 

87 

86 

90 

84 

79 

72 

79 

84 

88 

90 

87 

88 

85 

88 

90 

91 

85 

90  86 

9C 

90  89 

9 

93    95  97 

85  .5 

MIN 

68 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

63 

62 

SI 

53 

54 

56 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

67 

67  66 

66 

65 

63  63 

67    63    69  67 

63. 

PORTLRND 

MRX 

83 

73 

79 

75 

83 

83 

83 

87 

84 

82 

79 

74 

81 

85 

87 

88 

89 

89 

87  88 

90 

9 

3" 

91 

90  8E 

39 

86 

87     92  9S 
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MIN 

56 

52 

65 

64 

55 

64 

65 

66 

66 

63 

50 

52 

54 

59 

61 

64 

60 

62 

62 

63 

64 
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63  67 

65 

64 

64 

66     67     63  69 
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ROHWER  2  NNE 
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83 

79 
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83 

81 

84 

87 

85 

86 

78 
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79 
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89 

88 

89 

87 
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91 

91 

BE 
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61 

63 

64 

66 

66 

67 

64 

62 

64 

51 

51 

54 

54 

60 

62 

64 

66 

64 

68 

66 

66 

6E 
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85 
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89 

84 

83 

79 

64 

87 

90 

87 

88 

84 

88 
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MIN 

60 

63 

65 

66 

65 

67 

67 

65 

44 

50 

49 

60 

62 

61 

63 

61 

67 
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6 

63 
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67 

68 

68 

66 

70 

70 

73 

72 

70 

65 
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72 

72 

77 

72 

72 
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74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

74 

76 

7  1 

4 

KE ISER 

1  IN  1 

2 

MRX 

92 

88 

68 

84 

69 

97 

94 

103 

98 

91 

90 

95 

97 

99 

102 
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98 

95 

97 

94 

93 

95 

95 

97 

103 

98 

96 

97 

102 

107 

108 

96 

3 

tt  I  N 

63 

66 

67 

65 

66 

71 

70 

70 

67 

57 

56 

57 

60 

63 

68 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

73 

76 

72 

68 

3 

4 

MAX 

81 

79 

80 

76 

80 

86 

85 

95 

88 

84 

82 

85 

86 

87 

91 

91 

89 

88 

89 

88 

84 

86 

87 

88 

90 

87 

85 

86 

91 

94 

95 

86 

5 

niN 

64 

65 

68 

67 

67 

72 

72 

72 

72 

64 

62 

62 

65 

66 

69 

72 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

72 

73 

74 

75 

77 

76 

70 

e 
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MRX 
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80 

93 

88 

90 

89 

98 

97 
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96 
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100 
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103 

98 
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108 
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95 

9 
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65 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

72 

67 

60 

53 

62 

62 

71 

68 

71 

71 

70 

75 

73 

75 

73 

75 

73 

75 

72 

73 

74 

76 

80 

79 

70 

7 
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4 
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78 

75 

70 

ei 

78 

81 

84 

84 

83 

85 

88 

91 

88 

91 

90 

86 

93 

94 

91 

89 

90 

94 

94 

98 

98 

90 

95 

97 

100 

88 

2 

tilN 

56 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

55 

64 

55 

69 

60 

65 

66 

66 

67 

67 

70 

69 

69 

70 

68 

63 

68 

68 

69 

70 

70 

73 

65 

1 
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68 

74 

71 

78 
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62 
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78 
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79 
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79 

84 

83 

82 

77 

86 

83 

86 

81 

84 

80 

87 

87 

83 

61 

84 

87 

87 

80 

7 

M  IN 

65 

65 

65 

55 

65 

65 

67 

6B 

67 

61 

60 

60 

63 

63 

67 

68 

68 

68 

66 

69 

71 

70 

71 

69 

68 

70 

69 

72 

73 

74 

75 

67 
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9 

ID 
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14 
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18 

19 

20 
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02 
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.  i: 

8 

S< 
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6' 
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6 
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6 
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8 

6; 
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9C 

6e 

.22 
2£ 

e? 

66 
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9  = 
6E 
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10 

6; 
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35 
96 
6C 

.3" 
1  £ 

9; 

5 

.16 
I  s 
94 
54 

.  IC 

1  C 
96 

s; 

.2? 

2C 
9C 

57 

.22 
IC 

93 
65 

.25 

25 
10 

65 

.14 

2C 
102 
64 

.24 
3C 

100 
64 

.33 
IC 

102 
64 

.16 
10 
97 
66 

.25 
15 
92 
65 

40 

82 
65 

35 
95 
65 

.  I  4 

0 
87 
66 

.19 
S 
93 
66 

.22 

5 
94 

57 

.24 

15 
93 
67 

.18 

5 
92 
68 

.07 
5 
80 
67 

.16 

5 
93 
67 

10 
100 
57 

6  .268 
4968 
92.2 
63.2 

NORTHEfiST 

03 

KE  I5ER 

EVAF 
HINC 

- 

.2E 
74 

.26 
122 

.  1 

32 

.2e 

152 

.42 

122 

.38 

9 

.3 

6E 

.3. 
5 

.4 

86 

.3E 

7: 

.29 
58 

.3C 

36 

.28 

25 

.34 
24 

.36 

43 

.29 

57 

.41 

69 

.44 
64 

.34 

50 

.23 
4S 

.43 
1  40 

.41 

92 

.23 
47 

.30 

78 

.27 
29 

.35 
22 

.29 
19 

.35 

22 

.40 
4  1 

51 

10.118 
1  9478 

WEST  CENTRAL 

04 

BLUE   MOUNIPIN  OHM 

EVAF 
UINC 

.  le 

26 

.12 

2C 

.02 

1  1 

.2C 

12 

.OE 

22 

.21 
28 

.13 
14 

.18 

a 

.2 

IE 

29 

.24 
3 

.18 

23 

.23 
21 

.17 
14 

.25 
21 

.29 

30 

.23 
29 

.23 

28 

.22 
28 

.23 

29 

.20 
28 

.09 

27 

.23 

22 

.19 

19 

.23 
19 

.22 
16 

.30 
1  4 

.14 

9 

.12 
1  7 

.  18 
1  4 

.30 
20 

6.01 

RUSSELLVILLE 

EVAF 
HINC 
MAX 
MIN 

.02 

3"; 

93 
as 

.51 

36 
80 
46 

26 
7S 
63 

.3C 
3C 
74 
66 

.2C 

47 
71 

68 

.15 

62 
72 
68 

.16 

35 
71 
67 

.01 

20 
95 
47 

.44 

3 

96 
47 

37 
98 
47 

.3C 
34 

83 

52 

.22 
26 
85 
54 

.27 
24 
89 
55 

.19 
1  < 
91 
56 

.02 

2 

89 
66 

.02 
49 
90 
65 

45 
90 
64 

.31 
48 

90 
67 

.26 

30 
92 
67 

.27 
44 

90 
66 

.17 

42 
74 
65 

.02 
59 
93 
67 

.  1  1 

38 
93 
64 

.37 

29 
73 
67 

.35 

27 
68 
65 

.17 
25 
69 
63 

.30 
23 
73 
69 

.29 
22 
97 
63 

.  1  1 
23 
78 
68 

.02 
26 
95 
67 

43 

75 
66 

6  .388 
1058 
84  .0 
61  .4 

CENTRAL 

OS 

BLAKELT   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
MIND 

■  18 

20 

.07 
IS 

.04 

1  3 

.17 

9 

.04 
10 

.18 

2  1 

.  1  3 
1  0 

.15 

9 

.23 

20 

.18 

28 

.29 
27 

.19 
1 E 

.24 
1  7 

.18 

7 

.23 
1  4 

.09 

22 

.31 

15 

.21 

20 

.18 

[t 

.27 
22 

.22 
25 

.14 

26 

.  1  I 

1  2 

.15 

12 

.15 

I  6 

.21 

1  3 

.  18 

1  9 

.19 

I  3 

.20 
1  3 

.23 
I  2 

.28 
23 

5-62 
520 

EAST  CENTRAL 

06 

5IUITGART   9  ESE 

EVAP 
NIND 
MAX 
MIN 

.30 
7 
69 
60 

.19 
3 
81 
60 

.06 

2 
75 
62 

.15 
3 
89 
64 

.15 
1  1 

eo 

65 

.35 
1  1 

87 
65 

.26 
5 
84 
66 

.27 
2 
94 
69 

.16 
2 
86 

63 

.32 

1 

87 
49 

.25 
1 

64 

50 

.24 

0 
66 
51 

.28 
0 
>90 

55 

.27 
1 

90 
58 

.26 

0 
96 
65 

.33 
1 

91 
65 

.33 

89 
65 

4 

81 
64 

.33 

1 

93 
65 

.34 

6 
68 
66 

.34 
3 
90 
65 

.44 

13 
81 
65 

.36 

6 
87 

65 

.15 

0 
86 
55 

.28 
0 
95 

65 

.27 

1 

93 

65 

.23 
1 

91 

65 

.28 

93 
67 

.30 
24 
90 
68 

.29 
29 
.  97 

71 

.45 

70 
97 
68 

8. 546 
2198 
88  .4 
63.1 

SOUTHWEST 

07 

HOPE    3  NE 

EVAP 
HIND 

.16 
1  1 

.06 
22 

.05 
17 

.18 
14 

.15 
45 

.20 

32 

.20 

22 

.19 

12 

.20 
19 

.24 
24 

.24 

22 

.20 

19 

.22 
IS 

.19 

8 

.17 
1  3 

.23 
19 

.16 
1  4 

.21 
16 

.19 
1  4 

.25 

22 

.24 

12 

.14 

27 

.16 

1  3 

.22 
10 

.22 
12 

.05 
1  3 
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16 

.25 
12 

.15 

12 

.20 

1  3 

.28 

22 

5.61 
542 
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MONROE 

7 

34 

5  3 

9  1 

1  2 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFRLO  TOWER 

10  10 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHORLS  DRM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

1102 

05 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

5P 

B  M  WALTHER 

CRLICO  ROCK 

1132 

02 

I  ZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 

C   W   THORNLEY  JR 

CRMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH 1 TR 

3 

33 

35 

92 

49 

1  16 

8A 

8R 

c 

H 

UHN  oMULKLlT 

CLRRENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

1  70 

5P 

7R 

INACTIVE  9/30/76 

CLRRKSV I LLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY   L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NE 

14  5  7 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL I NTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL   B.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MAD  I  SON 

7 

35 

4  8 

93 

48 

I  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

9  3 

1  8 

2  1  66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1  o  3  D 

u  o 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

16  32 

0  3 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

70 

c 

H 

WINFRED  0.  POLK 

COVE 

1  D  D  D 

POLK 

4 

3  4 

26 

94 

25 

I  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

1  80 

8A 

8A 

H 

CRYSTRL  VRLLEY 

1750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WRLTER  C  .    T  IMMING 

DRHRSCUS  2  NNE 

1829 

VRN  BUREN 

1 

35 

2  4 

92 

2  3 

680 

7A 

RRY   R  HUTTO 

DRNV I LLE 

1  R  ^  il 
1  O  0  ^ 

0  4 

YELL 

I 

35 

0  3 

9  3 

24 

370 

7H 

JOSEPH  A  .   MOODY  .   JR  . 

DRNVILLE  SCS 

1835 

0  4 

YELL 

1 

35 

0  4 

9  3 

24 

370 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDRNELLE 

18  38 

0  4 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK   E.  BURKS 

DEER 

1  y  u  u 

U  I 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2  375 

7A 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

n  1 
u  / 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

4  20 

7A 

7fl 

H 

0.   TUCKER  VflSSER 

DEQUEEN  DRM 

1  Q  c:  o 

U  / 

SEV  I  ER 

4 

3  4 

06 

94 

2  3 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

<L 

33 

33 

91 

23 

143 

8fi 

8A 

H 

RADIO  STATION  KV5A 

OES  RRC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUE  Y   bn I  i  H 

D I ERKS 

20  1  5 

07 

HOWRRO 

4 

34 

07 

94 

01 

4  19 

8R 

W ILL  I  AM  C .  STAPP 

DIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSfl  DIST 

DUMRS 

2  148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

SP 

c 

H 

TRAVIS   C  KERHEY 

EL  DORADO  FRR  RP 

2300 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

9  1 

16 

1  35 

8R 

8A 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CARTER 

FAYETTEVILLE  ERA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8R 

8A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  12/31/76 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


RRKflNSnS 
MRY 


1977 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfilNRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT  ION 

OBSERVATION 
TIME  HMD 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

EvfiP  . 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES  1 

2578 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

2760 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7A 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7A 

C  H 

28  I  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

64  7 

7fi 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

46  1 

7A 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

2946 

0  I 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

2  3 

360 

7P 

7  A 

H 

2976 

04 

SEBAST 1  AN 

1 

35 

1  3 

94 

1  5 

5  1  8 

7A 

H 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7  A 

7R 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

9  3 

09 

2  I  0 

7A 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9  1 

48 

1  80 

8fi 

3  1  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9  I 

29 

362 

3  1  65 

0  1 

BOONE 

7 

36 

I  6 

93 

09 

1  374 

M  I  D 

M  I  D 

3235 

04 

POPE 

I 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

3242 

06 

PH 1 LL I  PS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

3428 

07 

HErlPSTEAD 

3 

3  3 

4  3 

93 

33 

375 

7  A 

7R 

70 

GH 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

9  3 

40 

700 

70 

3442 

07 

SEVIER 

4 

3  3 

56 

94 

22 

3  3  7 

70 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

680 

7R 

7A 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

9  3 

4  4 

14  5  3 

6P 

7  fl 

3556 

08 

UNION 

3 

3  3 

02 

92 

05 

60 

3600 

0  I 

NEWTON 

7 

36 

0  I 

9  3 

1  ] 

857 

7  A 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7  A 

3734 

03 

CRA I GHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7A 

H 

3761 

03 

POINSETT 

S 

35 

36 

90 

31 

215 

55 

SS 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

Q 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7  A 

7  A 

7  p 

Q 

3862 

06 

LONOKE 

34 

36 

92 

00 

2  30 

7  P 

7  P 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

4  9 

90 

26 

2  30 

7  A 

401  0 

05 

PULASK I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8  A 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

9  3 

5  1 

796 

7  A 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

5  5 

8  I  0 

SS 

7  A 

4  134 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7  A 

4248 

05 

PULASK  I 

1 

34 

4  4 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

M  1  D 

H  J 

4528 

05 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

80 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

14 

315 

6P 

70 

C  H 

4850 

08 

COLUMBIA 

4 

3  3 

I  6 

93 

I  4 

294 

r 
L 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

92 

4  g 

3  1  1 

5P 

^  p 
0  r 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

650 

0  D 

7  A 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

4  4 

90 

4  6 

2  3  4 

^  P 

□  r 

p 

GH 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

114  0 

o  o 

7fl 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

r 
L 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

R  n  n 
D  u  u 

1  Cl 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

D  r 

/  H 

^  H 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8A 

C  H 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

2  7 

o  o 

O  H 

O  H 

_ 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

4  8 

9  Q  n 

or 

70 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

9  3 

36 

F,  Q  7 

7fl 

1  Q 
/  H 

_  H 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

2  3 

o  u  u 

P.  P 
or 

5  P 

5038 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

92 

£l  J 

ft  n  n 

oUU 

8  fi 

8  A 

8  A 

I 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

0  7 

1  1  u 

1  D 
/  H 

7  A 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

94 

0  1 

o  u  u 

7  A 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

70 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7fi 

7R 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

I  4 

93 

50 

850 

7A 

5185 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fl 

H 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8fi 

8fi 

C 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

C 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

70 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

70 

H 

STATION 


OBSERVER 


FORT  SMI TH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GILLHAM  DOM 

GLENWOOD  4  ENE 

GRAVELLY    I  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

CREEPS  FERRY  DAM 

GORDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON  FAA  AP 
HECTOR  " 
"HELENA 
HOPE   3  NE 
HOPPER   1  E 
HORAT  10 

HOT   SPRINGS    I  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  LOCK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

JUDD  HILL 

KE I SER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LRNOLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 
MAOiSON 
MRGNOL I  A 
MAGNOLIA  2 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARSHALL 

MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
MENA 

MILLWOOD  DAM 
MONTICELLO  3  SW 
MOROBAY  LOCK  8 
MORRILTON  4  SW 
MOUNT    IDA  3  5E 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
MURFREESBORO  2  NNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE   EXP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

NORFORK  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

ODELL  ,3  N 

ODEN   1  NNE 

OKAY 

OWENSV I LLE 
OZRRK 


JAMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS   IDA  R  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS  JIMMY  GRRNT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  S.  JUSTICE 
HUGH  L-  LEYSRTH 

INACTIVE  12/31/75 
MRS  DOROTHY   M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
TOWN  OF  HRMBURG 

INACTIVE  3/31/77 
U  S  FED  AVIAT ION  AGENCY 
MRS.   ETTA  G.  LRUNIUS 
CRRL   M  ROBINS 
RRK   UNIV   SW  BR  EXP  STR 
L INDR  HOLL  IF  lELD 
EL IZRBETH  W.  FRIDRY 

U  S  NRTL   PARK  SERVICE 
MRS  MAY   PEARL  MRRKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RRDELLR  VAUGHN 
MRS.   LVRR  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
JUDD   V  CHRPIN 
UNIVERSITY   OF  RRKRNSflS 
J.   D.  COBB 
CHRRLES  PRUL 

LITTLE   ROCK  WRTERWORKS 
MRS  MRBEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  R.  REEDER 
US  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS   VIOLA  HOLLOWELL 
DR  WILL lAM  C  LOE 

CLOSED  4/18/77 
RADIO  STATION  KBOK 
CLARENCE   P.  MRTHIS 

UNIV   OF  RRKRNSAS 
MRS  DELAINE  HOLDER 
H  C  SULLIVAN 
MRS.   JUANITA  COOPER 
RICHARD  W.   ST  .  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U  OF  ARK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILL  I  AM  E  .  BLACK 

RADIO  STAT  ION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  F.  PARSONS 
MRS.    SOLA  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MRS   EDNA  J  WE5TFALL 
MRS.   NONA  L .  HRILEY 
WILLIRM  W.  WARD 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL   WEATHER  SERV 
MRS.    CLRRR  W.  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDERL   CEMENT  COMPANY 
MRS.   GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


STnilON  INDEX 


RRKRNSfiS 
MAY 


1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  HND 
TRBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRFIGOULD 

PfiRKS 

PfiRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTflS  1 
PORTLRND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RRTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SfllNT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM  2  NNE 
SERRCY 

SHERIORN  2  S 
SHIRLEY 

SILORtl  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIflCO 
TRYLOR 

TEXRRKRNR  FRR  flP 

TURRELL 
NRLDRON 
WRRREN  2  WSN 
WRSHI  TR 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  I  NG 
WYNNE 
YELLVILLE 

CLOSED  STATIONS 

MRGNOLIR  2 


5514 

5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


4550 


08 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVROR 

NEVRDR 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLRY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CR  I  TTENDON 

SCOTT 

BRRDLEY 

MONTGOMERY 

CRI TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MRR  1  ON 


COLUMB 1 R 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  1  3 
34  35 

34  1  0 

36  15 
33  14 

33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 
33  55 
3  3  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  1  4 

36  1  3 


33  16 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 
9  1  3  1 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 
93  06 
91  08 

90  08 
9  1  49 

91  45 

92  24 


92 
94 


92  51 

93  29 


91 
91 
91 


93  39 

93  27 

94  00 

90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


93  14 


1  900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
3  30 
120 

308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 

550 
1  140 
1  70 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
610 

220 
775 
350 
250 
760 


294 


4P 


7fl 


BP 


7R 
8R 
8fl 

55 
5P 
8R 
SS 

MID 

5P 
5P 
7R 

5P 


7R 
4P 
7R 

7R 
7R 
7R 
7A 

6P 
8A 

BP 

7R 
8H 
7R 
8R 
7fl 
7R 
7fi 
6P 

7A 
7A 
8R 
8R 
SS 
7R 
8R 
7R 
BR 
MID 

5P 
7R 
7fl 

7fl 
5P 


C  H 


7fl 


C  H 


8RCGH 
H 


VIRGIL   0.  MEL50N 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K.  HRNSRRD 
ETHEL  CRRLTON 
fl.   0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GRRRETT 
MRS.   MAMIE  FRRNCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.    TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETR  KI5SIRR 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  F ISH  RND   W ILDL IFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
RDRM  C.  MELTON 
RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRRNCE 
RICHARD  L  KRUFMRN 
MATTIE   D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  RRKANSflS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  RVIRTION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORR  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UT IL  COMM 
NOLEN  B  CRLOWELL 
BILL   J  MOODY 
RHDIO  5TRTI0N  KWYN 
CRRL  WRLKER 


CLOSED  4/18/77 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

1  3 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in   ^ F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Giound"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  art-  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi'ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent   of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground.      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table     incl  d 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  gi'ound  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  "  ^ 

NORMALS  for  all  stations  are  c  1  imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  l'5iKl-1970. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 

SEASONAL^TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keisei' 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Ci'owlev  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in   the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  ri.-cord  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\      Extreme  occurred  at  station  with   incomplete  data  which  may  have  been  exceeded, 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  pai'tly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  tlian  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  repi'esent  the  value  for  a  full  month . 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  i-ain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  refeience  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soi 1  Temperature"   table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  obsei-vation  column  in   Station   Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet-  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS     2-MISS I SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    tor  each  month  arc  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL  SUMMAHY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  tor  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  sumiriary;   $5.55  additional  tor  foreign  mailing;  40?   single  copy:   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA :       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N,    C.   28801.        Attn;  Publications. 
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PHRRGOULD 

91.0 

66 

7 

78.9 

1  .4 

102 

12 

52 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

7 

1  4 

3 

.62 

3.05 

25 

.0 

0 

9 

3 

3 

POCAHONTAS  1 

^ 

79.6 

2  .9 

99 

23* 

53 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

1 

54 

-  2 

.08 

.55 

18 

.0 

0 

SEARCY 

Q-?  ! 

80  .  1 

2  ■  3 

1 02 

1  2 

5  1 

8 

0 

23 

° 

° 

0 

4 

34 

.66 

2.46 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

79.8 

2  ■  4 

3 

39 

.34 

.0 

•       •  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

92  .7 

66 

B 

79. B 

100 

12. 

51 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

5S 

1  .97 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLARRSVILLE 

1  DO 

1  1 

50 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

.90 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

DARORNELLE 

92  .4 

67 

4 

79.9 

I  .8 

99 

1  1  . 

53 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

7 

36 

3 

.22 

4  .85 

27 

.  0 

6 

4 

1 

FORT  SMITH  WSO  RP  //R 

92.4 

67 

7 

80.1 

2.1 

97 

23. 

52 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

4 

17 

24 

2  .67 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

FORT  SMITH  WRIER  PLHNT 

90.7 

62 

S 

76.6 

96 

22. 

47 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

5 

34 

78 

2  . 30 

25 

0 

7 

3 

2 

HECTOR 
MENA 

92  .9M 

64 

OM 

76. SM 

100 

ID 

50 

6 

0 

0 

0 

0 

3 

81 

2  .02 

27 

.0 

0 

5 

3 

88.8 

66 

7 

77.8 

1  . 4 

96 

6 

54 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

1  1 

-  1 

4  1 

1.10 

1  3 

.0 

0 

6 

2 

1 

OZARK 

RUSSELLV ILLE 

92.5 
91  .6M 

58 
66. 

2 
B 

60  .4 
79  .2M 

3.0 
1  .5 

99 
99 

10. 
1  1 

54 

52 

8 
g 

0 

Q 

21 
20 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

2 
5 

36 
94 

-  1 
1 

44 

64 

.61 
2.50 

27 
26 

.0 
.  0 

0 
0 

8 

6 

2 
3 

0 
2 

SUBIACO 

93.8 

69. 

1 

81  .5 

3.7 

104 

10 

56 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

6 

59 

2 

28 

3.39 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

HALORON 

94  .  1 

55. 

9 

80.0 

2.6 

101 

9 

49 

8 

0 

0 

0 

0 

3 

27 

45 

1  .78 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

79.2 

2.9 

4 

44 

21 

.0 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLHKELY  MOUNTAIN  DAM 

CABOT  a  SW 

CONWAY 

91  .1 

92  .4 

90  .6 

91  .7 
93.7 

57  . 
55  . 
63. 
67  . 
67. 

6 
7 
6 
3 
3 

79.4 
79.1 
77.1 
79.5 
60.5 

2.4 
2.7 

2.8 

99 
102 

99 
102 
101 

5 
6 
7 
6 
24. 

52 
55 
48 
51 
52 

B 

B. 
B 

8 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

23 
23 
21 
1  9 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 

3 
7 

8. 

42 
60 
41 
1  1 
77 

-  1 
1 

S 

05 
01 

08 

.98 
1  .80 

3  .27 

4  .80 

26 
27 

27 
27 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
6 
6 
7 

3 
3 
2 
3 

0 
2 
1 

2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLfl 

L 1 TTLE  ROCK  FRA  RP 
MALVERN 

nORRILTON  4  SW 

91  .7 
92.3 
90.7 
92.7 
92.  B 

68. 
67. 
69. 
65. 
67. 

5 
0 
3 
3 
8 

80.  1 
79.7 
80.0 
79.0 
80.3 

1  .4 

1  .9 
2.1 

100 
102 
101 
103 
100 

7 
6 
6 
6 
10 

50 
49 
56 
48 
51 

8 
8 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
21 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3  . 
4 

4  . 
3. 
4  . 

32 
04 
30 

n 

86 

1 

71 
80 

1  6 

1  .87 
1.10 
1  .09 
3. IS 

17 
26 
17 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
4 

2 
2 

3 
3 

1 

1 

1 
1 

NIMROD  ORM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 
SHERIDRN  2  S 

90.9 
90.6 
91.9 

65  . 
70  . 
65. 

1 

I 

3 

76.0 
80.4 
78.6 

100 
99 

102 

12 
10. 

6 

50 
61 
46 

8 
7 
8 

0 
0 
0 

17 
20 
21 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2. 
2  . 
1  . 

63 
36 
9  1 

-  1 

1  7 

.90 
.60 
.63 

17 
16 
17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
6 
5 

3 
2 
2 

0 

0 
0 

DIVISION 

79  .4 

2.0 

4  , 

15 

30 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «R.flNs«s 

  JUNE  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLFEI 

NO. 

OF 

DAYS 

smi  ION 

UJ  i 

MAX  . 

MIN. 

UJ  t 

1 

1 

1 

UJ  C 

UJ  i: 

UJ 

I^ 

uj  5 

E 

E 

a  E 

a  E 

a 

IS 

In 

ui 

°  £ 

g 

£  z 

° 

n 

r  5 

o  § 

2  O 

5 

If 

UJ 

o 

g 

;  s 

5  H 

° 

° 

o  o 

° 

o 

o 

- 

EAST  CENIRHL  05 

ARKflNSflS  POST 

93.9 

69.2 

81 

6 

102 

6 

55 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

3.27 

1  .68 

17 

.0 

4 

3 

1 

BRINKLEY 

DES  ARC 

91  -8 

67  .6 

79 

7 

1  . 3 

1  00 

12* 

52 

0 

20 

0 

Q 

0 

6.29 

2-88 

4.00 

27 

.  0 

0 

FORREST  CITY 

91  .4M 

66  .8M 

79 

IM 

52 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

3.43 

1  .80 

27 

.0 

0 

8 

I 

I 

HELENA 

90.6 

67.2 

78 

9 

.4 

102 

7 

53 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

7  .58 

4  .35 

2.48 

17 

.0 

9 

5 

2 

KEO 

90  •  9 

68  . 7 

79 

1 00 

54 

Q 

22 

0 

0 

0 

6  04 

2  35 

16 

0 

MflRlflNNR  2  S 

92.9 

68.2 

80 

6 

2  .5 

101 

6 

52 

8 

0 

23 

0 

Q 

0 

7.32 

4  .29 

3.06 

1  4 

.0 

0 

9 

5 

2 

SflINT  CHBRLES 

92.0 

68.3 

80 

2 

1  .8 

102 

13« 

54 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

5.61 

2.42 

1  .90 

17 

.0 

0 

6 

5 

2 

STUTIGBRT 

93.3 

70.3 

81 

8 

2.7 

100 

12* 

56 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

2.72 

-   1  .06 

1.11 

27 

.0 

4 

3 

I 

STUTTOPRT  9  ESE 

91  .8 

70.8 

81 

3 

3.1 

101 

7 

58 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

2.31 

-  .88 

.92 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

TURRELL 

90.  3M 

68  .OM 

79 

2M 

100 

13. 

54 

8 

0 

0 

0 

0 

4  .52 

.0 

0 

WEST  MEMPHIS 

92.3 

70.4 

81 

4 

100 

13* 

54 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

2.72 

.88 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

WYNNE 

91  .8 

68  .2 

80 

0 

99 

13- 

52 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

2.68 

2.22 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

0  I  V  I  5  I  ON 

80 

3 

2.1 

4  .54 

1  .21 

.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

91  .9M 

67  .  5M 

79 

7M 

2  .  1 

1 00 

5 

53 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

2.89 

.54 

1  44 

1  7 

.  0 

0 

g 

2 

1 

HOPE  3  NE 

91  .6 

66.  B 

79 

2 

1  .3 

99 

7 

51 

8 

0 

2  3 

0 

0 

0 

4  .38 

.55 

1  .65 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOUNT   lOH  3  SE 

90.9 

63.2 

77 

1 

1  .0 

100 

10 

46 

9. 

0 

20 

0 

0 

0 

5.85 

1  .81 

4.12 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

nURFREESBORO  2  NNW 

90.1 

64.2 

77 

2 

99 

13. 

50 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

7.47 

3.08 

13 

.0 

8 

5 

3 

NHSHVILLE  EXP  5IRTI0N  // 

89.9 

67.6 

78 

8 

I  .6 

99 

7 

53 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

7  .80 

3.43 

2.53 

16 

.0 

0 

8 

5 

4 

OWflT 

93.0 

71  .0 

82 

0 

2.9 

102 

6 

53 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

3.91 

.24 

2.10 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

STAMPS 

93.1 

67.2 

80 

2 

103 

7 

48 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .25 

.73 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

TEXflRKflNFl  Ffifi  BP 

91  .2 

71  .0 

81 

1 

101 

6 

54 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

2.53 

1.43 

IS 

.0 

0 

5 

2 

1 

0  I  VIS  1  ON 

79 

4 

1  .7 

4  .51 

.66 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIfl  2  N 

91.7 

66 . 8 

79 

3 

1  . 2 

!  00 

5  1 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

4  .50 

.62 

1.45 

1  7 

.  0 

0 

7 

4 

1 

CAMOEN  1 

91  .7 

68.4 

80 

1 

1  .  1 

101 

7 

52 

8 

0 

2 1 

0 

0 

0 

2.65 

-  .62 

1  .20 

13 

.0 

0 

S 

2 

1 

EL  OORROO  FBA  BP 

95.5 

71  .  1 

83 

3 

4.3 

102 

6 

53 

B 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .92 

-1.01 

.80 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

MADNOL IB 

91  .5 

67.6 

79 

6 

1  .  1 

98 

12. 

50 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

4  .91 

1  .61 

1  .76 

17 

.0 

g 

6 

4 

1 

MOROBRY  LOCK  6 

93.0 

66  .4 

79 

7 

100 

7 

47 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

2.91 

.  1  4 

.82 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

PRESCOTT 

92.2 

69.2 

80 

7 

1  .6 

101 

6 

54 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

2.92 

-  .86 

.88 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

SPBRRMBN 

93  .SM 

66. 4M 

80 

OM 

101 

7 

50 

8 

0 

22 

0 

0 

Q 

9  .03 

2  .60 

1  4 

.0 

0 

7 

6 

3 

WARREN  2  WSW 

91  .8 

66  .8 

79 

3 

.3 

100 

7 

51 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

3  .00 

.01 

1  .09 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

0  I  VIS  I  ON 

8U 

3 

1  .5 

3.98 

.68 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

93  .8 

64  .9 

79 

4 

1  .1 

100 

7 

48 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

4.16 

.42 

1  .43 

1  3 

.0 

0 

6 

4 

2 

OERMOTT  3  NE 

94.0 

69  .  1 

8  1 

1 03 

7 

4  9 

g 

0 

23 

0 

0 

0 

2  -52 

.60 

1  .  35 

]  7 

.  0 

0 

5 

1 

1 

DUMBS 

92  .8 

70.  1 

81 

5 

1  .9 

100 

6 

54 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

2  .88 

-  .25 

.88 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

EUOORB 

93.7 

70.3 

82 

0 

100 

7 

53 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .97 

.68 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

MONTICELLO  3  SW 

91  .5 

67  .  1 

79 

3 

.9 

100 

7 

49 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

3.33 

.05 

1  .20 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

PINE  BLUFF 

92  .4 

69  .  1 

80 

8 

1  .  1 

102 

7 

56 

9. 

0 

23 

0 

0 

0 

3.95 

1  .  10 

1  .45 

IS 

.0 

0 

4 

3 

2 

PORTLAND 

92  .  1 

69.6 

80 

9 

100 

7 

54 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

5.05 

1  .76 

1  3 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROHHER  2  NNE 

93.5 

69.1 

81 

3 

103 

7 

S3 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .97 

1  .05 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

93  .OM 

68.  IM 

80 

6M 

100 

12. 

50 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

2  .97 

1.23 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

80 

8 

1  .9 

3.20 

.08 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPITRTION 


STRT I  ON 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


4     5     6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTH  ttST 


0£EB 

EUBEKft  SPBIHGS 

FflYETTEVILtE  Ffti 
FflYETTEVILLE  EW 
GUflvETTE 
GHEEN  F9BEST 

HRRRISON    FRA  AP 


NT5VIL 


LEAD  HILL 
□DELL  3  N 
SILOAM  SPRINGS 


NBRTH  CENTRAL  OS 

CALICO  ROCK 
CL INTON 
0«nnscus  2  NNE 
EVENING  SHOOE    I  NNE 
GILBERT 

GBEERS  FERRY  DflM 
MArmOTH  SPRING 
MORSHflLL 
MELBOURNE  S  UNU 
naUNTRIN   HOft    1  MNM 

twuNTftrn  Horc  c  of  eng 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEH  2  riNE 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 

OL  ICIA 
BATESVILLE  L 
BATESVILLE  L 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCi^ 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TOUN 
JONESBORO 
JUOO  HILL 

HEISER 
LAKE  CITY 
NEUPORT 
PAHAGDULO 
POCAHONTAS  1 

SAINT  FHANCI' 


WEST  CENTRAL 

ReaoTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
CLRHK5VILLE 


COVE 


OARDANELLE 


GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

k:na 

mulberry  5  nne 
natural  dam 

OZARK 
OZONE 
PARKS 
HATCL IFF 

RUSSELLVILLE 

SU6IAC0 

WALORON 


CENTRAL 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKEIY  MDUNTA 
BONNERDfiLE 


CABOT 


SW 


CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS    1  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  MAUPELLE 
LCOLR 

LITTLE  aaCK  FAA  AP  km 

nnLVEQN 

nORRILTON  -q  SW 
NimOO  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFS  AP 
OWENSVILLE 

SHCaiOAN  2  S 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NW 
SRINKLEY 


3,32 
3.63 
6.29 
1 .68 
3.03 

2.03 
A. a 

2.21 
2.0' 
3.20 

3.84 
2.S4 
2.2& 
2.90 

3.  SO; 


3.60 
.81 
2.37 
5.17 
2.  78 


i.gj 


3.81 
3.11 
3.08 

3.21 
2.36 
6.03 

3.79 

5.04 
6.  SO 
3.27 


47    1 . 05 

.48  1.04 
OS  1.60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 


10      .25  .2 


40  1 . 40  2 .  oe 
51    .ss  4.es 

6&  2.87 


50  1 . 40 

SO  1.10 
33     .17  a.02 


50  2.50  2.00 
15  3.3fi  2.03 
34  1.78 


DniLY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


DES  ARC 
FQRBEST  CITY 
HELENfi 
t(EO 

MftDISDN 

mniRMriA  2  s 
SftINT  CHAfiLES 
STUTTGRBT 
STUTTGART  S  ESE 
TURRELL 

UEST  ^CMPHIS 


ASHOOWN  2  S 
ATHENS 
DE  QUEEN 
DIERRS 

GLENUOOO  A  ENE 
MBPE  3  NE 
H8PPER    )  E 
HORATIO 
LANGLEV 

MOUNT  IDA  3  SE 
WRFRceSBORQ  3  NNU 
NASHVILLE  EXP  STATION  , 
NATHAM  ^  UNU 
NtUHOPE  3  E 


PINE  RIOGE 
STAP*>S 
TEXAHHANA  F 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA  S  N 
BLUFF  CITY  3  Ski 
BOUGH TON 
CAMDEN  1 

EL  OORAOO  FAA  A' 
GUROON 
MRGNQL I A 
MOROBAY  LOCK  a 


UARRCN  2  USU 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUOORA 
HAMBURG 

MGNTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHbCB  3  NNE 


STAR  GIT 


A  ENE 


DAY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


0  1112 


13  14  15 


16  17  1 


.76    I  . 

.20  J  . 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

0 
a; 

(X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

. 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 

84 

87 

92 

94 

93 

80 

78 

85 

95 

94 

94 

95 

87 

89 

85 

80 

97 

88 

80 
69 

84 

82 

96 
67 

86 

86 
67 

MIN 

54 

57 

63 

64 

67 

67 

53 

48 

53 

68 

63 

65 

65 

65 

65 

55 

55 

69 

65 

65 

64 

67 

68 

70 

58 

65 

67 

53.9 

OEER 

MR  X 

60 

82 

81 

84 

89 

89 

85 

72 

80 

87 

88 

87 

89 

8  1 

82 

70 

84 

78 

85 

79 

78 

81 
66 

81 

82 

MIN 

58 

60 

65 

67 

69 

7  1 

53 

54 

58 

58 

65 

69 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

67 

60 

61 

69 

69 

69 

64 

64 

55 

62 

55 

63.9 

EUREKA  SPRINGS  3  WNN 

MRX 

89 

89 

95 

98 

97 

90 

81 

90 

100 

101 

99 

101 

92 

9 1 

90 

86 

92 

89 

82 

83 

87 

84 

9  1 

97 

89 

9  1 

MIN 

56 

6 1 

5  1 

64 

58 

72 

54 

52 

67 

68 

67 

69 

63 

65 

53 

63 

64 

67 

63 

62 

69 

65 

70 

59 

67 

66 

62 

57 

65 

71 

64  .6 

FOrETTEVILLE   Fflfl  RP 

MRX 

86 

89 

92 

95 

97 

90 

79 

86 

96 

94 

96 

95 

87 

89 

95 

8 1 

86 

93 

85 

87 

90 

85 

85 

88 
66 

96 
69 

98 
57 

88 
74 

88.9 

MIN 

53 

57 

58 

6  1 

65 

64 

52 

46 

6  1 

67 

62 

65 

66 

68 

53 

66 

69 

59 

65 

55 

69 

72 

72 

69 

69 

66 

54  . 4 

FATE TTE V  I LLE  EXP  5TR 

MRX 

83 

86 

88 

92 

96 

94 

87 

77 

85 

95 

97 

96 

94 

87 

97 

85 

80 

97 

90 

85 

95 

89 

84 

94 

82 

86 
74 

95 

87 

87.9 

MIN 

55 

6 1 

62 

64 

67 

7  1 

54 

50 

54 

70 

68 

66 

66 

69 

65 

66 

69 

56 

66 

67 

55 

70 

75 

73 

69 

58 

66 

67 

55 

65.3 

GRAVE  T  TE 

MAX 

86 

87 

93 

95 

94 

88 

79 

85 

97 

94 

94 

97 

90 

91 

95 

8 1 

89 

88 

86 

88 

90 

90 

88 

85 

95 

94 

99 

87 

88 
69 

99 

75 

98 . 7 

MIN 

53 

63 

63 

67 

67 

65 

5  1 

49 

64 

68 

68 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

72 

67 

65 

71 

58 

71 

70 

70 

69 

56 

71 

65.8 

HARRISON  FAR  RP 

MAX 

85 

86 

90 

94 

94 

86 

76 

86 

92 

95 

94 

94 

87 

87 

95 

78 

86 

85 

83 

62 

87 

9 1 

9 1 

85 

83 

94 

87 

87 

88 

90 

87.3 

MIN 

59 

65 

63 

64 

72 

63 

55 

51 

67 

66 

68 

67 

66 

56 

65 

66 

68 

69 

66 

64 

68 

69 

75 

67 

68 

69 

66 

66 

67 

69 

65.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

87 

86 

92 

94 

95 

92 

80 

86 

96 

96 

95 

96 

86 

87 

85 

82 

88 

92 

85 

85 

63 

98 

88 

99 

89 

99  .7 

MIN 

50 

56 

60 

61 

64 

70 

49 

46 

56 

62 

57 

64 

64 

65 

62 

65 

65 

68 

66 

62 

65 

69 

68 

65 

65 

64 

62 

64 

64 

71 

62.3 

LERO  HILL 

MRX 

89 

93 

93 

98 

99 

96 

87 

90 

97 

99 

100 

99 

97 

92 

89 

85 

91 

90 

95 

85 

95 

93 

94 

92 

99 

96 

90 

89 

90 

92 

92  .  1 

MIN 

54 

64 

62 

65 

68 

72 

64 

50 

59 

65 

64 

65 

68 

66 

67 

66 

70 

67 

67 

66 

69 

68 

70 

69 

69 

67 

66 

67 

73 

65  .9 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

83 

86 

88 

93 

95 

94 

87 

79 

86 

97 

94 

95 

97 

90 

92 

98 

82 

9 1 

92 

86 

90 

92 

93 

90 

82 

66 

94 

89 

89 

90 

99.3 

MIN 

56 

57 

57 

65 

66 

65 

55 

55 

50 

67 

68 

67 

66 

65 

66 

66 

66 

63 

72 

65 

65 

70 

67 

72 

70 

66 

67 

70 

68 

63 

64  . 5 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

89 

90 

91 

94 

97 

99 

95 

83 

90 

92 

102 

1  00 

1 02 

97 

9 1 

86 

85 

88 

9 1 

85 

84 

96 

98 

98 

96 

91 

91 

92 

92 

92 

92  .6 

MIN 

59 

59 

60 

59 

58 

63 

60 

48 

53 

53 

57 

59 

60 

59 

62 

62 

62 

67 

68 

54 

56 

64 

69 

66 

64 

69 

55 

66 

67 

64 

62  .0 

EVENING  SHADE   I  NNE 

MAX 

87 

89 

91 

96 

99 

95 

81 

88 

89 

1  00 

99 

101 

88 

90 

85 

84 

87 

93 

84 

85 

90 

99 

99 

98 

96 

95 

89 

93 

92 

96 

91.5 

MIN 

56 

59 

58 

59 

63 

65 

54 

47 

59 

60 

63 

65 

68 

64 

55 

66 

68 

69 

65 

64 

65 

69 

70 

64 

64 

66 

69 

57 

56 

70 

63.6 

GILBERT 

MAX 

88 

88 

9  1 

94 

97 

93 

8  1 

78 

96 

99 

98 

98 

89 

90 

85 

85 

89 

93 

96 

88 

93 

95 

96 

94 

88 

96 

90 

92 

92 

94 

90  .9 

MIN 

SO 

61 

60 

60 

66 

61 

50 

45 

55 

60 

57 

60 

68 

65 

63 

66 

70 

66 

55 

69 

68 

69 

67 

65 

70 

66 

67 

70 

55 

69 

63  . 1 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

91 

89 

91 

93 

97 

1  00 

97 

82 

88 

93 

iOI 

99 

101 

95 

89 

80 

90 

94 

95 

88 

90 

96 

98 

98 

99 

92 

85 

86 

91 

91 

91  .9 

MIN 

64 

61 

63 

66 

67 

67 

59 

51 

56 

64 

66 

69 

72 

67 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

65 

66 

59 

66  -2 

MAnnOTH  SPRING 

MAX 

87 

87 

88 

93 

97 

92 

88 

89 

84 

86 

97 

96 

85 

88 

86 

86 

94 

9 1 

82 

83 

90 

95 

94 

93 

99 

95 

99 

90 

86 

93 

89.  1 

MIN 

52 

63 

59 

S9 

63 

64 

49 

45 

56 

57 

60 

62 

59 

60 

69 

66 

68 

69 

66 

70 

66 

70 

69 

69 

67 

68 

65 

60 

66 

68 

63 .  1 

MARSHALL 

MRX 

87 

86 

9U 

95 

90 

90 

92 

94 

90 

97 

97 

96 

94 

86 

92 

9 1 

90 

89 

93 

92 

93 

94 

93 

95 

94 

90 

95 

90 

92  .0 

MIN 

65 

62 

64 

68 

70 

68 

68 

69 

66 

68 

70 

68 

70 

71 

71 

69 

68 

72 

75 

73 

68 

69 

69 

68 

68 . 8 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

MAX 

89 

9 1 

90 

94 

98 

9 1 

80 

86 

90 

96 

98 

98 

91 

89 

86 

80 

88 

88 

80 

8 1 

92 

93 

94 

94 

89 

82 

99 

89 

89 

92 

89  .6 

MIN 

61 

62 

62 

66 

71 

73 

55 

48 

60 

61 

68 

70 

67 

67 

55 

64 

64 

67 

65 

67 

67 

68 

71 

57 

58 

64 

68 

5c 

54 

56 

65  .2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

87 

88 

89 

91 

96 

97 

93 

81 

88 

90 

99 

98 

98 

88 

88 

87 

81 

87 

90 

82 

83 

93 

94 

94 

90 

82 

87 

97 

91 

90 

89  .9 

MIN 

61 

64 

62 

62 

66 

65 

55 

47 

57 

66 

61 

66 

68 

65 

64 

64 

58 

68 

67 

66 

65 

67 

68 

67 

69 

67 

67 

69 

67 

67 

64  .4 

MOUNTAIN  VIEW 

MRX 

90 

89 

88 

92 

94 

98 

94 

81 

88 

91 

99 

98 

99 

89 

89 

81 

82 

65 

92 

84 

85 

93 

95 

95 

97 

99 

95 

86 

90 

90 

90.3 

MIN 

58 

58 

62 

63 

66 

68 

55 

50 

52 

63 

53 

65 

67 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

59 

69 

71 

73 

72 

70 

69 

59 

67 

65 

67 

55.3 

TELLV  ILLE 

MRX 

88 

89 

9 1 

94 

96 

97 

8 1 

88 

94 

99 

99 

99 

9 1 

90 

88 

85 

92 

92 

88 

84 

93 

96 

95 

90 

88 

85 

89 

90 

91 

94 

91  .2 

>             «  a 

MIN 

51 

62 

59 

60 

65 

60 

50 

45 

56 

59 

58 

62 

57 

63 

63 

64 

70 

67 

64 

56 

56 

68 

67 

65 

68 

56 

67 

68 

64 

58 

62  .6 

NORTHERST  03 

AL IC  lA 

MAX 

90 

9  1 

92 

97 

1  00 

95 

82 

90 

67 

97 

97 

1 0 1 

95 

89 

85 

84 

84 

93 

84 

96 

94 

99 

99 

i  00 

93 

87 

87 

92 

92 

93 

91  .9 

MIN 

59 

67 

65 

65 

68 

69 

57 

52 

63 

62 

65 

69 

69 

70 

69 

70 

68 

71 

59 

70 

69 

73 

73 

70 

7  1 

5c 

59 

7 ; 

72 

7  3 

67.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

88 

89 

94 

96 

99 

98 

9 1 

89 

9 1 

1  0  1 

1 00 

1 00 

99 

92 

88 

84 

86 

96 

81 

86 

98 

99 

99 

100 

97 

9! 

86 

9; 

92 

95 

93  .0 

MIN 

57 

63 

62 

63 

66 

69 

55 

51 

60 

62 

67 

69 

70 

67 

66 

68 

69 

70 

67 

69 

66 

75 

72 

69 

8ATESVILLE  L   AND  0  I 

MAX 

90 

90 

94 

96 

1  00 

96 

94 

90 

92 

103 

1 0 1 

1 00 

1 00 

9 1 

9  1 

84 

87 

95 

81 

95 

95 

98 

100 

102 

IOC 

9' 

87 

9; 

9: 

95 

93  .7 

MIN 

56 

53 

61 

62 

55 

66 

55 

50 

61 

61 

66 

67 

72 

69 

66 

70 

71 

71 

67 

59 

67 

7  1 

72 

69 

BEEOEVILLE 

MRX 

96 

98 

97 

99 

1  0 1 

97 

89 

88 

94 

1  0  i 

101 

1  04 

95 

87 

91 

80 

83 

94 

97 

85 

95 

97 

97 

99 

95 

9' 

85 

8! 

91 

92 

93  .C 

MIN 

61 

59 

70 

67 

71 

71 

59 

59 

63 

64 

71 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

67 

70 

74 

71 

74 

73 

7  1 

BLYTHEVILLE 

MRX 

89 

9 1 

9 1 

1 02 

1 00 

93 

89 

88 

1 00 

1  02 

99 

85 

93 

90 

95 

97 

96 

9C 

91 

96 

MIN 

64 

55 

65 

67 

72 

58 

58 

68 

67 

73 

72 

69 

69 

73 

72 

75 

65 

67 

CORNING 

MRX 

99 

93 

80 

87 

85 

96 

99 

99 

94 

90 

87 

86 

84 

95 

87 

94 

93 

95 

95 

95 

91 

9! 

86 

90 

85 

92 

90. E 

MIN 

61 

65 

63 

65 

66 

71 

55 

56 

65 

62 

70 

70 

71 

68 

69 

70 

70 

7  1 

71 

59 

71 

72 

7  1 

'  69 

69 

66 

JONESBORO 

MAX 

97 

95 

92 

66 

87 

97 

1  DO 

95 

93 

B 1 

8 1 

82 

81 

82 

90 

89 

85 

93 

95 

96 

9e 

9: 

89 

94 

99 

89 

89.9 

MIN 

69 

67 

70 

67 

71 

64 

65 

60 

71 

79 

73 

73 

72 

75 

70 

71 

70 

71 

74 

69 

72 

74 

69 

76 

70 

71 

70.7 

JUDD  HILL 

MAX 

97 

1  00 

1  00 

1 02 

93 

88 

91 

93 

89 

95 

9  1 

93 

89 

85 

85 

90 

90 

92 

93.5 

MIN 

61 

.67 

68 

71 

55 

72 

70 

64 

66 

68 

66 

72 

70 

68 

66 

63 

73  69 

67.2 

KEISER 

MAX 

6? 

95 

1  00 

96 

80 

88 

86 

97 

99 

1  0 1 

89 

65 

83 

83 

86 

90 

90 

99 

94 

96 

97 

9- 

93 

90 

94 

90 

91 

90.8 

MIN 

65 

65 

66 

68 

70 

57 

52 

58 

65 

68 

70 

71 

69 

67 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

73 

71 

69 

69 

68 

69 

67 

69 

67.1 

NEWPORT 

MAX 

96 

9  I 

86 

90 

1 00 

98 

1 02 

90 

88 

8  1 

92 

93 

92 

97 

85 

92 

95 

95 

r. 

91 

94 

84  88 

89 

90.7 

MIN 

63 

67 

67 

66 

69 

69 

59 

55 

66 

65 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

73 

74 

72 

70 

68 

59  68 

68.5 

PARAGOULO 

MAX 

88 

91 

92 

98 

101 

95 

90 

87 

88 

99 

100 

102 

95 

90 

84 

94 

82 

92 

85 

83 

92 

95 

94 

95 

94 

87 

83 

87  B8 

90 

91  .0 

MIN 

64 

55 

64 

64 

64 

62 

57 

52 

60 

63 

68 

73 

67 

57 

64 

69 

67 

71 

69 

71 

69 

77 

70 

70 

70 

69  68 

72 

58 

56 

56  .7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

87 

87 

90 

94 

99 

98 

90 

88 

87 

98 

99 

98 

96 

89 

87 

85 

85 

95 

96 

83 

93 

97 

99 

97 

93 

90  98 

9 

87 

95 

91.7 

MIN 

64 

64 

64 

63 

66 

73 

56 

53 

62 

63 

56 

72 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

59 

73 

71 

68 

73 

69 

71 

72 

6- 

72 

67.5 

SEARCY 

MAX 

92 

90 

92 

96 

100 

99 

92 

89 

94 

101 

101 

102 

99 

92 

82 

82 

85 

93 

90 

99 

95 

96 

99 

98 

94 

81 

85 

90  9 

93 

92.7 

MIN 

57 

61 

67 

67 

68 

70 

54 

51 

60 

66 

68 

70 

73 

70 

69 

70 

69 

67 

68 

71 

68 

73 

72 

73 

73 

66 

67 

72     67  73 

67.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

STRT  ION 

a: 

(r 

1 

2 

4 

g 

g 

g 

1  0 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

25 

21 

28 

29 

30 

31 

cr 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE    MOUNTAIN  DAM 

9 1 

9 1 

94 

95 

95 

98 

98 

83 

9 1 

99 

1 00 

I  00 

98 

89 

91 

85 

79 

88 

91 

91 

92 

95 

99 

99 

99 

90 

84 

89 

94 

90 

92  .7 

M  1  N 

53 

60 

67 

64 

56 

72 

63 

51 

58 

67 

66 

58 

69 

62 

58 

68 

58 

70 

69 

69 

69 

73 

71 

72 

68 

66 

66 

70 

70 

71 

66  -8 

CLfiRt^SV  1  LLE 

9 1 

88 

9 1 

94 

95 

96 

97 

83 

88 

97 

1  00 

97 

95 

89 

90 

84 

81 

86 

92 

89 

90 

93 

96 

96 

94 

85 

84 

90 

92 

90 

91  .2 

niN 

55 

58 

54 

69 

66 

53 

54 

50 

54 

60 

60 

63 

56 

66 

58 

68 

59 

70 

63 

68 

69 

58 

59 

67 

69 

66 

63 

68 

67 

68 

64  .6 

DfiROANELLE 

90 

94 

95 

99 

98 

95 

93 

95 

96 

99 

99 

98 

98 

92 

85 

80 

85 

93 

90 

90 

93 

96 

95 

95 

85 

85 

87 

90 

38 

91 

92  .4 

HIN 

64 

60 

69 

72 

57 

67 

55 

53 

60 

65 

64 

68 

72 

57 

70 

70 

70 

7  1 

70 

71 

71 

72 

72 

65 

70 

67 

68 

7  1 

63 

72 

67.4 

FORT  SMITH  W50  OP 

89 

9 1 

93 

94 

95 

94 

82 

88 

97 

97 

97 

95 

92 

92 

85 

85 

95 

95 

93 

95 

95 

97 

97 

94 

88 

87 

90 

92 

93 

93 

92  .4 

MIN 

56 

63 

68 

70 

57 

67 

51 

52 

61 

66 

63 

66 

70 

68 

58 

70 

70 

7  1 

70 

70 

71 

72 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

74 

67.7 

FORT   5T1ITH   WATER  PLANT 

88 

9 1 

93 

95 

95 

95 

90 

87 

96 

96 

95 

96 

87 

87 

84 

83 

87 

91 

9  1 

90 

93 

96 

95 

93 

85 

83 

88 

68 

89 

91 

90  .7 

HIN 

51 

55 

60 

63 

64 

51 

52 

47 

55 

60 

59 

62 

51 

65 

65 

67 

69 

68 

56 

58 

66 

56 

67 

66 

68 

67 

62 

64 

65 

67 

62-5 

HECTOR 

89 

9 1 

94 

97 

97 

95 

90 

87 

97 

1  00 

97 

97 

89 

87 

97 

97 

98 

99 

85 

33 

86 

92 

9  1 

94 

92  .9 

MIN 

58 

59 

51 

66 

65 

53 

55 

SO 

58 

64 

62 

64 

65 

72 

68 

67 

69 

57 

69 

61 

67 

69 

65 

69 

64  .0 

MENA 

MAX 

92 

93 

95 

93 

96 

98 

88 

85 

97 

94 

97 

93 

83 

83 

80 

76 

83 

88 

87 

89 

87 

90 

9  1 

39 

8  1 

82 

85 

88 

91 

89 

88  .8 

MIN 

65 

60 

66 

68 

64 

64 

61 

54 

63 

67 

66 

67 

66 

55 

56 

66 

69 

70 

71 

59 

70 

71 

72 

59 

70 

65 

67 

69 

70 

72 

65.7 

0  Z  ARK 

MAX 

89 

91 

94 

98 

99 

98 

9  1 

90 

97 

99 

98 

96 

89 

90 

85 

82 

89 

94 

91 

90 

95 

98 

97 

96 

88 

85 

89 

39 

94 

95 

92  .5 

MIN 

61 

62 

73 

74 

69 

68 

59 

54 

62 

68 

65 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

7  1 

70 

70 

71 

70 

74 

71 

71 

67 

71 

68 

71 

70 

68  .2 

RUSSELLV ILLE 

MAX 

90 

88 

92 

95 

97 

96 

97 

82 

90 

98 

99 

98 

97 

91 

84 

31 

86 

94 

90 

91 

94 

96 

97 

96 

87 

84 

87 

90 

88 

91.6 

MIN 

60 

61 

61 

71 

69 

70 

58 

52 

55 

63 

65 

67 

69 

67 

60 

70 

70 

70 

72 

69 

72 

74 

73 

73 

72 

70 

65 

67 

68 

70 

66.8 

SUB  I ACO 

MAX 

90 

93 

95 

99 

1  00 

1  00 

84 

93 

99 

104 

101 

100 

89 

92 

88 

81 

90 

94 

92 

94 

96 

99 

98 

100 

83 

86 

90 

94 

91 

95 

93.8 

MIN 

60 

55 

68 

7! 

69 

74 

61 

56 

63 

68 

66 

71 

69 

68 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

73 

77 

75 

73 

69 

68 

69 

73 

69 

74 

59.  1 

HALORON 

MAX 

91 

95 

96 

95 

98 

99 

95 

90 

101 

100 

99 

99 

91 

92 

89 

82 

92 

97 

93 

96 

95 

96 

99 

97 

90 

86 

90 

93 

92 

94 

94.1 

■           ■  ■ 

M  I  N 

57 

59 

65 

66 

62 

52 

55 

49 

58 

53 

62 

63 

69 

54 

66 

67 

70 

7  1 

59 

67 

59 

74 

74 

73 

67 

68 

69 

73 

72 

73 

55  .9 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

92 

94 

90 

94 

99 

97 

96 

88 

96 

98 

98 

98 

97 

81 

82 

77 

79 

92 

92 

91 

91 

91 

95 

95 

95 

80 

84 

90 

90 

92 

91  .1 

MIN 

66 

62 

66 

67 

68 

71 

63 

52 

63 

57 

58 

68 

68 

58 

67 

67 

67 

7  1 

63 

68 

69 

72 

72 

71 

71 

63 

68 

72 

68 

72 

67.6 

BENTON 

MAX 

92 

96 

96 

1 00 

98 

102 

94 

96 

94 

97 

97 

1  00 

96 

79 

88 

80 

84 

92 

90 

92 

91 

93 

94 

94 

92 

34 

37 

89 

92 

92 

92  .4 

MIN 

55 

62 

65 

65 

66 

64 

62 

55 

51 

50 

63 

77 

57 

67 

68 

67 

64 

7  1 

67 

57 

68 

59 

70 

56 

68 

57 

66 

69 

58 

68 

65.7 

BLAKELT   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

92 

90 

94 

96 

95 

98 

99 

83 

88 

96 

97 

97 

95 

86 

83 

81 

79 

82 

9 1 

90 

9  1 

90 

92 

93 

93 

90 

34 

38 

9 1 

93 

90  .6 

MIN 

56 

55 

56 

63 

65 

54 

54 

48 

49 

55 

61 

60 

63 

57 

69 

68 

68 

69 

67 

67 

66 

67 

69 

66 

66 

69 

69 

55 

66 

70 

63.6 

CABOT   4  SW 

MAX 

95 

94 

94 

98 

1 00 

1  02 

88 

88 

94 

1 00 

100 

99 

94 

85 

81 

79 

83 

94 

89 

88 

92 

94 

96 

97 

9 1 

30 

85 

90 

88 

92 

91.7 

MIN 

65 

58 

69 

69 

67 

65 

51 

51 

60 

67 

65 

67 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

73 

71 

69 

70 

58 

57 

70 

68 

73 

67.3 

CONWAY 

MAX 

9 1 

94 

94 

99 

1  00 

101 

94 

90 

98 

1  00 

99 

99 

99 

90 

84 

81 

83 

94 

95 

91 

97 

99 

100 

101 

95 

82 

87 

92 

88 

94 

93  .7 

MIN 

58 

61 

58 

69 

67 

58 

50 

52 

61 

55 

57 

68 

71 

67 

70 

70 

69 

63 

70 

70 

71 

74 

72 

59 

69 

68 

67 

70 

68 

72 

67.3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

92 

92 

95 

95 

97 

97 

1  00 

84 

88 

99 

99 

99 

96 

92 

84 

80 

30 

34 

93 

89 

92 

9  1 

92 

92 

93 

90 

89 

89 

9 1 

95 

91.7 

MIN 

63 

63 

67 

68 

69 

71 

53 

50 

51 

70 

73 

75 

67 

69 

59 

67 

68 

63 

73 

71 

71 

72 

74 

74 

75 

69 

67 

71 

73 

75 

68  .5 

LEOLA 

MAX 

90 

95 

96 

97 

1 00 

1  02 

92 

89 

97 

98 

98 

98 

92 

80 

78 

82 

87 

93 

9 1 

93 

93 

93 

94 

93 

9 1 

87 

9 1 

9 1 

94 

93 

92  ■  3 

MIN 

56 

60 

68 

65 

66 

66 

63 

49 

57 

64 

65 

69 

68 

70 

68 

68 

68 

72 

68 

70 

70 

74 

73 

70 

71 

69 

58 

71 

71 

73 

67.0 

LITTLE  ROCK  FAA  AP  ■■ 

MAX 

90 

94 

96 

96 

99 

101 

82 

86 

97 

98 

97 

97 

93 

81 

78 

79 

85 

93 

91 

90 

9  1 

91 

93 

93 

91 

83 

83 

90 

88 

90 

90  . 7 

HIN 

66 

64 

72 

69 

71 

69 

60 

56 

63 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

7  1 

70 

72 

71 

72 

72 

75 

74 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

69.3 

MAL  VERN 

MAX 

94 

99 

99 

99 

98 

103 

97 

90 

99 

100 

99 

99 

94 

81 

80 

79 

34 

91 

90 

94 

93 

92 

93 

94 

92 

84 

88 

90 

93 

92 

92  . 7 

HIN 

52 

56 

66 

56 

65 

62 

62 

46 

54 

59 

61 

61 

57 

69 

69 

69 

69 

7  1 

68 

58 

59 

71 

71 

68 

72 

69 

68 

69 

71 

63 

65.3 

MORRILTON  4  SW 

MAX 

90 

94 

96 

97 

97 

97 

93 

90 

98 

100 

98 

97 

97 

90 

86 

82 

85 

93 

91 

92 

95 

95 

97 

96 

93 

84 

83 

92 

89 

92 

92 . 3 

MIN 

57 

61 

68 

70 

66 

74 

63 

51 

52 

65 

55 

71 

71 

67 

69 

68 

59 

58 

70 

70 

71 

74 

72 

74 

73 

67 

57 

71 

68 

72 

67.8 

NIMROO  DAM 

MAX 

92 

90 

94 

95 

98 

97 

99 

82 

89 

99 

99 

!  00 

98 

89 

88 

84 

80 

33 

90 

83 

89 

92 

94 

96 

95 

90 

83 

86 

39 

80 

90  .9 

MIN 

58 

61 

63 

65 

64 

66 

60 

50 

54 

63 

62 

65 

68 

64 

65 

70 

67 

66 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

70 

66 

67 

68 

55 

69 

65.1 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

MAX 

89 

92 

95 

95 

99 

98 

80 

87 

95 

99 

98 

98 

90 

82 

76 

77 

64 

94 

91 

90 

93 

94 

96 

96 

91 

83 

87 

90 

87 

93 

90  .6 

MIN 

62 

69 

71 

71 

71 

72 

61 

63 

70 

69 

74 

75 

72 

70 

59 

68 

63 

59 

71 

73 

74 

73 

76 

75 

71 

69 

67 

68 

68 

74 

70.  1 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

93 

94 

97 

98 

99 

102 

99 

87 

96 

97 

97 

99 

93 

80 

82 

83 

83 

85 

89 

91 

92 

92 

94 

93 

91 

85 

89 

91 

92 

94 

91.9 

MIN 

54 

56 

67 

57 

57 

63 

53 

46 

53 

51 

54 

52 

51 

69 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

68 

72 

70 

70 

69 

70 

63 

70 

59 

71 

65  . 3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

91 

95 

96 

1  00 

99 

1  02 

98 

87 

95 

101 

99 

99 

98 

85 

83 

85 

84 

93 

92 

93 

94 

94 

98 

96 

95 

38 

92 

93 

95 

95 

93.9 

HIN 

62 

62 

58 

7  1 

70 

70 

63 

55 

63 

67 

71 

71 

71 

68 

58 

58 

69 

7  1 

72 

7  1 

72 

75 

73 

72 

74 

59 

72 

72 

72 

74 

69.2 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

OES  ARC 

MAX 

92 

92 

94 

98 

99 

100 

94 

88 

95 

99 

99 

100 

98 

82 

81 

80 

34 

92 

91 

38 

94 

93 

95 

97 

93 

83 

87 

89 

90 

88 

91.8 

MIN 

60 

62 

67 

66 

70 

69 

61 

52 

61 

66 

69 

71 

72 

70 

69 

58 

59 

70 

70 

71 

69 

74 

71 

71 

70 

64 

65 

71 

71 

68 

67.6 

F  0RRE5T  CITY 

MAX 

92 

91 

93 

96 

99 

99 

91 

87 

92 

100 

1  00 

90 

80 

83 

84 

89 

90 

38 

92 

92 

96 

97 

95 

87 

85 

89 

9 1 

92 

91.4 

HIN 

63 

63 

65 

71 

71 

69 

58 

52 

54 

56 

66 

69 

68 

70 

59 

55 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

65 

66 

71 

69 

69 

66.8 

HELENA 

MAX 

95 

90 

93 

95 

98 

98 

1  02 

80 

85 

94 

98 

98 

I  00 

93 

74 

77 

83 

82 

9 1 

90 

90 

92 

9  1 

93 

93 

9 1 

88 

82 

89 

91 

MIN 

62 

62 

63 

68 

68 

59 

51 

53 

54 

62 

67 

68 

74 

70 

69 

68 

63 

67 

68 

69 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

68 

56 

69 

72 

67.2 

KED 

MAX 

91 

94 

94 

97 

97 

100 

93 

87 

95 

98 

97 

96 

92 

82 

79 

79 

35 

91 

90 

90 

9  1 

9 1 

93 

94 

9  t 

83 

86 

90 

89 

91 

MIN 

63 

62 

69 

69 

70 

71 

61 

54 

64 

67 

69 

69 

70 

7  1 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

72 

74 

72 

72 

71 

70 

68 

71 

69 

74 

68.7 

MARIANNA  2  S 

MAX 

93 

94 

93 

98 

100 

101 

93 

88 

95 

100 

100 

100 

99 

92 

83 

83 

85 

92 

91 

89 

94 

93 

94 

94 

93 

86 

89 

90 

93 

91 

MIN 

62 

61 

67 

70 

71 

68 

60 

52 

61 

68 

71 

66 

74 

68 

68 

69 

63 

69 

69 

71 

71 

74 

72 

71 

73 

69 

69 

72 

70 

72 

68.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

94 

91 

94 

98 

99 

99 

102 

83 

88 

97 

lOI 

99 

102 

92 

77 

78 

84 

84 

91 

90 

90 

93 

93 

95 

95 

93 

85 

90 

90 

93 

92.0 

HIN 

62 

61 

67 

68 

69 

72 

61 

54 

57 

64 

68 

67 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

72 

75 

73 

72 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

68  .3 

STUTTGART 

HAX 

92 

95 

96 

99 

100 

100 

90 

63 

97 

99 

99 

100 

98 

88 

80 

83 

87 

94 

92 

91 

92 

95 

97 

97 

94 

84 

90 

92 

93 

96 

93.3 

HIN 

62 

64 

72 

71 

71 

72 

62 

56 

63 

70 

72 

69 

72 

73 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

74 

73 

73 

70 

71 

74 

72 

76 

70.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERnTURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
<x 
ct 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

<r 

STUTTGRRT  9  E5E 

MAX 

9S 

97 

93 

95 

98 

100 

101 

81 

87 

96 

99 

97 

99 

92 

77 

80 

82 

86 

92 

9 1 

90 

8  4 

91 

HIN 

64 

64 

72 

73 

71 

72 

66 

58 

59 

69 

72 

71 

73 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

74 

77 

75 

73 

75 

71 

72 

70 

73 

74 

70.8 

TURRELL 

MAX 

92 

89 

88 

1 00 

93 

66 

89 

99 

87 

94 

94 

95 

96 

87 

90 

90 

91 

M  1  N 

62 

66 

69 

64 

60 

54 

63 

65 

'70 

68 

69 

70 

69 

72 

70 

75 

74 

72 

72 

68 

74 

70 

68.0 

HEST  MEMPHIS 

90 

89 

91 

97 

100 

99 

94 

85 

91 

99 

99 

99 

100 

87 

80 

84 

83 

94 

89 

92 

94 

93 

95 

95 

94 

7^ 

90 

92 

92 

92 . 3 

HIN 

63 

67 

67 

70 

72 

72 

67 

54 

62 

69 

75 

72 

70 

69 

7  1 

7  1 

70 

72 

72 

75 

69 

76 

70.4 

H  T  NNE 

MAX 

92 

90 

93 

96 

99 

97 

93 

86 

92 

99 

98 

99 

99 

84 

60 

83 

84 

9 1 

89 

89 

95 

85 

85 

90 

91 

92 

91  .8 

MIN 

60 

64 

66 

68 

73 

70 

57 

52 

62 

66 

72 

70 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

75 

72 

69 

71 

69 

66 

75 

SOUTHWEST 

01 

DE  QUEEN 

MAX 

95 

98 

97 

98 

100 

97 

89 

98 

97 

97 

98 

67 

84 

83 

80 

80 

88 

92 

9 1 

92 

9  1 

88 

87 

9  1 

93 

94 

91.9 

MIN 

6  1 

68 

70 

65 

66 

63 

53 

58 

65 

64 

69 

69 

66 

69 

67 

67 

68 

71 

71 

70 

71 

70 

74 

69 

72 

68 

67 

70 

74 

67  .5 

HOPE  3  NE 

MAX 

93 

90 

94 

97 

98 

97 

99 

83 

88 

97 

96 

96 

96 

93 

83 

78 

82 

87 

90 

90 

92 

92 

93 

92 

87 

9  1 

92 

95 

91.6 

MIN 

63 

52 

63 

68 

66 

66 

65 

51 

52 

60 

66 

69 

68 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

68 

66 

70 

71 

74 

66.8 

MOUNT   IDB  3  5E 

MAX 

93 

92 

94 

98 

96 

99 

99 

83 

88 

100 

97 

97 

95 

87 

85 

80 

77 

84 

94 

88 

92 

90 

9 1 

90 

88 

92 

88 

90 

93 

90  .9 

MIN 

53 

52 

55 

64 

60 

60 

58 

46 

46 

57 

60 

63 

63 

65 

65 

68 

67 

69 

69 

57 

67 

68 

70 

66 

66 

66 

69 

73 

72 

72 

63.2 

MURFREESBORO  2  NNW 

MAX 

96 

91 

94 

96 

98 

99 

97 

80 

92 

96 

96 

92 

99 

95 

87 

80 

73 

82 

82 

89 

90 

82 

83 

87 

90 

92 

90 . 1 

HIN 

58 

62 

61 

67 

58 

68 

64 

50 

55 

55 

62 

62 

62 

62 

67 

68 

66 

65 

70 

67 

62 

64 

67 

67 

68 

69 

65 

67 

72 

67 

64  .2 

NfiSHVILLE    EXP  STATION 

MAX 

92 

89 

92 

97 

97 

96 

99 

83 

87 

95 

95 

95 

97 

90 

8 1 

75 

76 

85 

89 

89 

89 

90 

9 1 

88 

86 

89 

90 

92 

89  .9 

HIN 

60 

63 

69 

69 

67 

61 

66 

53 

60 

64 

65 

70 

67 

68 

59 

66 

68 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

69 

70 

69 

67 

71 

74 

74 

67.6 

OKAY 

MAX 

95 

96 

96 

98 

97 

102 

1  00 

88 

96 

97 

97 

97 

95 

84 

83 

80 

87 

9 1 

9  1 

92 

92 

9S 

91 

91 

93 

93 

93 

93  .0 

HIN 

63 

62 

70 

71 

70 

71 

67 

53 

65 

72 

70 

7S 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

75 

76 

76 

76 

77 

76 

77 

71 

70 

70 

78 

76 

71  .0 

STOMPS 

MAX 

97 

91 

97 

99 

101 

101 

103 

86 

69 

97 

96 

98 

96 

90 

80 

80 

80 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

95 

94 

93 

93 

95 

96 

93.1 

MIN 

64 

60 

64 

68 

65 

56 

67 

65 

48 

65 

67 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

70 

70 

59 

70 

70 

69 

59 

69 

72 

71 

67  .2 

TEXRRKRNfl   Fflfl  flP 

MAX 

90 

96 

98 

96 

98 

101 

84 

88 

97 

95 

96 

96 

85 

82 

77 

80 

89 

9 1 

90 

90 

9  1 

92 

9  3 

93 

92 

89 

90 

92 

94 

92 

91.2 

HIN 
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2  0 

Q  9 

y  ^ 

9 

800 

6P 

BP 

KHUiU   blHIIuN  KiLO 

5038 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

Q9 

y  c. 

9 

Q  n  n 
oUU 

8R 

8fl 

8fl 

c 

U   0   LUKrb   Ur  LNGINtEKb 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

Q9 

n  7 

"7  "7  n 

7fl 

7fl 

WILLlHn   r.  PHK50N5 

5072 

04 

FRANKL I N 

I 
1 

^  ^ 

JO 

9  4 

0  1 

500 

7fl 

MDC         Clll    n  PiDi/IM 

nKb  •    bULH   HKV I N 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

y  0 

A  9 

475 

7fl 

7  A 

DnvMnKin     iini  1 

KHYMUNU  WRLLS 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7fl 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKfiNSRS 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7fl 

nKb  tUNH  J  WESIFflLL 

5150 

04 

CRAWFORD 

I 

35 

38 

94 

23 

673 

7fl 

nKb.    NUNH   L*  HRILEt 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7fl 

W  I  LL  I  RM  W  .  WRRD 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

I  7 

220 

8fl 

8A 

H 

NEWPORT   CITY   WRTER  PL 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8fl 

8A 

c 

U  b   LUKrb  Ur  ENGINEERS 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5320 

05 

PULflSK  I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

5354 

01 

WASHINGTON 

I 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7fl 

MRS  DELTON  HUGHES 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IRFPI      rFMFMT  rnMPQMV 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

Bfl 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

5508 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

BP 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

5514 

04 

JOHNSON 

I 

35 

38 

93 

27 

1900 

7fl 

VIRGIL  D.  MELSON 

STATION 


FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GILLHAM  DflM 

GLENWOOD  4  ENE 

GRAVELLY   1  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GORDON 

HAMBURG 

HflRDY 

HARRISON  FAA  AP 

HECTOR 

HELENA 

HOPE   3  NE 

HOPPER   I  E 

HORATIO 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  LOCK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

JUDD  HILL 

KE  ISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  FAfl  AP  »« 

MADISON 

MAGNOL lA 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
MENfl 

MILLWOOD  DAM 
MONTICELLO   3  SW 
MOROBAY  LOCK  8 
MORRILTON  4  SW 
MOUNT   IDA  3  SE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
MURFREESBORO  2  NNW 
NARROWS  DflM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 

NORFORK  DAM 

N  LITTLE  ROCK  W5F0  AP 

ODELL   3  N 

ODEN   1  NNE 

OKAY 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ARKflNSflS 

JUNE  1977 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVfiT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


PflRflCOULD 
PRRKS 
PRRTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTPIS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 
RRTCL  IFF 
ROHNER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SflINT  CHARLES 
SRINT  FRANC  IS 
SRLEH  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIRCO 
TAYLOR 

TEXARKANfl  FRA  RP 
TURRELL 

WRLDRON 
WRRREN  2  WSH 
NflSHI  TA 
NEST  MEMPHIS 
HHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 

5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 

6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7267 

7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 
LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRl TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 
34  10 

36  16 
33  14 
33  48 


33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  0  1 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 
308 

318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 

1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
351 
225 

675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


7R 


7A 
8R 
8R 
SS 
5P 
8A 
SS 

M  1  0 

5P 

5P 
7A 

5P 


7A 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
6P 
7A 

7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7R 
8A 
MID 
5P 

7R 
7R 
7R 
5P 


C 

C  H 


7R 


C  H 


8ACGH 

H 


C  H 
H 


WILLIAM  J  TOMERLIN 

BOMAR  K.  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A.   0.  HOLBROOK 

L  B  HADDOX 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN   W.    TEETER,  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIRR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GiLLlS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 

RICHARD   L  KAUFMAN 
MRTTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ARKANSAS 


Temperature 


Precipitation 


No.  ol  Days 


S  g 


*       »  * 

NOVEMBER  1976 


BLYTHEVILLE 
CONWAY 


•      *  * 

FEBRUARY  1977 


FORREST  CITY 


♦       •  * 

MARCH  1977 


CLARKSVILLE 


57.6 


61. 8M 


31.8 


-  6.9 


48. 6M 


51.7 


25 


0  1.33  -  2.68 
18    0       1.48    -  2.66 


.0 
2.4 


452 


13     0  7.09 


1,06 


2,63 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST  1976 
TIYIDK 


SEPTEMBER  1976 


OCTOBER  1976 
TAYLOK 


Day  of  Month 

1   I  2  I  3      4  I  5   I  6      7  I  8   I  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  IS  I  16  I  17  I  18     18  I  20  I  21  1  22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  28  I  30  31 


NQVEHBER  1976 


BLYTHBVILLE 

CUNM&Y 

TAYLOR 


1.33 
l.-iB 
1.03 


,90 


JANUARY  1977 
TAYLOR 


PE6RUARY  1977 
FORREST  CITY 


MARCH  1977 
CLARKSVILLE 


See  Relerence  Nolee  Following  Station 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7is| 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

»          ♦  » 

MAX 
MIN 

NQVEHBER  1976 

MAX 
MIN 

BUVTHEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
3! 

6<> 
36 

64 
44 

5' 

3! 

47 
26 

65 
36 

41 
26 

39 

30 

55 
29 

71 
34 

65 

30 

65 
39 

40 
22 

29 
16 

39 
20 

C0NH4Y 

MAX 
MIN 

6? 
32 

68 
32 

64 
46 

57 
32 

63 
22 

71 
32 

66  55 

48  24 

73 
34 

68 
44 

61 
34 

45 
23 

40 
26 

38 
30 

45 
33 

53 
25 

57 

2'= 

70 
32 

64 
43 

59 
46 

56 
34 

49 

23 

56 
25 

67 
27 

68 
38 

6' 
55 

69 

35 

35 
22 

37 
12 

48 
15 

57.6 
31.8 

•          •  * 

MAX 
MIN 

FEBRUARY  1977 

MAX 
MIN 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

64 
31 

63 
47 

63 
44 

60 
30 

57 
39 

42 
27 

40 
18 

57 
29 

66 
33 

65 
32 

62 
25 

62 
29 

70 
48 

69 
36 

67 
45 

7» 

45 

73 
59 

65 

31 

56 

25 

61i6 
35,4 

*          *  • 

MAX 
MIN 

HARCM  1977 

MAX 
MIN 

CLiRKSvlLlE 

MAX 
MIN 

58 
2' 

58 
29 

54 

41 

53 
31 

52 
27 

55 

25 

59  68 
24  2! 

76 

30 

68 
40 

73 
49 

65 
41 

58 
34 

72 
38 

80 
38 

78 
33 

77 
35 

62 
50 

71 
49 

70 
29 

65 
31 

68 
25 

60 
27 

71 
31 

65 
46 

68 
50 

73 
55 

66 
52 

73 
46 

81 
44 

72 
35 

66,8 
36,6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

Average 

Station 

Depi 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*     *  * 

J4NU4RY  1977 
HOPE  3  NE 

(  IN) 

(BARF  GROUND) 

4 

MAX 
MU 

36 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

44 
36 

46 
36 

40 
36 

47 
36 

46 
35 

36 
36 

37 
34 

35 
35 

35 
35 

36 
34 

46 
37 

52 
37 

37 
35 

35 
35 

35 
33 

37 
33 

37 
32 

42 
35 

42 

36 

39 
36 

51 
37 

46 
35 

54 
36 

54 

49 

45 
36 

36 
33 

34 
34 

41.0 
35.3 

*       *  « 

FEBRUARY  1977 
HOPE  3  NE 

(  IN) 

(BARF  GROUND) 

4 

MAX 
MIN 

38 
34 

43 
38 

47 
34 

46 
39 

54 
38 

52 
37 

46 
36 

49 
36 

50 
36 

54 
37 

50 
37 

47 
45 

57 
40 

59 
42 

59 

40 

54 

39 

54 
37 

60 
39 

64 
42 

56 
40 

56 
39 

62 
40 

64 
47 

65 
50 

62 
SO 

68 
50 

57 
44 

63 
42 

55.0 
40.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

NOVEMBER  1976 

CONWAY 

SNDWFALI. 

SN  ON  i:no 

2.4 
2 

CORRECTIONS 

DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 


DECEMBER  1976 


MONTHLY  SUMHAKIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


SOUTHEAST  09 


DECEMBER  1976 


SOUTHEAST  09 


DECEMBER  1976 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHEAST  09 


TOTAL  PRECIPITATION,  4.17.  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECI- 
PITATION .10  OR  MORE.  7. 


AVERAGE  PRECIPITATION,   4.17.     DEPARTURE  FROM  NORMAL, 


TOTAL,  4.17.     AMOUNT  ON  31st,  .38. 


See  Relerenco  Nolea  Following  Slation  Index 
A-3 
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REFERENCE  NOTES 

ARKAJ<SAS 


ltdditional  information  reeardine  the  climatR         hhio  q^-.* 

«aO.,  or  to  an.  weather  Service  O.iee  near  .o..     l^r^^^  ^^Z^^lJl^li^  ^^^^^  ^  ^i^^^^^^'^l,^^^  ■ 


HMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  thl«  h„ii.n 

lovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  thp  usea  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.    precinltatl  n„  . 

erections  entered  in  figures  fre  ten^  of  degr:e^ '^L^UaS^  ^^^^^^ ^^''^^ ^^e^s'V^l^  J^^^  ^^^^JT^'l^ 
SB^Hf^L  -mes  .n  local  standard  t 


nt^li't^  ^^^i     'r  ?h  ^""i:^  "^no^fan  and  Sni:  oi  IIT.Z 

able     "toilv  Tpm^^i,?,^"  f  K,  '^^^"""^  °"  ifo^nd  values  are  at 

he  24  ho^u^s'^e^^rSr^'ume'^^^^bsei^r^^-^^:^""  ^"^  -  ■'Snowfall  and  Snow  on  Oround-.^labiJr;^enlubiish:"^a^r ^Sr"  ' 

:VAP0RAT10N  is  measured  ,n  the  standard  Weather  Service-ty  ""sned,  are  for 


....  i  1,    L        a  i,auuiij-a   nea  tner   aervice- 1  VDe   nan   nf  A   -f  n<-i*-   ^  ■  * 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  t=,h,„  ------ea  o-o 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall  ,„rt 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   slee?,   and  ice!  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


"^^^  1°  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indl 


cate  distance  in  miles  and  direction  from  the  no«t  „ffH„. 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  davs  for  th»  i , 

ot  this  bulletin.  -""K  ^^ys  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil^  SoUO^  Degree^^Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Callion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table     "Evaporation  and  Wind"   tahio     "<;„„  « 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  index.  i^u'e,     evaporation  and  Wind     table.     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mon?h  detailed 

"    P^ec?p?ta??on'"Da?a^)°^  ^^^^ '  ^oxiuts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month . 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

^    Da^l^-'^h.lfletJn  °^ff  f  """■•'i'  P>-eclpitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

bfrefereice  "r.  SucJ  L™^ts  L""'dl?f  'f ''''  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
oy  reieience     K   .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   tor  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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94  .7 

73 

.5 

84 

1 

1  .9 

101 

7. 

68 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

5.60 

1  .79 

1  .96 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

STUTTGBRT  9  ESE 

92.5 

73 

.4 

83 

D 

2.1 

100 

7 

66 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

5.05 

1  .50 

2.27 

26 

■  0 

0 

4 

2 

2 

TURRELL 

92. 6M 

72 

.8M 

82 

7M 

99 

15- 

0 

25 

0 

0 

0 

2.31 

.63 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

HEST  HEMPHIS 

93.5 

73 

.9 

83 

7 

101 

7 

68 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

3.35 

.80 

29. 

.0 

0 

6 

4 

0 

WYNNE 

93.4 

71 

.9 

82 

7 

99 

IS. 

64 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

4  .53 

1  .98 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

62 

6 

1  .5 

5  .15 

1  .54 

.0 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

95  .2 

7 1 

.  3 

8  3 

3 

2  . 3 

103 

25 

56 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.31 

.  77 

1 0 

.  0 

0 

7 

2 

0 

HOPE   3  NE 

94.2 

69 

.5 

81 

9 

.5 

100 

26. 

66 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

3  .40 

-  .27 

I  .25 

28 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT    lOB  3  SE 

93.1 

67 

.8 

80 

5 

.6 

100 

26 

65 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

9.16 

4  .47 

I  .74 

31 

.0 

0 

10 

5 

5 

MURFREE5B0R0  2  NNW 

93.2 

6S 

.8 

SI 

0 

99 

19 

65 

24. 

0 

26 

0 

0 

0 

5.74 

1  .93 

24 

.0 

0 

7 

3 

3 

NB5HVILLE   EXP  STATION  // 

93.2 

71 

.2 

82 

2 

1  .4 

102 

25 

69 

26. 

0 

25 

0 

0 

0 

3  .56 

-  .17 

I  .83 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

OI^BY 

96.3 

74 

.0 

85 

2 

2.6 

103 

25 

71 

16. 

0 

29 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.13 

1  .06 

26 

.0 

0 

4 

2 

I 

STRWPS 

96  .7 

70 

.9 

83 

8 

105 

26 

67 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

3.05 

1  .27 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

TEXBRKfiNB  Ffin  BP 

93.5 

74 

.  1 

83 

8 

102 

25 

71 

19. 

0 

25 

0 

0 

0 

4  .36 

1  .35 

S 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

82 

7 

1  .5 

4  .25 

.45 

•  0 

SOUTH  CENTRBL  D8 

BRKBOELPHIfl  2  N 

93  .2 

7  ] 

.  4 

82 

3 

.  7 

98 

8* 

68 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

4.79 

1.13 

1  .50 

g 

.0 

0 

9 

4 

1 

CBHDEN  1 

94  .  1 

71 

.9 

83 

0 

.9 

101 

26 

68 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

2  .22 

-   1  .65 

.44 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

EL  DORBOO  FBB  BP 

96.1 

75 

.0 

85 

6 

3.5 

103 

4 

72 

16. 

0 

28 

0 

0 

0 

4  .30 

.83 

1  .33 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

MBGNOL IB 

94  .4 

71 

.  1 

82 

6 

1  .2 

100 

5 

67 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

2  .57 

-  .97 

I  .49 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

nOROBRY  LOCK  e 

94  .  1 

70 

.9 

82 

5 

lOI 

6 

67 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

5.35 

2.05 

4.62 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

PRESCOTT 

95  .0 

72 

.6 

83 

8 

1  .3 

101 

24 

69 

30. 

0 

27 

0 

0 

0 

4.37 

.47 

.89 

30 

.0 

0 

9 

4 

0 

SPBRKMBN 

9S.6M 

70 

.8N 

83 

2n 

101 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

3.44 

1  .35 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

WBRREN  2  WSW 

93.4 

69 

.8 

81 

6 

-  .6 

99 

14. 

67 

15. 

0 

22 

0 

0 

0 

5  .78 

2  .02 

1.12 

30 

.0 

0 

9 

5 

3 

DIVISION 

83 

1 

1  .2 

4  .23 

.46 

.0 

SOUTHEBST  09 

CROSSETT  2  SSE 

93.5 

69 

.  1 

81 

3 

.  1 

100 

9. 

64 

10 

0 

23 

0 

D 

0 

9.43 

4  .72 

3  .20 

10 

.0 

0 

10 

6 

4 

DERMOTT   3  NE 

94  . 5 

7 1 

.  5 

63 

Q 

1  02 

9* 

67 

1 6 

0 

25 

0 

0 

0 

3.43 

.79 

1  .  34 

1  1 

.0 

0 

8 

2 

1 

OUMBS 

93.9 

72 

.6 

83 

3 

1  .0 

100 

8. 

69 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

4  .15 

-  .17 

1  .81 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

EUDORB 

93.7 

72 

.7 

63 

2 

101 

9 

69 

16. 

0 

23 

0 

0 

0 

2.67 

1  .42 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTICELLO  3  SW 

93.0 

71 

.2 

62 

1 

1  .2 

99 

7. 

67 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

7.25 

2.87 

1  .36 

1  1 

.0 

0 

10 

6 

3 

PINE  BLUFF 

93.8 

72 

.4 

63 

1 

.  1 

100 

9. 

69 

30. 

0 

25 

0 

0 

0 

4  .72 

1  .15 

1  .23 

25 

.0 

0 

1  I 

3 

1 

PORTlBND 

92.2 

72 

.1 

62 

2 

100 

9 

69 

20. 

0 

22 

0 

0 

0 

2.70 

.86 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

ROHWER  2  NNE 

92.7 

71 

.9 

82 

3 

100 

7 

68 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

3.52 

1  .06 

23 

.0 

0 

9 

1 

1 

STBR  CITY   t  ENE 

95. 7n 

72 

.on 

83 

9n 

102 

8. 

0 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

82 

7 

1  .0 

4.73 

.63 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 


STflT  ION 


DAY   OF  MONTH 


1  2 



10 


!  1 


13  14 


1  5 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


BENTQJiVILLE 
BECSYVILLE  A  NW 
euFFALO  Touew 

EUREKA  SPBINGS  3  WNW 

TBrETTEVILLE   FAfi  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GOAVETTE 
GREEN  FBBEST 
HARRISON  FAA  AP 

HUHTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
aOElL  3  N 
SILQAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CAL  ICG  ROCK 
CL INT0N 
DAMASCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE    1  NNE 
GILBERT 

GREEHS  FERRV  0AM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MELBOURNE  5  WNW 

MOUNTAIN    HOME    I  NNW 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
SALEM  2  NNE 

VELLVILLC 


NORTHEAST  0 
Al ICIA 

batesville  livestock 
batesville  l  and  D  1 
beeoeville 
black  rock 

6l ytheville 

CORNING 
GEORGETOWN 
JONESBORQ 
JL'OD  HiLL 

KEISEH 
LAKE  CITY 
NEWPORT 

PABAGOUL  D 
POCAHONTAS  1 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALT 

BIG  FORK 

Blue    MOUNTAIN  DAM 
CLARKSVIILE 

COVE 

DANvKiE 

OAROANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP 

FOPT   SMITH    WATER    PL  A 


ESE 


GRAVELLY  1 
GREENWOOD 
HECTOR 
MENA 

Ml'LBERRy  6  NNI 

NATURAL  OAM 
OZARK 

OZONE 

PARKS 
BATCL IFF 

BUSSELt VILIE 

SUBIACO 

WALORON 


CENTRAL  0' 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 
BONNEROALE 

CABOT  4  SW 
CONWAY 

CBVSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS    I  NNE 
JESSIEWILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

I ITTLE    HOCK    FAA  AP 
MAL  VERN 
MORRIL  TON 


SW 

NIMBOD  DAM 

N  L ITTLE  ROCK  WSf 0  I 

OWENSVILIE 

PERRY 

SHtRIDAN  ?  S 


EAST  CENTRAL 

flSKAMSAS  POST 
AUGUSTA  ?  NW 
BBIMKLEY 


3,  26 

3,  23 

5.05 
4.59 

1  .eg 

1  .  71 
I  .58 

3  .  10 


6  .  07 
6  .^9 
2.99 
3.85 


5,07 
3.26 
2.96 


1.12  .05 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING 


SrOTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 

CE 
t— 
O 
t— 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

OES  nac 

FORREST  CITY 

HELENA 

KEO 

nRRIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  g  ESE 
TURREL  L 

ICST  MEMPMIS 
WYNNE 

SOUTHKiST  07 

ANTSINE 
ASHOOIM  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
OIERKS 

GLENUOOO  4  EME 
HGPE   3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIQ 
LANGLEY 

MOUNT    IDA  3  5E 
MURFREESBORO  2  MNW 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  iMU 
NEWOPE  3  E 

OOEN  1  NNC 
8K.AY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARKANA  FAft  AP 
UASHITA 

SOUTH  CENTRAL  OB 

AMITY  3  HE 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
60UGHT0N 
CAMDEN  1 

EL   OOHAOO  FAA  AP 
GUROON 
MAGNOL I A 
HJROBAY  LOCK  8 
PIMEY  GROVE 

PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

MARREN  2  USU 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSE TT  a  SSE 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SU 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHI£R  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

7.90 
3.38 
6.  17 
4.96 

6.95 
7.93 
S.60 
6.06 
2.31 

3.36 
4.53 

3.03 
5,69 
8.38 
2.34 

2  <?9 

4.96 
3.40 

6.51 
1  .79 

9.  16 
5.  74 
3.56 
2.44 
2.79 

5.08 
2.36 
6.33 
3.05 
4.  36 

5.95 

4.  44 
4.  79 
7  .98 
3.75 
2.22 

4.  30 
2.58 

6  .  35 
5.06 

3.44 

5.  76 

9,  43 
3.43 
4.  15 

2,67 

5.66 
7.25 
4.  72 
2.  70 
3-52 

.60 

.35 

.23 

.03  1.01 
.  15 

.05 
.50 

.95 

-32 
1  .  40 
,22 

.50 

.  40 
.02 

.03 

.  78 

, oe    -  I  7 

.31 

.30 

1  .  19 
.88 

1 . 19 

1  .50 
.06 

.25 

.07 

.  10 
.12  .22 

.03 

,  06 

I  .80 

,07 

2.24 

.43 
2.13  .10 
1  .96 

1.75  .41 
,  35 

.02 
t  .96 

1.12 
3  ,99 
J  ,00  T 

,  48 

.  74  T 
.65 

.11  .26 
.66 

1  .50 
.08 
.08 

.  18  T 
.04 
.  75 

.04  ,04 
.32 

.80  .13 
.85 

1  .33 

1.31 

4.62  T 
1 , 40  1.25 

.09 
.40  2,00 

.52  .15 
3 . 20     T  .35 
.15    I .34 
.25  .06 

.85 

.27  1.38 
.65  .24 
.45      T  .86 
.47  .08 

1  .51 

.  12 

.40 

.16  .20 

.40 

.02 
.08 

1  .37 

.03 

.06 
.  12 

.03 
.  16 

,25 
.03 

.31 

.  13 

.02 

,06  .09 

.06  T 
-20 

.  10 

.20 
.53 

T          .08  T 
.90  T 

T  .12 

.  39  T 

.07      .96  T 

.59  1.13 

.11      .14  .30 
.09 

.13      .58  .62 

.80  .37 
.01  .22 

.  12 

.  16 
.37 

.07 

.04  2. 14 

T          .05  .02 
.90 

.26 
1  .43 

,20 

.52 

.57 
.20 

.  72 

.13  3.23 
.19  .10 
-14      ,43  .05 

.19  .18  .67 
.45  T 

.08    1 .49 

.13  T  .09 
,45 

.18      .57  .85 
1  .  35  .24 

1. 01  .03 

.22  .30 
T          .81  1.20 
T          .13  .92 
I. 10      .03  .04 
.23 

.15  .35 

.02  .02 
.35  .26 

.12     T  .65 

.49  .06 
.32  .20 
.55 

.56  .06 
.35  .05 
T  .28 
.08 

.  12 

.21 

.11  2.63 
.26 

.19  .02 

.  10 
.85 
.85 

.  16 

1.36  .16 

1  .93 

T            .25  T 
1  .69 

.13      T  .87 

.12  .14 
.  33 
.08 

.  40 

.01 

.65  .05 

T  .32 
.09 

.05  .46 

.10  .06 
.22 

.02 

.37  .35 
.16      .12  .18 

1.06  .03 

2.35  .11 

1  .75 
.63      .17  ,05 
.71      .86  .06 
.39 

1  .63  T 
.61    2.91  .04 
.07    1.17  .05 
.03  2.27  .07 

.  70 

.05      .07  .22 
.64 

1,79      .07  .83 
.25  .10 
. 49     T  .30 

.20      .35  -39 
.33     T  .25 
.22      .40  .51 
.20 

.12   1 .72    1 .68 
.07      .13  .48 
,08              1 . 83 
.53      .18  .30 
.27  .35 

T          .51  1.12 
T        1.06  .63 
2.70  .40 
.12  .06 
.28  .18 

2.10  .70 

.28  .28 
.01  .03 
.19      .80  1.65 
-  42  .02 

.17      .29    1 . 15 
.02 

T          .01  .01 
.19  .12 
.02  T 

.07      .24  .75 
.08  .39 
.54 

.72  -12 

1.10  .80 
.11  .04 

.09  T 

.20  .30 
-04  1.23 
1-23  .85 
.06 

.18  .25 

. 16     «        1 .55 

.08  .40 
2.46  .02 

T  -59 

T         T  .62 

.96  1 . 14 

I  . 68  .29 
.01  .01 
.09      -41  -04 
.30  .04 
.63 

.16  .80 
1  -25 

1.08  .04 
.32 

.73  ,26 
-57     .20  .10 
.42  .29 

.07 

1  .25  T 
1.12     .02  .62 
.52     .10  .03 

.21  .40 
1.27  .10 
.73  .60 
.46      T  T 

.05 

.31      .02  .01 

.57      .15  .03 
.70   1.27  .04 
.03  .03 

.  10 

.54      .42  .09 
.22  .30 
1  .02 

.98  .45 
.40  .26 

.11  .10 
.41  .09 

.72  .10 

-  35  .34 

.02  .89 
-10  .88 
-55  -20 

-  10  I .  12 

1.10    I . 35 

.38  .04 
1.81  .20 
T        1  .42 

.10  1.20 
1 . 16  -46 
.17  ,47 
.84 
.07  .33 

.  10 
.01 

.  12 

-57 
.09 
.03 

.83 

1  .60 

1  .74 
.25 
.01 
.  72 
.30 

.62 
-45 
.96 
.20 
-26 

2-45 

1  .24 
.63 
.50 

.09 
.01 
.  12 

.55 

.03 
.02 
.51 
1  .01 

.25 
.06 

.90 
,04 

.  10 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRIION  INDEX 


5 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEBSON  OF   1976   -   1977  HRKRNSRS 


STRT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

TOTOL 
PREtlflinilON 

■       ■  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

2  .0 

18.0 

21 

20  .0 

BERRrviLLE  4  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

18.0 

20  .0 

BUFFALO  TOWER 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GO 

1  I  .5 

T 

- 

T 

T 

- 

DEER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

9.0 

7 

T 

16.0 

26 

T 

5 

T 

25  .0 
38 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4.0 
3 

1  .0 

2 

17.6 
27 

T 

4 

22  .5 
36 

FRYETTEVILLE   FRO  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

5 

T 

14.0 
15 

T 

22  .0 

21 

FRTETTEVILLE  EXP  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

S  .5 

T 

19.3 
15 

24  .8 

GRRVETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

- 

- 

GREEN  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

1  .0 
1 

22  .0 

T 

33.0 

HRRRISON  Fflfl  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .8 

5 

T 

18.0 
21 

T 

T 

19.8 

26 

HUNTSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

S  .0 
4 

T 

20.5 
24 

25  .5 

28 

JASPER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

6 

22  .0 

31  .0 

LEAD  HILL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

ODELL   3  N 

SNOWFRLL 

1     1 N    UN  uU 

3.5 

20.0 
28 

23.5 

SILOAM  SPRINGS 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

2.8 

1 

T 

15.5 

15 

1  .0 

19.4 
15 

NORTH  CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

12.0 

7 

- 

CL INTON 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

14.0 

- 

DRMRSCUS  2  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

15.5 

- 

EVENING  5HRDE   1  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

- 

- 

- 

GILBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 
4 

12.0 

19 

; 

GREERS  FERRr  ORM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GU 

5.0 

T 

18.0 

25 

3 

23.0 

MRRSHRLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

5 

16.0 

25  .0 

MELBOURNE  5  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

10.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1976  -   1977  flRKBNSFlS 


STRT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

T  n  T  n  1 

1  U  1  HL 

roiOL 

PRECIPITATION 

MOUNTRIN  HOME    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

T 

16.5 

22  .5 

MOUNTRIN  HOME   C   OF  ENG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

5.0 

5 

T 

12.5 

9 

17  .5 
14 

MOUNTRIN  VIEW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8  .0 
4 

1  9 

23 

SRLEM  2  NNE 

SNOWFALL 

6.6 

- 

- 

SHIRLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

2 

T 

12.0 

16.0 

rELLVlLLE 

SNOWFALL 

7.0 
4 

15.7 

1  9 

22  .7 

23 

NORTHERST  03 

RL IC  Ifl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 

T 

14.0 

18 

22  .5 

BRTESVILLE  L  RND  D  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.5 

13.0 

15 

19.5 

BEEDEV  ILLE 

SNOWFRLL 
1    IN   ON  GD 

2.5 

a  .8 

11.3 

BLRCK  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.8 

2 

17.5 

20  .3 

BLYTHEVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

CORNING 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

7.0 

20  .3 

27.3 

GEORGETOWN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2  .0 

1 

4.0 

6.0 

JONESBORO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

T 

- 

- 

JUDU  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

KE ISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

r 

T 

- 

- 

LRKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.4 

11-5 

1  3  .9 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .6 

1 

12.3 

18 

13.9 
19 

PRRRGOULO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

15.6 

17.5 

POCRHONTRS  1 

SNOWFRLL 

1      1  IN     U  IN     U  U 

10.3 
5 

16.0 
24 

26.3 

29 

SRINT  FRANCIS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

8.0 

3 

14  .0 

27 

22  .0 
30 

SERRCY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

I 

1  1  .0 

m            m  m 

WEST  CENTRAL  04 

ABBOT  T 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

12.8 

17 

13.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR  MORE   ON  GROUND 

SEHSON  OF   1975  -   1977  HRKflNSRS 


f  T  n  T    T   ^  K  1 

STFIT  I  ON 

JULY 

HUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PBECIPIIOIION 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

BIG  FORK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

BLUE  MOUNTFIIN  CRM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1 . 1 
1 

12.0 

13.1 

BOONEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

15.0 

19 

19.0 

20 

CLRRKSVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.8 

1 

- 

- 

COVE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

DfiNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

- 

DRRDRNELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3  .  1 

1 

1  1  .9 

15 

15.0 

15 

FORT  5MI TH  WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .7 

I 

1  3.0 

17 

T 

17.7 
18 

FORT    SMITH   WRTER  PLANT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3  .  3 

T 

13.1 

22 

16.4 

GRRVELLT    1  ESE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

1 

T 

15 

15 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .0 

1  1  .0 

HECTOR 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

12 

12 

MENfi 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

5.8 

1  1 

a  .8 

12 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

17.0 

17 

21  .0 

19 

NHTURRL  ORM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

15.0 

T 

- 

OZRRK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

9.7 

17 

12.2 

OZONE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

20  .5 

20  .5 

PARKS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

RRTCL IFF 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

12.5 

14.0 

RUSSELLVILLE 

1    IN  ON  GD 

- 

SUBIHCO 
WRLDRON 
. 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    I  M  n  M  r  n 

1     I  IN    UN    u u 

1  .8 

1 

3.0 

2 

15.1 

20 

1  1  .0 

16.9 

21 

14.0 

CENTRRL  05 

RLUM  FORK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

T 

5.5 

a  .0 

BENTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

4.0 

1 

2.5 

6.5 

BISMRRCK  2  SE 

5N0WFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -    1977  ARKflNSflS 


C  T  n  T   T  r>  K  1 

S  T  R 1  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 
PRECIPITSf ION 

BLRKEir  MOUNTRIN  OHM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

BONNERDRLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2.5 

4  .5 

CRBOT  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3  . 1 

1 

- 

3.8 

7 

- 

CONWRr 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.4 
1 

6.8 

17 

9  .2 

18 

CRrSTRL  VALLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .2 

8.8 

I  I 

10.0 
1  1 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3  .  1 

1 

- 

- 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

JESSIEVILLE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

2  .S 

7.5 

10.1 

LRKE  MRUMELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

LEOLfi 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

1 

I  .3 

2  .8 

I 

LITTLE   ROCK   FRR  RP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1  .0 

3.8 
4 

4  .8 
4 

MfiLVERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

I  .0 

4.0 

MORRILTON  4  SW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

9.7 

10.7 

NIMROD  DRM 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

7.5 

9.5 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  HP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

6.5 

8 

T 

10.5 

OWENSVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

I  .0 

I 

3.8 

8 

4  .8 

9 

PERRY 

SNOWFALL 
1   IN  nw  r.n 

2.0 

10.0 

12  .0 

SHERIDRN  2  S 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

. 

_ 

SHERIDRN  TOWER 

SNOWFRLL 
1    I N  ON  GD 

1  .0 

1 

2.0 

3.0 

. 

ERST  CENTRAL  06 

RRKRNSRS  POST 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

5.5 

5.5 

AUGUSTA  2  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

9.0 

I  I  .0 

BR  I NKLEy 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DES  RRC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORREST  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

HELENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1975  -   1977  flRKflNSnS 


5TRT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOTOL 
PRECIPlIonON 

KEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

6.0 

7.0 

MBDISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

MHRIfiNNfl   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 

- 

- 

SfilNT  CHRRLES 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

STUTTGRRT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .  1 

2.0 

T 

3.1 

STUTTORRT  9  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

TURRELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7.0 

7.0 

WEST  HEMPHIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

WYNNE 

SNOWFRLL 

1     1  IN    U  IN    u  u 

1  .0 

7.7 
9 

8.7 

9 

SOUTHWEST  07 

RNTOINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

- 

- 

flSHDOWN  2  S 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .5 

1 

4.2 

1 

5.7 

2 

RTHENS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .s 

. 

- 

DE  QUEEN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

. 

3.0 

- 

DIERK5 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

1 

4.0 

5.0 

GLENWOOD  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

I 

2.3 

3 

3.8 
4 

HOPE   3  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

3.6 

4  .5 

HOPPER   1  E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO. 

HORRT I  0 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2.7 

1 

3.0 

2 

5.7 

3 

LRNGLEY 

MOUNT   IDR  3  SE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1  .0 

I 

1  .0 

I 

3.5 

7 

3.0 
2 

4.5 
8 

MURFREESBORO  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.0 

- 

NASHVILLE  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .5 

1 

3.0 

3 

4.5 
4 

NRTHRN   4  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

1  .0 

1 

4.0 
4 

5.0 

5 

NEWHOPE   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.2 
4 

3.2 
4 

ODEN   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

T 

OKRY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975   -  1977 


STRT ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MAR    RPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PHEClPlinilON 


PINE  RIDGE 
STRMPS 

TEXRRKfiNfi  FfiR  BP 
WRSHI Tfl 

SOUTH  CENTRAL 
AMI  Tr   3  NE 
RRKRDELPHIR   2  H 
BLUFF   CITY   3  SW 
BOUGHTON 
CRMDEN  1 

EL  DORADO  FRA  RP 

FOROrCE 

GURDON 

MRGNOL Ifl 

MOROBRr  LOCK  8 

PINEr  GROVE 

PRE5C0TT 

SPHRKMRN 

TRrLOR 

WRRREN  2  WSW 

•  ■  B 

SOUTHEAST 
ARKANSAS  ClTr 
CR0S5ETT  2  SSE 
OERMOTT   3  NE 
DUMRS 
EUDORR 


08 


09 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


4.0 


3.0 

1 


1  .2 

1 


1  .0 


5.0 

1 


3.4 

3 


1  .2 

1 


2.2 
1 


5  .0 

1 


3.7 

1 


4.5 


3.0 

3 

3.8 


5.0 


5.0 

2 


6.4 


2.2 
1 


2.2 
1 


6.0 

1 


2.0 

1 


4.3 


4.0 
1 


3  .0 

3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOTRL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1976  -   1977  PRKflNSRS 


STRT ION 

JULV 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PREClPIIflllON 

HfiMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITr  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 

1  IN  ON  on 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

1  .3 
2.0 

T 

1  .3 
2.0 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  2 


DAILY  TEMPERATURES  ~- 


Dflr  OF  MONTH 

o 
a 

STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MBX 

66 

84 

69 

65 

91 

92 

91 

91 

88 

85 

87 

91 

91 

94 

94 

94 

94 

93 

95 

92 

88 

84 

92 

94 

99 

101 

75 

73 

84 

86 

90 

69.6 

"IN 

65 

65 

70 

65 

69 

70 

70 

'" 

69 

'''' 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

6  7 

66 

68 

68 

7  I 

7  3 

72 

64 

65 

68 

66 

66 

68  -7 

DEER 

MBX 

84 

78 

81 

63 

86 

87 

86 

86 

87 

65 

80 

64 

84 

87 

66 

86 

65 

86 

87 

61 

82 

82 

64 

63 

86 

89 

71 

65 

78 

64 

84 

83.1 

MIN 

64 

63 

66 

67 

^' 

72 

72 

72 

62 

64 

66 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

'" 

67 

67 

68 

69 

59 

70 

65 

60 

60 

64 

67 

56 

57.6 

EUREKB  SPRINGS  3  HNU 

MBX 

85 

89 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

88 

90 

93 

94 

97 

97 

96 

97 

97 

99 

97 

93 

92 

91 

92 

100 

105 

93 

74 

86 

90 

94 

93 

93.1 

MIN 

63 

65 

68 

68 

'" 

'" 

70 

70 

67 

70 

^' 

72 

70 

69 

65 

70 

70 

65 

66 

68 

68 

70 

72 

62 

62 

63 

67 

63 

65 

67.9 

FflrETTEVlLLE    FBO  OP 

MBX 

86 

89 

90 

91 

93 

92 

92 

91 

89 

68 

92 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

95 

92 

69 

85 

91 

92 

96 

102 

77 

74 

82 

69 

90 

91 

90.3 

69 

72 

'" 

70 

75 

66 

68 

70 

70 

66 

70 

68 

67 

69 

70 

59 

'" 

7  3 

69 

67 

69 

68 

67 

66 

69  ■  1 

FflTEITEVILLE  EXP  STfl 

MRX 

88 

84 

94 

95 

90 

92 

91 

91 

92 

66 

86 

90 

91 

93 

93 

93 

94 

93 

95 

95 

89 

65 

91 

91 

97 

100 

76 

72 

63 

89 

91 

90.0 

MIN 

66 

66 

63 

64 

69 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

67 

68 

70 

70 

76 

64 

65 

69 

67 

68 

69.9 

GRBVETTE 

MBX 

85 

89 

90 

93 

94 

93 

93 

90 

87 

69 

92 

94 

95 

96 

94 

94 

94 

98 

94 

92 

90 

91 

92 

99 

102 

90 

76 

64 

90 

92 

91 

91  .7 

MIN 

66 

70 

72 

67 

70 

"" 

69 

'" 

66 

76 

71 

72 

70 

67 

69 

'" 

66 

69 

69 

''^ 

75 

69 

62 

67 

68 

67 

66 

69.6 

HBRRI50N   FRfi  HP 

MBX 

82 

85 

90 

93 

92 

93 

94 

91 

84 

61 

91 

92 

95 

94 

93 

94 

94 

96 

92 

66 

85 

69 

91 

87 

97 

74 

70 

64 

67 

90 

91 

86.9 

MIN 

65 

67 

69 

72 

^' 

70 

72 

72 

71 

66 

72 

72 

69 

70 

7  1 

7  3 

7  1 

7  1 

67 

65 

55 

7  1 

68 

70 

70  . 3 

MUNISV 1 LLE 

MBX 

89 

Be 

90 

93 

92 

93 

92 

93 

87 

67 

68 

92 

93 

95 

94 

95 

94 

96 

92 

86 

86 

90 

91 

95 

99 

87 

73 

82 

90 

91 

90 

90.5 

MIN 

65 

66 

67 

63 

66 

66 

67 

66 

69 

67 

66 

69 

67 

68 

68 

68 

64 

66 

66 

65 

68 

67 

68 

69 

72 

69 

62 

65 

67 

68 

65 

66.9 

LEBO  HILL 

MBX 

91 

87 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

67 

93 

96 

96 

98 

98 

97 

98 

99 

99 

91 

92 

93 

94 

93 

102 

93 

78 

68 

92 

96 

95 

94  .  1 

MIN 

66 

65 

70 

66 

72 

70 

73 

73 

74 

69 

72 

73 

76 

73 

75 

71 

68 

73 

71 

70 

71 

70 

74 

72 

74 

67 

65 

67 

70 

69 

72 

70.7 

SILOBM  SPRINGS 

MBX 

90 

81 

90 

91 

95 

96 

95 

96 

92 

89 

90 

93 

94 

97 

97 

97 

95 

94 

96 

95 

90 

87 

94 

90 

99 

102 

78 

76 

84 

90 

92 

91  .8 

• 

MIN 

67 

67 

69 

68 

74 

69 

71 

72 

72 

68 

67 

74 

72 

71 

71 

72 

66 

70 

73 

67 

69 

67 

72 

71 

74 

69 

65 

65 

64 

68 

67 

69.4 

NORTH  CENTRAL  02 

CflL ICO  ROCK 

MAX 

95 

91 

69 

95 

94 

100 

99 

99 

100 

95 

67 

95 

96 

100 

96 

96 

96 

96 

98 

91 

91 

93 

69 

92 

94 

93 

75 

87 

84 

91 

93.5 

MIN 

66 

64 

64 

62 

63 

^' 

64 

65 

68 

70 

68 

69 

66 

70 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

68 

68 

69 

70 

70 

67 

63 

65 

66 

61 

66.6 

EVENING  SHflDE   1  NNE 

MRX 

93 

94 

98 

102 

100 

102 

102 

101 

91 

84 

93 

95 

99 

97 

98 

98 

99 

99 

92 

86 

92 

96 

93 

97 

95 

85 

75 

66 

96 

98 

101 

94  .9 

MIN 

65 

66 

62 

68 

66 

65 

68 

7  1 

70 

69 

70 

7  1 

7  3 

71 

70 

68 

70 

68 

68 

72 

69 

58 

59 

70 

59 

54 

64 

66 

69 

69 

69 

68.4 

GILBERT 

MAX 

85 

68 

93 

97 

96 

96 

96 

96 

91 

67 

95 

96 

98 

97 

97 

95 

97 

99 

92 

89 

93 

93 

93 

95 

95 

80 

72 

86 

93 

94 

97 

92.7 

MIN 

67 

66 

68 

64 

66 

72 

69 

67 

' ' 

67 

68 

56 

59 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

69 

69 

68 

72 

72 

56 

70 

66 

66 

69 

69 

69 

68.4 

GREERS  FERRr  DBtl 

MBX 

93 

62 

89 

95 

97 

97 

97 

98 

97 

94 

86 

90 

95 

99 

96 

96 

96 

98 

99 

91 

88 

92 

89 

69 

95 

93 

80 

72 

66 

93 

94 

92  .2 

MIN 

''^ 

67 

68 

70 

'" 

72 

'" 

69 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

''^ 

72 

70 

66 

66 

68 

67 

69 

70.2 

nnnnoTH  spring 

MAX 

84 

65 

94 

97 

98 

97 

98 

95 

91 

62 

91 

92 

97 

96 

97 

96 

96 

97 

91 

69 

91 

86 

69 

94 

90 

89 

85 

78 

85 

92 

94 

91  .6 

MIN 

6  3 

60 

64 

65 

67 

66 

7  1 

69 

68 

69 

69 

70 

76 

70 

67 

72 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

63 

61 

66 

66 

67 

68.1 

MRRSHRLL 

MAX 

90 

90 

95 

100 

95 

99 

103 

95 

94 

96 

95 

96 

98 

95 

99 

95 

92 

94 

91 

78 

86 

89 

90 

90 

92 

66 

67 

95 

92 

92 

94 

93.1 

MIN 

68 

70 

^' 

72 

75 

72 

70 

''^ 

72 

70 

74 

70 

69 

71 

70 

68 

62 

"^^ 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70.6 

nOUNTfilN   HOME    1  NNH 

MBX 

91 

63 

92 

95 

96 

96 

95 

94 

90 

85 

91 

95 

97 

9; 

95 

97 

96 

96 

92 

69 

90 

90 

90 

96 

95 

68 

73 

85 

94 

97 

98 

92.3 

MIN 

62 

62 

68 

68 

7  3 

67 

70 

72 

60 

65 

70 

70 

7  1 

72 

68 

62 

68 

70 

70 

68 

69 

72 

70 

68 

69 

64 

64 

69 

66 

70 

68.1 

nOUNTBIN  HOflE   C   OF  ENG 

MRX 

93 

84 

86 

93 

96 

97 

96 

96 

96 

69 

66 

92 

95 

97 

97 

98 

99 

99 

99 

92 

87 

91 

90 

91 

97 

92 

79 

60 

87 

94 

95 

92.4 

n  1 N 

63 

63 

67 

65 

69 

69 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

68 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

72 

69 

66 

67 

66 

65 

68 

67 

68 

68.0 

liOUNTBIN  VIEM 

MRX 

93 

80 

89 

93 

97 

97 

97 

97 

98 

93 

89 

95 

96 

99 

96 

98 

97 

96 

99 

67 

69 

69 

90 

90 

96 

94 

75 

70 

87 

92 

95 

92.1 

MIN 

70 

66 

67 

68 

71 

67 

70 

72 

72 

70 

72 

74 

72 

70 

71 

70 

7  1 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

74 

70 

67 

65 

67 

70 

70 

70.2 

VELLV  ILLE 

MRX 

85 

88 

94 

97 

96 

97 

97 

96 

90 

68 

94 

96 

99 

99 

98 

98 

101 

101 

98 

94 

90 

92 

94 

95 

97 

77 

72 

88 

95 

97 

99 

93.6 

• 

MIN 

62 

64 

67 

63 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

65 

69 

71 

69 

65 

65 

67 

59 

68 

70 

73 

70 

67 

69 

64 

65 

68 

67 

70 

67.7 

NORTHERST  03 

RL IC  Ifi 

MRX 

85 

89 

95 

97 

98 

100 

102 

100 

96 

84 

92 

95 

98 

97 

100 

99 

97 

98 

90 

90 

91 

95 

94 

95 

94 

91 

77 

84 

96 

96 

100 

94  .0 

M  1  N 

68 

6  1 

67 

72 

73 

7  1 

74 

'''' 

73 

7  1 

69 

7  1 

76 

75 

75 

70 

73 

74 

75 

72 

7  1 

72 

7  3 

74 

58 

66 

69 

69 

69 

72 

71  .4 

BfllESVlLLE  LIVESTOCK 

MRX 

93 

89 

96 

100 

102 

100 

100 

101 

99 

69 

92 

96 

99 

96 

100 

97 

98 

99 

92 

91 

91 

84 

90 

95 

94 

90 

73 

86 

93 

95 

96 

94.1 

M  I  N 

65 

66 

66 

70 

70 

70 

72 

7  3 

7  3 

69 

72 

72 

74 

73 

71 

67 

71 

71 

70 

70 

^' 

70 

70 

72 

66 

65 

66 

^' 

68 

72 

70.0 

BRTESVILLE   L   BND  0  1 

MRX 

93 

93 

97 

99 

99 

101 

103 

101 

lOO 

87 

97 

98 

100 

97 

99 

100 

100 

98 

92 

92 

92 

69 

93 

97 

95 

94 

76 

86 

93 

96 

97 

95.4 

M  I  N 

66 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

75 

73 

70 

74 

74 

75 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

74 

72 

72 

72 

72 

66 

69 

70 

68 

71  .0 

BEEDEVILLE 

MBX 

B6 

90 

94 

96 

96 

99 

95 

95 

95 

86 

91 

95 

98 

96 

100 

99 

98 

97 

94 

93 

92 

97 

97 

96 

97 

92 

79 

84 

93 

94 

98 

94  . 1 

M  I  N 

70 

69 

70 

7  5 

74 

76 

75 

73 

75 

72 

73 

74 

75 

74 

75 

70 

71 

75 

7  3 

72 

72 

72 

72 

''^ 

67 

67 

66 

69 

69 

72.0 

BLTTHEVILLE 

MBX 

92 

90 

95 

100 

100 

102 

103 

102 

90 

92 

97 

99 

99 

100 

101 

100 

99 

97 

90 

94 

94 

95 

93 

65 

66 

83 

92 

95 

95.3 

M  1  N 

70 

65 

69 

73 

74 

75 

75 

7  3 

7  1 

72 

7  3 

76 

76 

75 

75 

76 

76 

75 

78 

''^ 

75 

67 

65 

69 

68 

CORNING 

MRX 

88 

86 

93 

97 

98 

96 

99 

96 

91 

65 

90 

94 

96 

97 

97 

96 

96 

97 

92 

91 

92 

93 

91 

95 

66 

84 

61 

83 

93 

95 

98 

92.7 

M  1  N 

67 

66 

67 

72 

73 

74 

75 

''^ 

70 

70 

73 

72 

75 

75 

76 

73 

74 

73 

75 

"'^ 

72 

72 

63 

65 

66 

68 

69 

JONESBORO 

MBX 

91 

90 

89 

95 

99 

98 

99 

99 

98 

93 

90 

91 

95 

98 

98 

96 

98 

97 

97 

97 

90 

92 

92 

91 

96 

90 

62 

60 

80 

92 

92 

93.2 

M  I  N 

7  I 

68 

66 

75 

68 

78 

63 

74 

75 

'''' 

69 

74 

79 

60 

73 

78 

79 

73 

78 

72 

75 

75 

68 

64 

65 

JUOD  HILL 

MBX 

90 

96 

100 

100 

101 

101 

95 

94 

98 

99 

66 

100 

100 

100 

92 

93 

95 

95 

93 

89 

63 

79 

94  .5 

M  I  N 

70 

68 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

75 

72 

74 

73 

77 

74 

72 

72 

68 

66 

67 

72.0 

KE I5ER 

MBX 

94 

82 

69 

95 

100 

99 

101 

101 

100 

92 

87 

92 

95 

95 

96 

97 

96 

96 

96 

69 

87 

92 

91 

93 

95 

91 

62 

84 

81 

9' 

94 

92  .7 

MIN 

7  1 

62 

64 

66 

71 

73 

72 

75 

73 

70 

72 

7  1 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

7  3 

72 

'" 

72 

72 

''^ 

69 

65 

67 

66 

'" 

72 

70.7 

NEWPORT 

MRX 

90 

80 

88 

94 

96 

96 

99 

98 

98 

96 

66 

91 

94 

99 

96 

100 

95 

96 

96 

89 

91 

91 

93 

90 

94 

94 

76 

75 

85 

93 

92 

92.0 

MIN 

70 

66 

69 

73 

74 

74 

76 

79 

74 

7  1 

7  1 

74 

74 

75 

75 

68 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

65 

65 

69 

69 

69 

72 

71  .9 

PRRBGOULD 

MRX 

86 

89 

95 

99 

101 

101 

100 

99 

97 

66 

90 

93 

96 

97 

99 

99 

99 

99 

96 

93 

89 

94 

92 

93 

93 

87 

61 

80 

93 

93 

99 

93  .9 

M  I  N 

66 

64 

67 

71 

73 

74 

74 

76 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

74 

72 

75 

75 

72 

73 

73 

74 

73 

67 

66 

69 

67 

69 

73 

71  .6 

POCBHONTRS  1 

MRX 

91 

87 

94 

96 

97 

99 

99 

98 

96 

86 

91 

94 

97 

98 

98 

96 

98 

99 

95 

90 

91 

91 

69 

92 

88 

84 

79 

84 

94 

95 

97 

93.1 

MIN 

64 

65 

66 

71 

72 

72 

73 

75 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

74 

72 

74 

73 

75 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

65 

67 

70 

69 

70 

72 

71  .6 

SEBRCt 

MRX 

91 

90 

94 

96 

97 

96 

96 

99 

97 

90 

92 

93 

97 

96 

96 

97 

96 

96 

91 

90 

91 

92 

95 

95 

94 

92 

78 

87 

92 

92 

95 

93.5 

MIN 

73 

69 

70 

72 

73 

73 

75 

77 

7< 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

73 

74 

76 

72 

69 

68 

68 

70 

67 

72 

72  .0 

SET  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


1  3 


DAILY  TEMPERnTURES 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

{£ 

27 

28 

29 

30 

3 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2  4 

2  5 

25 

a 

WEST  CENIRflL  04 

Blue  hountoin  drm 

MAX 

95 

79 

90 

96 

96 

97 

96 

95 

97 

89 

69 

96 

96 

97 

95 

96 

95 

98 

99 

92 

90 

90 

94 

95 

100 

1  04 

87 

72 

88 
69 

93 

9 1 

93.1 

H  1  H 

70 

70 

69 

70 

70 

73 

72 

70 

73 

70 

73 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

72 

66 

66 

69 

67 

69.9 

CI.BRKSVILLE 

MAX 

93 

81 

68 

94 

95 

96 

95 

94 

95 

91 

90 

94 

95 

98 

95 

95 

94 

95 

96 

90 

86 

89 

90 

94 

97 

1  00 

81 

72 

87 

92 

92 

91  .6 

M  IN 

66 

68 

70 

69 

70 

70 

7  1 

73 

70 

70 

72 

71 

7  1 

67 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

73 

7  1 

73 

67 

67 

69 

68 

66 

69.6 

OnRDflNELLE 

MAX 

B9 

86 

94 

95 

95 

96 

96 

95 

93 

88 

94 

95 

96 

94 

94 

94 

95 

96 

9  1 

88 

90 

9 1 

93 

96 

96 

92 

77 

87 

93 

9 1 

93 

92.4 

MIN 

70 

68 

72 

73 

73 

73 

70 

7  1 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

69 

70 

72 

69 

70 

71 

72 

74 

73 

71 

66 

68 

7  1 

68 

7  1 

71  .0 

FORI  Snl IH  WSO  HP 

MAX 

64 

91 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

89 

91 

94 

97 

97 

95 

95 

93 

95 

96 

93 

86 

90 

95 

96 

100 

101 

69 

75 

87 

93 

93 

94 

92  .9 

n  I H 

72 

72 

66 

74 

72 

72 

74 

72 

74 

75 

7  I 

73 

75 

74 

73 

70 

72 

74 

72 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

67 

70 

7  1 

70 

69 

72.3 

FORT    SMITH  HATER  PLONT 

MAX 

90 

89 

92 

94 

95 

94 

93 

93 

93 

89 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

86 

89 

93 

93 

98 

99 

69 

79 

66 

65 

93 

93 

94 

92 . 3 

MIN 

6 1 

66 

70 

62 

59 

67 

65 

69 

70 

70 

70 

66 

67 

68 

68 

68 

65 

66 

65 

67 

70 

68 

66 

67 

69 

64 

60 

66  -8 

HECTOR 

MAX 

93 

96 

94 

95 

96 

97 

95 

96 

93 

86 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

96 

93 

89 

69 

90 

9 1 

96 

96 

94 

77 

80 

92 

93 

92 

92  .8 

MIN 

68 

64 

65 

65 

70 

7  1 

70 

72 

68 

69 

72 

7  I 

70 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

72 

72 

69 

66 

64 

66 

66 

68 

70 

69  .2 

MENS 

MAX 

86 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

98 

92 

87 

92 

93 

98 

95 

97 

93 

96 

97 

93 

68 

9  1 

89 

92 

96 

101 

79 

78 

86 

90 

89 

94 

92.1 

MIN 

7  1 

70 

67 

g-r 

7j 

67 

69 

69 

70 

66 

69 

70 

70 

7  I 

71 

70 

69 

70 

68 

66 

69 

69 

59 

7  [ 

70 

67 

67 

69 

70 

66 

65 

69  .9 

OZPRK 

MAX 

89 

89 

93 

95 

97 

95 

95 

96 

94 

89 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

91 

96 

93 

90 

89 

9  1 

93 

91 

99 

95 

80 

88 

94 

93 

94 

92  .7 

MIN 

74 

70 

71 

68 

74 

71 

71 

73 

65 

71 

74 

72 

72 

77 

75 

71 

68 

71 

75 

71 

72 

72 

71 

74 

72 

72 

66 

69 

70 

69 

68 

71  .3 

RU5SELLVILLE 

MAX 

91 

80 

90 

94 

96 

98 

96 

96 

96 

91 

97 

93 

96 

97 

99 

1  00 

97 

96 

97 

88 

88 

90 

92 

95 

97 

98 

85 

73 

67 

92 

92 

92  .8 

MIN 

74 

67 

70 

70 

70 

73 

73 

72 

69 

72 

75 

75 

73 

75 

73 

74 

71 

73 

73 

72 

71 

72 

74 

75 

74 

75 

67 

66 

67 

73 

71 

71  .9 

SUBIfiCG 

MAX 

88 

90 

95 

95 

95 

96 

95 

96 

91 

89 

96 

97 

95 

96 

95 

97 

96 

96 

93 

90 

90 

94 

95 

100 

102 

92 

77 

89 

94 

93 

94 

93.7 

MIN 

68 

68 

71 

68 

74 

■■2 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

75 

73 

76 

69 

72 

73 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

66 

69 

72 

69 

69 

71  .6 

HPL  ORON 

MAX 

92 

95 

97 

100 

99 

100 

100 

99 

97 

91 

97 

97 

101 

1  0  1 

98 

97 

1  0  1 

102 

I  0  1 

92 

91 

95 

97 

102 

105 

90 

84 

87 

94 

92 

97 

96  .5 

MIN 

72 

69 

69 

64 

69 

69 

69 

69 

7  1 

72 

73 

73 

69 

7  1 

69 

71 

67 

66 

69 

69 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

66 

69 

71 

68 

67 

69  .8 

CENTRAL  05 

Plum  fork 

MAX 

91 

89 

95 

96 

96 

99 

100 

102 

102 

93 

94 

94 

100 

96 

96 

95 

97 

98 

97 

67 

88 

93 

94 

96 

99 

98 

77 

65 

94 

86 

95 

94.5 

MIN 

7  1 

70 

57 

68 

72 

75 

76 

74 

7  1 

66 

7  1 

7  1 

7  1 

73 

7  1 

73 

69 

71 

71 

69 

70 

69 

73 

74 

7  4 

7  ] 

68 

66 

70 

68 

69 

70  .9 

BENTON 

MAX 

89 

92 

96 

97 

98 

97 

96 

98 

94 

87 

92 

92 

97 

95 

96 

95 

97 

97 

92 

86 

90 

93 

94 

97 

98 

90 

79 

87 

92 

90 

92 

93.1 

MIN 

70 

68 

66 

66 

72 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

69 

71 

67 

69 

68 

66 

69 

69 

71 

7  1 

70 

66 

66 

65 

67 

67 

69 

68  .8 

BLfinELf   MOUNTAIN  0AM 

MAX 

91 

63 

93 

95 

98 

98 

97 

97 

98 

96 

85 

94 

95 

1  00 

97 

99 

96 

99 

99 

89 

89 

89 

92 

90 

92 

99 

98 

83 

77 

93 

89 

93.2 

MIN 

69 

68 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

70 

7  1 

7  I 

69 

69 

66 

68 

67 

67 

68  . 3 

CABOT    4  SH 

MAX 

86 

89 

94 

93 

95 

95 

95 

96 

91 

64 

9  1 

92 

97 

91 

95 

93 

95 

93 

66 

68 

89 

9  1 

90 

95 

94 

86 

73 

84 

93 

90 

95 

91  .0 

MIN 

69 

69 

68 

70 

72 

73 

74 

75 

72 

69 

71 

73 

7  1 

73 

73 

70 

7  1 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

72 

70 

66 

69 

72 

66 

70 

71.2 

CONWAY 

MAX 

69 

91 

95 

97 

97 

97 

97 

97 

94 

91 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

96 

94 

90 

92 

94 

94 

96 

96 

95 

76 

66 

94 

91 

94 

93.9 

M  1  N 

71 

70 

70 

74 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

75 

74 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

72.4 

MOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

94 

66 

92 

94 

98 

96 

96 

96 

99 

96 

87 

94 

95 

1  CO 

97 

1  00 

98 

99 

100 

69 

90 

90 

88 

90 

95 

100 

82 

76 

64 

91 

69 

93.1 

MIN 

76 

7  1 

70 

68 

71 

74 

73 

74 

75 

69 

70 

73 

72 

74 

7  1 

72 

72 

72 

72 

69 

72 

70 

73 

LEOLA 

MAX 

90 

93 

96 

96 

100 

99 

99 

99 

95 

90 

95 

95 

98 

96 

97 

96 

97 

98 

90 

86 

87 

93 

95 

97 

98 

93 

77 

85 

93 

9C 

93 

93.9 

MIN 

73 

69 

66 

69 

7  1 

72 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

LITTLE   ROCK  FAR  AP 

MAX 

82 

90 

92 

94 

95 

101 

100 

95 

91 

67 

92 

92 

95 

92 

95 

94 

99 

96 

89 

87 

90 

92 

91 

96 

93 

60 

75 

85 

9C 

9C 

93 

91  .4 

MIN 

72 

70 

66 

71 

74 

76 

82 

80 

73 

72 

69 

73 

74 

72 

74 

7  1 

72 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

MRL  VERN 

MAX 

89 

93 

94 

98 

99 

98 

99 

100 

97 

87 

95 

95 

102 

97 

98 

95 

97 

100 

96 

90 

92 

92 

95 

95 

100 

97 

74 

86 

92 

89 

91 

94.3 

MIN 

71 

69 

66 

67 

71 

71 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

59 

70 

68 

70 

68 

66 

65 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

67 

69 

67 

69 

59.2 

MORRILTON   a  SW 

MAX 

66 

91 

95 

95 

97 

96 

95 

95 

93 

91 

95 

96 

97 

97 

96 

96 

99 

99 

96 

87 

92 

92 

94 

98 

99 

93 

78 

88 

92 

92 

93 

93.9 

MIN 

73 

66 

73 

66 

74 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

70 

71 

72 

72 

69 

70 

73 

'" 

70 

69 

70 

70 

71  .6 

NIMROD  DAM 

MAX 

91 

82 

90 

94 

97 

98 

95 

87 

95 

93 

86 

92 

95 

96 

94 

97 

95 

97 

98 

88 

86 

90 

91 

90 

96 

97 

80 

73 

85 

91 

92 

91  .5 

MIN 

74 

69 

66 

66 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

70 

66 

73 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

66 

67 

69 

66 

68 

68.8 

N   LITTLE    ROCK   WSFO  AP 

MAX 

81 

88 

95 

97 

96 

99 

98 

100 

93 

89 

95 

95 

98 

94 

96 

95 

97 

95 

86 

67 

91 

91 

90 

94 

93 

77 

73 

64 

91 

89 

94 

91  .6 

MIN 

70 

69 

70 

74 

77 

75 

77 

76 

72 

70 

72 

74 

75 

75 

77 

73 

74 

76 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

67 

71 

68 

73 

72.5 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

68 

94 

97 

1 02 

101 

1  00 

100 

100 

96 

94 

94 

93 

99 

97 

1  00 

100 

1  00 

100 

96 

87 

68 

93 

94 

97 

96 

94 

80 

86 

92 

90 

92 

94  .9 

■         ■  ■ 

MIN 

'12 

68 

66 

67 

67 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

67 

70 

70 

70 

68 

70 

74 

72 

71 

69 

69 

69 

72 

66 

71 

69.6 

EAST    CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

92 

95 

98 

99 

1 00 

99 

1  00 

1 02 

94 

88 

93 

95 

99 

97 

98 

97 

98 

97 

95 

90 

93 

94 

94 

98 

97 

94 

83 

89 

69 

90 

93 

94  .8 

MIN 

75 

71 

69 

73 

72 

73 

74 

75 

74 

69 

70 

72 

77 

72 

73 

66 

72 

73 

74 

70 

72 

7  1 

73 

75 

70 

68 

70 

6? 

72 

'" 

71.9 

BRINKLEr 

MAX 

94 

98 

98 

97 

98 

97 

88 

92 

9  I 

94 

96 

95 

98 

94 

88 

89 

96 

93 

90 

89 

91 

76 

78 

80 

86 

91.4 

MIN 

72 

69 

76 

77 

78 

79 

76 

74 

76 

74 

73 

76 

78 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

69 

6E 

6E 

7C 

7  3-1 

OES  ARC 

MAX 

94 

93 

94 

95 

96 

97 

96 

98 

94 

69 

90 

92 

96 

95 

96 

94 

95 

95 

93 

69 

91 

93 

92 

95 

94 

93 

81 

83 

99 

91 

93 

93.2 

MIN 

72 

71 

69 

72 

73 

76 

76 

75 

74 

70 

70 

72 

73 

74 

75 

70 

7  1 

73 

73 

7  1 

70 

7  1 

73 

"'^ 

70 

67 

68 

56 

7C 

6? 

70 

71.5 

FORREST  CUT 

MAX 

90 

88 

93 

95 

98 

96 

96 

89 

69 

90 

93 

96 

97 

98 

93 

95 

95 

94 

69 

90 

93 

92 

94 

94 

93 

83 

83 

90 

67 

90 

92.3 

MIN 

70 

64 

.  69 

73 

73 

75 

75 

70 

70 

70 

74 

73 

73 

69 

7  I 

72 

72 

7  1 

7  1 

7  ] 

72 

73 

7C 

67 

57 

64 

67 

65 

7  t 

70  .4 

HE^NA 

MAX 

90 

62 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

95 

67 

69 

89 

92 

95 

94 

96 

91 

95 

93 

85 

66 

69 

91 

92 

92 

90 

78 

85 

81 

90 

89 

90.6 

MIN 

74 

70 

70 

74 

75 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

69 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

7  3 

7  3 

7  ; 

7  1 

70 

6? 

6E 

7i; 

72 

71.7 

KED 

MAX 

66 

69 

9  3 

94 

95 

96 

96 

96 

93 

87 

9  1 

92 

94 

91 

94 

92 

94 

92 

90 

85 

89 

92 

92 

95 

91 

90 

77 

85 

91 

90 

93 

91  .3 

MIN 

72 

70 

67 

73 

74 

73 

75 

77 

75 

71 

72 

74 

73 

74 

75 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

7  3 

72 

7C 

69 

6? 

1* 

6* 

73 

72  .2 

MARIANNA  2  S 

MAX 

91 

90 

95 

96 

97 

100 

97 

97 

93 

88 

90 

92 

96 

96 

97 

94 

96 

94 

93 

90 

91 

93 

95 

94 

95 

92 

87 

64 

92 

92 

93 

93.3 

MIN 

72 

69 

69 

73 

73 

74 

73 

74 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

73 

70 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

66 

67 

65 

70 

69 

72 

71  .C 

SAINT  CHARLES 

MAX 

92 

88 

92 

97 

99 

100 

99 

100 

98 

69 

87 

91 

94 

96 

96 

99 

96 

99 

98 

89 

90 

90 

91 

94 

97 

94 

78 

82 

86 

92 

93.1 

MIN 

75 

70 

70 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

70 

72 

72 

74 

74 

74 

70 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

69 

69 

69 

69 

71 

72.1 

STUITOART 

MAX 

92 

92 

98 

99 

99 

101 

101 

100 

94 

90 

93 

95 

98 

96 

96 

98 

98 

96 

95 

89 

93 

95 

94 

97 

96 

93 

62 

86 

92 

92 

94 

94  .7 

MIN 

76 

72 

70 

75 

75 

75 

77 

78 

73 

70 

72 

74 

75 

75 

78 

71 

74 

7b 

74 

72 

73 

74 

76 

74 

69 

70 

69 

75 

71 

74 

73.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 


1  4 


DRILY  TEMPERATURES  ™« 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

0 
<x 

K 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SIuTTOnRI  9  ESE 

nBx 

7^ 

92 

96 

94 

96 

93 

96 

94 

89 

96 

92 

93 

94 

96 

94 

79 

61 

85 

90 

90 

92 

5 

MIN 

76 

71 

72 

75 

76 

77 

77 

76 

70 

71 

73 

76 

76 

76 

72 

74 

74 

76 

72 

73 

74 

75 

76 

73 

69 

71 

66 

69 

71 

74 

73 

4 

ruRRELL 

nflx 

90 

94 

97 

97 

99 

94 

95 

87 

90 

91 

92 

93 

85 

62 

86 

90 

92 

6 

niN 

67 

73 

82 

73 

75 

77 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

72 

68 

68 

70 

71 

72 

'8 

WEST  hempmis 

nB« 

91 

90 

93 

98 

97 

100 

101 

100 

97 

89 

91 

94 

98 

99 

99 

99 

97 

96 

96 

86 

90 

94 

93 

92 

91 

93 

B4 

83 

86 

90 

91 

93 

.5 

MIN 

69 

7  1 

75 

75 

75 

78 

80 

75 

70 

74 

7  3 

77 

75 

7  4 

70 

76 

74 

75 

72 

74 

75 

75 

76 

76 

78 

69 

68 

72 

72 

74 

73 

.9 

HYNME 

MBX 

96 

99 

94 

95 

96 

93 

89 

9  1 

94 

93 

94 

94 

93 

84 

82 

92 

92 

92 

93 

.          ■  ■ 

MIN 

69 

63 

70 

76 

74 

75 

76 

78 

72 

69 

71 

72 

75 

75 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

74 

73 

66 

68 

64 

68 

70 

72 

71 

9 

SOUIHHESI 

OE  QUEEN 

MfiX 

96 

98 

97 

98 

96 

97 

97 

95 

94 

92 

92 

96 

1  02 

103 

97 

78 

89 

93 

92 

95 

.2 

MIN 

73 

73 

73 

70 

68 

73 

69 

72 

70 

'75 

70 

70 

72 

70 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

74 

71 

72 

71 

71 

72 

69 

71 

.3 

HOPE  3  NE 

MAX 

94 

90 

94 

96 

98 

97 

98 

94 

96 

97 

87 

9 1 

89 

96 

97 

1  00 

1  00 

85 

80 

87 

93 

91 

94 

.2 

MIN 

72 

70 

66 

68 

70 

69 

71 

72 

74 

69 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

73 

71 

72 

68 

67 

68 

67 

69 

69 

.5 

nOUNI   IDA  3  SE 

MBX 

96 

89 

9  3 

93 

99 

96 

97 

96 

98 

99 

89 

9  I 

92 

9 1 

92 

97 

1 00 

BO 

77 

64 

90 

93 

93 

.  1 

MIN 

72 

69 

67 

65 

66 

67 

68 

67 

66 

68 

69 

74 

66 

67 

68 

68 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

71 

70 

68 

68 

68 

69 

66 

67 

67 

.8 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MAX 

98 

96 

95 

97 

9 1 

97 

98 

99 

85 

84 

92 

96 

93 

96 

97 

79 

87 

9 1 

83 

9 1 

93 

.2 

MIN 

65 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

72 

72 

67 

68 

68 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

69 

69 

69 

67 

65 

69 

71 

69 

67 

70 

68 

67 

68 

.8 

NBSHVILLE   EXP  SIBI ION 

MAX 

95 

95 

95 

96 

89 

93 

94 

97 

95 

97 

9 1 

97 

97 

97 

9 1 

92 

95 

97 

1  02 

1  0 1 

8 1 

78 

65 

9 1 

88 

93 

.2 

MIN 

72 

74 

69 

69 

69 

72 

71 

70 

73 

70 

70 

73 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

74 

75 

71 

69 

72 

70 

70 

70 

72 

71 

.2 

MAX 

9  I 

96 

99 

99 

1 00 

96 

98 

99 

99 

9 1 

95 

99 

1 0 1 

99 

1 00 

95 

1 02 

99 

96 

94 

9 1 

97 

98 

!  02 

1  03 

1  0  1 

82 

87 

9 1 

9  1 

93 

96 

.3 

MIN 

7B 

75 

71 

72 

74 

72 

79 

75 

76 

71 

74 

74 

77 

75 

73 

71 

75 

75 

72 

73 

73 

73 

73 

75 

76 

73 

72 

72 

75 

75 

75 

74 

.0 

STUMPS 

MAX 

96 

93 

99 

101 

100 

101 

100 

100 

100 

101 

94 

97 

100 

103 

100 

98 

95 

100 

98 

90 

91 

95 

98 

101 

103 

105 

90 

85 

88 

87 

90 

96 

.7 

MIN 

6B 

69 

72 

7  I 

7  1 

72 

72 

7  1 

73 

72 

7  3 

72 

68 

70 

70 

68 

59 

70 

7  I 

72 

72 

73 

73 

73 

7  1 

70 

7  I 

72 

70 

.9 

rExflRnfiNfi  Fun  np 

Max 

98 

96 

96 

97 

95 

90 

9  3 

95 

96 

95 

96 

9  1 

97 

94 

88 

89 

9  I 

95 

95 

1 00 

1 02 

82 

80 

86 

90 

87 

94 

93 

5 

•        •  . 

MIN 

76 

76 

73 

73 

73 

71 

77 

76 

71 

71 

74 

75 

76 

73 

73 

72 

73 

76 

71 

75 

73 

75 

74 

76 

78 

74 

74 

74 

75 

73 

76 

74 

.  1 

SOUIM  CENTRBL 

OB 

fiRKODELPHlR  2  N 

MBX 

90 

94 

96 

98 

96 

97 

98 

96 

88 

93 

92 

97 

95 

94 

92 

95 

96 

9  1 

89 

88 

93 

95 

96 

97 

9 1 

84 

88 

93 

9 1 

92 

93 

.2 

MIN 

73 

72 

68 

71 

73 

71 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

73 

70 

72 

70 

71 

71 

73 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

70 

69 

72 

69 

71 

71 

CflMDEN  1 

MBX 

96 

9  3 

94 

96 

1 00 

98 

99 

1 00 

99 

92 

90 

96 

98 

1  00 

96 

96 

95 

99 

95 

90 

87 

87 

94 

94 

98 

1 0  I 

86 

83 

83 

9 1 

89 

94 

.  1 

MIN 

76 

72 

68 

69 

72 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

71 

71 

70 

71 

73 

74 

71 

.9 

El  OORROO  FUR  BP 

MBX 

96 

1  00 

1 02 

1  03 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

1 02 

93 

9 1 

97 

98 

1  0  1 

98 

97 

96 

1 00 

99 

9 1 

92 

9 1 

97 

99 

100 

1 0 1 

93 

90 

86 

89 

63 

90 

96 

.  1 

MIM 

78 

74 

73 

73 

75 

72 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

75 

75 

76 

73 

76 

75 

.0 

MfiCNOLin 

MBX 

99 

I  DO 

98 

99 

99 

9  3 

89 

97 

98 

98 

98 

99 

97 

99 

99 

90 

88 

90 

94 

95 

98 

99 

90 

86 

86 

89 

84 

88 

94 

.4 

MIN 

74 

70 

68 

69 

70 

67 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

73 

72 

75 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

71 

.  1 

nOROBOY  LOC«  8 

MBX 

95 

94 

92 

1 00 

1 00 

1 0 1 

9B 

99 

99 

84 

94 

99 

96 

98 

93 

92 

92 

96 

95 

93 

85 

9  1 

96 

97 

98 

95 

90 

90 

88 

93 

85 

94 

.  1 

MIN 

74 

71 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

72 

70 

72 

73 

74 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

70 

.9 

PRESCOTI 

MAX 

90 

97 

97 

98 

99 

99 

99 

1 00 

95 

9  1 

95 

95 

1  00 

99 

97 

95 

1  00 

98 

95 

69 

88 

97 

95 

1 0 1 

99 

96 

80 

88 

93 

90 

9 1 

95 

.0 

MIN 

75 

73 

69 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

74 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

76 

76 

72 

71 

70 

73 

69 

73 

72 

.6 

SPRRKKBN 

MAX 

94 

91 

98 

99 

100 

99 

98 

91 

97 

100 

92 

97 

99 

97 

98 

99 

96 

96 

96 

100 

101 

65 

60 

94 

94 

95 

.6 

MIN 

72 

7  1 

67 

70 

7  3 

72 

7  1 

70 

7  1 

70 

7  1 

69 

80 

70 

70 

69 

7  I 

70 

73 

7  1 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

.8 

HBRREN   2  W5H 

MAX 

94 

92 

98 

9? 

99 

99 

98 

99 

98 

88 

89 

94 

97 

99 

96 

95 

94 

98 

98 

89 

87 

93 

95 

95 

95 

92 

82 

84 

89 

89 

82 

93 

.4 

MIN 

73 

72 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

68 

67 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

68 

68 

68 

66 

69 

71 

69 

.6 

SOUTHEBST 

09 

CROSSE T I  2  S5E 

MAX 

97 

95 

99 

98 

99 

1 00 

99 

99 

1  00 

64 

67 

93 

9S 

96 

95 

92 

95 

96 

96 

90 

8  3 

9  1 

97 

97 

97 

89 

87 

87 

89 

9 1 

85 

93 

.5 

MIN 

71 

69 

66 

67 

68 

66 

69 

69 

70 

64 

71 

72 

70 

68 

68 

67 

67 

67 

71 

68 

67 

69 

70 

73 

70 

70 

70 

71 

73 

69 

71 

69 

.  1 

DERPIOTI   3  NE 

MAX 

98 

94 

96 

97 

99 

1  00 

1  02 

1  00 

I  02 

87 

90 

93 

96 

97 

95 

97 

96 

99 

96 

87 

89 

93 

94 

97 

97 

93 

89 

87 

89 

90 

92 

94 

.5 

MIN 

77 

72 

68 

72 

71 

72 

74 

74 

69 

70 

70 

73 

74 

72 

74 

67 

70 

69 

74 

70 

71 

72 

73 

74 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

72 

71 

.5 

OunflS 

MAX 

89 

93 

98 

1  00 

99 

I  00 

99 

1 00 

86 

69 

93 

96 

97 

96 

97 

97 

98 

96 

93 

90 

93 

92 

94 

96 

95 

93 

83 

87 

89 

90 

9  3 

93 

.9 

MIN 

72 

73 

70 

74 

72 

75 

75 

75 

73 

71 

71 

73 

73 

74 

75 

70 

73 

74 

72 

72 

73 

72 

75 

74 

72 

71 

70 

72 

69 

72 

74 

72 

.6 

EUDORB 

MAX 

95 

96 

95 

98 

99 

1  00 

1 00 

97 

I  0 1 

88 

85 

97 

95 

97 

96 

97 

93 

97 

94 

88 

92 

9 1 

95 

98 

95 

86 

87 

89 

9  1 

88 

85 

93 

.7 

MIN 

76 

76 

69 

72 

72 

72 

74 

75 

71 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

69 

72 

71 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

73 

75 

72 

75 

72 

.7 

nONTICELLO  3  SW 

MBX 

93 

94 

92 

97 

98 

99 

99 

98 

97 

89 

88 

93 

95 

97 

95 

95 

94 

97 

97 

87 

69 

92 

92 

96 

97 

92 

84 

65 

86 

89 

86 

93 

.0 

MIN 

74 

75 

67 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

69 

73 

70 

72 

72 

6B 

72 

7] 

75 

70 

7  1 

70 

73 

73 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

71 

.2 

PINE  BLUfF 

MAX 

93 

90 

95 

97 

99 

1  00 

1  00 

99 

1  00 

99 

9  1 

93 

94 

98 

97 

98 

97 

99 

98 

86 

87 

93 

96 

93 

97 

96 

B I 

80 

86 

84 

92 

93 

8 

MIN 

75 

74 

70 

72 

74 

74 

74 

76 

76 

69 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

74 

75 

70 

72 

73 

74 

74 

71 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

72 

.4 

PORILBNO 

MAX 

95 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

95 

100 

87 

85 

91 

93 

94 

95 

93 

91 

94 

94 

85 

89 

90 

96 

96 

95 

88 

66 

B7 

91 

87 

83 

92 

.2 

MIN 

75 

73 

69 

72 

71 

73 

73 

74 

75 

71 

73 

72 

74 

72 

73 

69 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

73 

75 

71 

72 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

.  1 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

96 

91 

94 

96 

98 

99 

100 

99 

98 

86 

88 

91 

93 

97 

97 

98 

96 

97 

95 

66 

90 

92 

92 

93 

95 

91 

64 

64 

87 

88 

84 

92 

7 

MIN 

76 

72 

69 

74 

7  ] 

73 

74 

75 

72 

70 

7  [ 

72 

74 

72 

74 

66 

72 

7  1 

72 

7 1 

72 

7  1 

72 

74 

7  t 

70 

69 

69 

72 

72 

73 

71 

.9 

SIBR  CUT  4  ENE 

MAX 

89 

93 

97 

96 

99 

102 

101 

102 

89 

91 

94 

96 

98 

98 

96 

100 

98 

91 

92 

94 

91 

95 

100 

98 

89 

94 

95 

7 

MIN 

73 

71 

69 

71 

71 

72 

74 

74 

69 

71 

71 

74 

75 

72 

70 

71 

73 

74 

71 

73 

71 

74 

74 

72 

68 

74 

72 

•  0 
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MONTHLY   AND  SERSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1976   -  1977 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  • 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

0 

3 

55 

427 

787 

9  I  5 

1  359 

7  1  7 

4  74 

1  6  3 

29 

2 

494  1 

DEER 

0 

2 

4  7 

4  35 

822 

92  3 

1  "^pc; 
1  jDD 

776 

524 

200 

46 

2 

5  1  42 

3787 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

0 

0 

24 

34  4 

654 

8  30 

1  9  T  n 

1  c  jU 

530 

36  1 

1  05 

19 

0 

4207 

FfiYETTEVlLLE  Fflfi  RP 

0 

2 

4  1 

407 

7  4  4 

902 

1262 

p.  n  ^5 

□  O  J 

4  1  1 

1  5  1 

30 

0 

4533 

FfiYETTEVILLE  EXP  STfi 

0 

3 

43 

385 

735 

863 

1289 

681 

437 

1  46 

36 

1 

4519 

3839 

GRflVETTE 

0 

0 

27 

362 

596 

859 

1237 

621 

39  1 

127 

1 5 

0 

4335 

4  0  34 

HARRISON  FRH  HP 

0 

0 

32 

377 

725 

863 

1283 

659 

407 

1  32 

26 

0 

4504 

HUNTSV ILLE 

0 

0 

362 

593 

836 

1215 

670 

406 

135 

24 

0 

LEAD  HILL 

0 

0 

1  6 

327 

54  7 

799 

1  9  /I  d 

636 

352 

0 

0 

4661 

3886 

5IL0RM  SPRINGS 

0 

0 

32 

390 

748 

887 

1  326 

682 

428 

156 

12 

0 

3813 

■         ■  ■ 

NORTH  CENTRRL  02 

CfiLICO  ROCK 

0 

0 

1  9 

32  1 

74  8 

855 

1260 

67  5 

^  Q  ^ 

1  2  1 

27 

0 

4420 

EVENING  SHADE    1  NNE 

0 

0 

2  3 

329 

0 

4366 

39  1  4 

GILBERT 

0 

0 

3  1 

357 

7  1  6 

8  3  I 

120/ 

CRT 
DO  ' 

396 

1  1  5 

2  3 

3 

CREEPS  FERRY  CRM 

0 

0 

1  3 

324 

704 

8  34 

1212 

p,  R  n 

D  0  U 

358 

1  22 

25 

0 

4272 

3959 

MRMMOTH  SPRING 

0 

0 

35 

350 

753 

909 

1314 

706 

368 

131 

28 

0 

4604 

MRRSHHLL 

0 

0 

20 

340 

687 

840 

1295 

341 

0 

3852 

nOUNTHIN  HOME    I  NNW 

0 

0 

1  1 

296 

539 

791 

1229 

618 

343 

105 

15 

0 

4047 

MOUNTRIN  HOME  C   OF  ENG 

0 

0 

38 

371 

783 

935 

1  334 

750 

417 

135 

24 

1 

4788 

MOUNTR IN  VIEW 

0 

0 

28 

355 

7  39 

R  Q  C 
ODD 

1  97  1 

697 

35  1 

1  32 

30 

0 

4459 

YELLVILLE 

D 

0 

26 

360 

746 

917 

1280 

715 

425 

124 

30 

0 

4523 

■         ■  ■ 

NORTHEAST  03 

HL  I  C  1  R 

0 

0 

8 

30  1 

582 

834 

1229 

6  1  5 

275 

d  D 

!  9 

g 

4  04  2 

3780 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

1  2 

3  1  4 

78  1 

1205 

585 

9  fl  ^ 
^  0  ** 

9 1 

1  4 

Q 

4  04"? 

BRTESVILLE  L  AND  D  1 

0 

0 

1  5 

303 

552 

8  1  4 

1224 

624 

jU  u 

88 

1  7 

g 

BEEDEV I LLE 

0 

0 

5 

287 

626 

770 

1203 

59  1 

263 

7  1 

1  1 

g 

3827 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

3 

272 

1216 

559 

264 

7 

0 

3386 

CORNING 

0 

0 

1  6 

332 

69  1 

8  39 

1264 

638 

287 

9  0 

1  1 

n 
u 

4  1  68 

3678 

JONESBORO 

0 

0 

1  6 

3 1  9 

687 

84  5 

1267 

666 

30  3 

C 

D 

n 
u 

3352 

JUOD  HILL 

0 

0 

10 

576 

258 

80 

0 

KE I SER 

0 

0 

20 

344 

733 

897 

591 

349 

120 

1 1 

0 

NEWPORT 

0 

0 

8 

303 

651 

836 

1255 

656 

282 

85 

10 

0 

4086 

32« 

PARRGOULO 

0 

0 

18 

304 

583 

835 

1262 

643 

294 

87 

3 

0 

4  129 

3538 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

1  2 

309 

689 

855 

1259 

669 

32  3 

Q  fl 

I  J 

n 

4  227 

3652 

SEHRCr 

0 

0 

4 

275 

624 

756 

1  1  49 

556 

288 

68 

13 

0 

3743 

3154 

m            m  m 

WEST  CENTRfiL  04 

BLUE   MOUNTAIN  DRM 

0 

0 

1  0 

309 

636 

79  3 

1185 

594 

307 

78 

1  4 

0 

3927 

BOONE  V  I  L  L  E 

0 

0 

2  7  1 

608 

7  34 

1101 

520 

305 

0 

C L  ARKS  V  I L  L  E 

0 

0 

24 

357 

7  3  1 

864 

1  253 

588 

4  05 

1  3  1 

2  1 

0 

DhRDRNE  L  LE 

0 

0 

5 

255 

5  1  2 

758 

1  1  37 

550 

322 

7  3 

9 

0 

37  31 

3128 

FORT   Sni TH  W50  fiP 

D 

0 

20 

317 

682 

837 

1  186 

602 

352 

88 

9 

0 

4093 

3336 

rUKI    bniiH   WHItK  rLHNI 

0 

0 

1  8 

3  1  2 

667 

798 

1165 

6  1  4 

4  37 

1  22 

1  8 

0 

4  151 

HECTOR 

0 

0 

1  1 

273 

654 

795 

1  168 

620 

368 

87 

12 

0 

3988 

MENA 

0 

0 

9 

283 

592 

704 

1  059 

522 

31  1 

83 

7 

0 

3570 

3105 

OZRRK 

0 

0 

0 

250 

599 

74  1 

1093 

537 

300 

67 

8 

0 

3595 

3199 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

1  3 

295 

551 

806 

1  182 

351 

79 

9 

0 

3163 

Clio  I  n  p  n 

SUB  1 ACO 

0 

0 

2 

258 

570 

7  1  3 

1  099 

5  1  6 

276 

60 

9 

0 

350  3 

3118 

WRLDRON 

0 

0 

10 

258 

595 

735 

1059 

544 

292 

82 

9 

0 

3595 

3166 

'         '  * 

LlNIKHL  Ud 

n  1  1 1 M   r  no  w 
HLUn   r  UKK 

0 

0 

6 

24  8 

546 

670 

1040 

506 

268 

62 

5 

0 

3352 

3063 

BENTON 

0 

0 

1  1 

271 

597 

749 

1039 

521 

282 

77 

1  1 

0 

3553 

3281 

BLRKELY  MOUNTRIN  DRM 

0 

0 

1  8 

338 

649 

787 

1099 

634 

376 

126 

23 

0 

4050 

CABOT   4  SW 

0 

0 

1  0 

292 

622 

750 

1114 

560 

293 

7  8 

g 

n 
u 

T  9  S 

CONWRY 

0 

0 

6 

273 

602 

754 

1  1  08 

533 

274 

77 

10 

0 

3637 

3049 

GREENBRIER 

0 

0 

15 

305 

668 

816 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

10 

271 

591 

686 

1057 

528 

293 

76 

7 

0 

3519 

2729 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   nND   SEflSONRL   HERTING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1976  -   1977  HRKflNSRS 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JPN 

FEB 

fIflR 

flPR 

lifl  Y 

11  INF 

NORMALS 
JULY-JUNE 

LEOLH 

0 

0 

12 

298 

597 

695 

1033 

521 

275 

70 

!  5 

0 

35  I  7 

LITTLE  ROCK  FRO  RP 

0 

0 

I 

257 

557 

710 

1  04  1 

502 

265 

70 

1  0 

0 

3423 

3354 

MRLVERM 

0 

0 

1 1 

304 

588 

735 

104  1 

540 

280 

69 

8 

0 

3576 

MORRILTON  4  SW 

0 

0 

7 

244 

573 

716 

1  105 

536 

288 

67 

10 

0 

3546 

3131 

NIMROD  ORM 

0 

0 

1  7 

31  1 

685 

830 

1183 

62  1 

345 

1  12 

24 

0 

4  129 

N  LITTLE  ROCK  USFO  RP 

603 

738 

1111 

535 

266 

73 

12 

0 

SHERIDRN  2  S 

255 

60 

8 

0 

5HER1DRN  TOWER 

0 

0 

1 

280 

593 

708 

1044 

442 

2968 

■         •  • 

ERST   CENTRRL  06 

RRKRNSRS  POST 

0 

0 

0 

239 

556 

582 

1029 

495 

196 

52 

2 

0 

325  1 

BRINKLEr 

0 

0 

7 

85 

9 

3200 

CLRRENDON 

0 

0 

2 

DES  ARC 

0 

0 

32 

272 

578 

745 

1117 

545 

278 

73 

7 

0 

3647 

3  147 

FORREST  CITY 

452 

238 

65 

5 

0 

HELENA 

0 

0 

7 

288 

677 

1181 

537 

298 

98 

1  1 

0 

3037 

KEO 

0 

0 

7 

278 

594 

706 

1077 

528 

269 

67 

7 

0 

3533 

MRRIRNNP  2  S 

0 

0 

4 

259 

6  1  3 

746 

!  104 

543 

24  1 

45 

4 

0 

3559 

3165 

SRINT  CHRRLES 

0 

0 

6 

297 

642 

765 

1131 

601 

251 

81 

6 

0 

3780 

3061 

STUTTGART 

0 

0 

1 

257 

575 

687 

1047 

503 

215 

54 

1 

0 

3340 

2848 

STUTTGART  9  ESE 

0 

0 

9 

299 

620 

756 

1114 

574 

258 

83 

5 

0 

3728 

3248 

TURRELL 

0 

0 

8 

246 

610 

1  157 

587 

247 

105 

1  4 

0 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

3 

255 

61  1 

732 

1  1  34 

577 

21  1 

66 

4 

0 

3593 

WYNNE 

0 

0 

8 

281 

653 

752 

1  146 

567 

238 

79 

4 

0 

3738 

m           m  m 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

0 

0 

1  3 

291 

61  1 

735 

1040 

535 

283 

60 

4 

0 

3572 

2855 

HOPE   3  NE 

0 

0 

15 

303 

610 

713 

1034 

547 

300 

79 

9 

0 

3610 

2928 

MOUNT    IDA  3  SE 

0 

0 

28 

397 

685 

817 

I  1  38 

648 

381 

142 

28 

0 

4264 

3328 

MURFREESBORO  2  NNW 

0 

0 

36 

316 

592 

746 

1043 

542 

312 

94 

4 

0 

3685 

NASHVILLE   EXP  STATION 

0 

0 

I  3 

287 

555 

672 

995 

509 

300 

83 

4 

0 

34  1  8 

3025 

OKAY 

0 

0 

3 

225 

502 

620 

915 

431 

209 

42 

2 

0 

2949 

2461 

STAMPS 

0 

0 

4 

249 

515 

617 

927 

451 

236 

67 

1 

0 

3077 

TEXRRKRNR  FRR  RP 

0 

0 

3 

246 

504 

505 

890 

427 

201 

51 

5 

0 

2932 

m             m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKRDELPHIR  2  N 

0 

0 

7 

273 

608 

720 

1008 

531 

282 

68 

5 

0 

3502 

2838 

CAMDEN  1 

0 

0 

1  3 

290 

572 

692 

999 

519 

224 

61 

8 

0 

3378 

2707 

EL   DORADO  FAA  RP 

0 

0 

0 

215 

5  1  0 

633 

9  I  4 

45  1 

205 

46 

2 

0 

2987 

2645 

FORDYCE 

0 

0 

23 

309 

592 

2627 

MAGNOL IR 

0 

0 

7 

275 

532 

531 

921 

473 

240 

68 

5 

0 

3152 

2468 

MOROBRY  LOCK  8 

0 

0 

10 

267 

578 

715 

999 

532 

243 

61 

9 

0 

34  34 

PRESCOTT 

0 

0 

5 

245 

535 

545 

948 

455 

223 

50 

4 

0 

3112 

2749 

SPRRKMRN 

0 

0 

20 

309 

505 

712 

1036 

527 

297 

85 

9 

0 

3600 

WRRREN  2  WSW 

0 

0 

9 

285 

501 

696 

1027 

527 

265 

85 

8 

0 

3505 

2577 

a           ■  ■ 

SOUTHERST  09 

CROSSETT  2  S5E 

0 

0 

I  4 

290 

575 

7  1  6 

1  003 

535 

263 

69 

5 

0 

3471 

2488 

DERMOTT   3  NE 

0 

0 

1  5 

282 

59  1 

723 

1  045 

5  1  8 

206 

63 

3 

0 

3446 

DUMAS 

0 

0 

1 

235 

540 

662 

985 

444 

179 

46 

0 

0 

3093 

2713 

EUDORR 

0 

0 

5 

256 

565 

682 

1008 

509 

216 

54 

1 

0 

3296 

MONTICELLO   3  SW 

0 

0 

12 

301 

674 

1029 

549 

242 

68 

5 

0 

2694 

PINE  BLUFF 

0 

0 

10 

283 

593 

709 

1068 

520 

258 

82 

3 

0 

3536 

2588 

PORTLAND 

0 

0 

3 

257 

557 

588 

1027 

521 

235 

58 

4 

0 

3350 

ROHWER  2  NNE 

0 

0 

10 

274 

603 

709 

1056 

549 

238 

71 

3 

0 

351  3 

STAR  CITY   4  ENE 

0 

0 

7 

235 

555 

652 

1007 

480 

226 

73 

3 

0 

3248 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


OBKONSnS 

JULT  1977 


Onr   OF  MONTH 


9      10      M      12      13      M      IS      16      11      16      19     20     21      22     23     2'     25     26     27     28     29      30  31 


HOPE    3  NE 

I BSBE  CROUNDI 
KEISER 


flflRIfiNNn  2  S 


ROHHER  2  NNE 


STUTICflRI  9  Est 


102  102 
83  84 


95  101 
78  76 


89  89 
79  79 


99.0 
81  .0 


106.5 
79.4 


97.0 
81  .6 


93.4 
81  .8 


97.7 
75  .8 


91  .3 
78.3 


SEE 


REFERENCE 


MOTES   FOLLOWING  STATION 
1  8 


INDEX 


EVflPORnriON  RND  WIND 


STfiT ION 

DAY   OF  MONTH 

5  a:  o 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

]  1 

1 2 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2  I 

2  2 

2  3 

2  4 

2  5 

26 

26 

29 

30 

3  1 

NORTH  CENIRBL 

02 

nOUNTniN  HOriE   C  OF 

ENO 

EVBP 

MAX 

HIN 

98 

61 

.27 
101 
64 

.04 

60 

.34 

103 
69 

.28 

1  07 
74 

.25 
1 09 
78 

.38 

1  04 

76 

.26 
1  04 

77 

.23 
1  04 

75 

.17 
96 
74 

.00 
1 0 1 
73 

.26 
103 
71 

.27 
1  04 
73 

.12 
104 
75 

.28 

1 05 
75 

.45 

1  04 

75 

.28 

1 02 
75 

.30 

1 0 1 
76 

.27 
98 
75 

.22 

95 
76 

.12 

90 
75 

.  16 
94 

75 

.18 

92 
76 

.19 
96 
76 

.06 
97 
62 

101 
52 

.37 
80 
48 

.02 
83 
49 

.02 
93 

51 

.31 
98 
62 

.26 
1  02 
76 

5  .809 
98  .8 
69.5 

NORIHEnST 

03 

KE  I  SER 

EVflP 
Ml  NO 

.  I  7 
19 

■  38 
47 

-  35 
35 

.  39 
27 

.  34 
29 

.42 

26 

33 

43 

.59 
47 

.24 
48 

.24 

103 

.  38 

59 

.  3 1 

28 

.  38 

33 

.  40 

38 

-  32 

20 

.  35 

20 

.  30 
35 

.17 
67 

.28 

59 

.25 
41 

.22 

33 

.33 
43 

.26 

76 

.20 
58 

.38 

75 

.23 
44 

.  15 

23 

.25 

57 

.  32 
83 

9.908 
13946 

WEST  CENTRHL 

04 

8LUE   MOUNTOIN  DPH 

E  vflP 
U  INO 

-27 
20 

.03 
22 

.23 
26 

.27 
19 

■  26 
16 

.22 
12 

.21 
6 

.23 
12 

.  35 
18 

.20 
19 

.  1 5 

16 

.29 
18 

.27 
14 

.  31 

1  3 

.27 

16 

.28 

25 

.24 

19 

.25 
18 

.  30 
19 

.20 
21 

.  1 6 

18 

.  1 1 

9 

.  1  7 

10 

.24 

16 

.22 
12 

.  3  1 
26 

27 

.  1  3 

15 

.  1 8 
15 

.  19 

10 

.  1  7 
20 

6.73 
527 

CENTRBL 

05 

8L0KEI.T   MOUNTfliN  DOM 

EVflP 
UINO 

.25 
28 

.09 

6 

.04 

17 

.20 

19 

.30 
16 

.23 
15 

.27 
18 

.27 
16 

.26 
26 

.25 
22 

.12 

15 

.26 
23 

.28 

22 

.26 

15 

.29 
19 

.28 

16 

.22 
22 

.34 

21 

.24 

15 

.12 
1  1 

.12 

9 

.14 

9 

.14 

1  3 

.  1  1 
1  3 

.27 
14 

.20 

22 

.08 

10 

.05 

6 

.10 
8 

.18 

12 

.13 
14 

6.12 
493 

EnS'  CENtRRL 

06 

SIUTIonRI  9  E5E 

Evnp 

UINO 

niN 

.38 

107 
94 
73 

.  1  3 
45 
89 

72 

.27 
17 
92 
74 

.30 
19 

103 
74 

.32 
20 
96 
76 

.31 

15 
97 
76 

.34 

22 
93 
76 

.36 

31 
97 
77 

.28 
36 
99 

75 

.19 
49 

67 
70 

.34 

61 
78 
70 

.22 
85 
79 
72 

.28 
43 
79 
73 

.31 
15 
80 
76 

.29 

1  1 
90 
78 

.31 
19 

73 

.27 
13 

73 

.31 
12 

77 

.30 
18 

76 

.14 

13 

74 

.12 

33 

73 

.28 

28 

73 

.23 

21 

75 

.26 

23 

76 

.31 

51 

73 

.45 

58 

72 

.09 
44 

70 

.08 

26 

70 

.17 

16 

70 

.23 
46 

73 

.18 

38 

73 

8.05 
73.6 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVOP 
WIND 

.24 
40 

.20 

19 

.26 

17 

.27 
13 

.25 

10 

.26 
18 

.27 

1  1 

.23 

13 

.27 

19 

.25 
25 

.14 

20 

.22 
35 

.29 
20 

.24 

16 

.27 
13 

.30 
12 

.25 

1  1 

.21 

12 

.26 
14 

.  1  1 
8 

.17 
14 

.23 

17 

.24 

20 

.23 
20 

.27 
17 

.26 

25 

.  1  I 

20 

.15 

12 

.  1  3 

12 

.18 
19 

.21 
25 

6.99 
547 

SFE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  9 


STATION  INDEX 


flRKRNSRS 

JULY 


1977 


Q  T  □  T  T  n  M 
0  1  H  1  i  U  l\ 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  1 

o 
cr 
z 

d 

a: 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  , 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0005 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

flL  IC  Ifi 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7fl 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

fiLUM  FORK 

01  30 

05 

SflL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  1 

0135 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7fl 

c 

MRS.   REBA  Y  SWflIM 

AMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7fl 

MRS  ALTA  F  GARNER 

DM  T  n  r  MF 

rill  1  U  I  IN  L 

0178 

07 

P  I  K  F 
r  1  r\  L 

-3 

J 

34 

02 

93 

25 

285 

7fl 

c 

flRKfiOELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

3  4 

09 

9  3 

0  3 

1  95 

5P 

7  A 

c 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKONSflS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

1  2 

145 

7fl 

CLARENCE  L  .WESTMORELAND 

RRKflNSfiS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

flRK   POST   NAT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0285 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

950 

7A 

MRS  PAULINE   A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0325 

05 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE   L   AND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RF  F  OF  V  11  1  F 

0535 

03 

jpr  K  DM 
J  r1  L  r\  O  U  I'J 

■7 

35 

26 

91 

06 

221 

5P 

6P 

H 

p      M  DPFri^rMPinrr 
r.    n.  dKLLf^LN^<lUL^t 

BENTON 

0S82 

05 

SAL INE 

6 

34 

3  3 

92 

3  7 

285 

6P 

7  A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

U585 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

13 

1  296 

7A 

7fl 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0515 

01 

CARROLL 

7 

35 

24 

93 

37 

1  150 

7fl 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0554 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7A 

MRS   OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE   H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

05 

91 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLAKELY   MOUNTAIN  DflM 

0754 

05 

GflRLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DflM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

350 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BI  Y  THF  V  1 1  1  F 

0806 

03 

M I CC 1 CC  r  pp 1 

D 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

D      1        1  1  l_l  T  T  C 

K   L   WH 1 1 E 

BONNEROALE 

UO  £1  u 

Uo 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

9  3 

2  3 

1000 

7fl 

0.    E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7fl 

c 

INACTIVE  3/31/77 

BOTKINBURG   3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

06 

NEVflDfl 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7fl 

c 

H 

ERNEST  F  .   LOEWER  .   JR . 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7fl 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DflM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

35 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CflBOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASK 1 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  I  32 

02 

IZARD 

7 

35 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  I 

1  152 

08 

niior H I T Q 

u  u  n    1 1  1  in 

■3 

33 

35 

92 

49 

1  16 

8fl 

8fl 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

I  ^  '*  ^ 

DA 
UD 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  9 

1  70 

5P 

7fl 

INACTIVE  9/30/75 

CLflRKSVILLE 

I  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7fl 

7R 

BILLY  L  WILLIS 

CLflRKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7fl 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

35 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

70 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

5P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7fl 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

:s 
J 

33 

07 

91 

57 

180 

8fl 

8R 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK I 

1 

4  2 

92 

2 1 

350 

7  A 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7A 

RRY  R  HUTTO 

DANV ILlE 

1  834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7fl 

JOSEPH  A .  MOUDY  .  JR . 

DANVILLE  5CS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DflRDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

5P 

7fl 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7fl 

7fl 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEV  lER 

4 

34 

02 

94 

21 

4  20 

7fl 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8fl 

6A 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1  968 

06 

PRA I R I E 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUE Y  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIAM  C .  STAPP 

DIERKS  DAM 

9  n  9  n 
U  z  U 

U  / 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

685 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMflS 

2148 

09 

DESHfl 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAV  ISC.  KERHEY 

EL  DORADO  FAA  flP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8fl 

8fl 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2355 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7fl 

c 

H 

WILLIAM  G  SHEPRET 

EVENING  SHADE   I  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CARTER 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

250 

8A 

8R 

H 

INACTIVE  12/31/75 

FOREMAN 

2544 

07 

1   I  T  T  1  f    P  I  U  F  P 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRflNClS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT   SMI TH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBflST IflN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 
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STATION  INDEX 


S  T  R  T  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 N  T  Y 

U  U  U  1  N  1  1 

o 
a 

cr 
o 

3 
=) 

LONGITUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

U  Lj  U  L  l\  V  L  i\ 

TEMP  . 

0. 
L-t 

a. 

CL 

a 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FORT   SMITH   WATER  PLfiNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7  A 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS    IDA  A  KILLION 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRfiVELLr    1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRFIVETTE 

29  30 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

9  4 

28 

1  250 

5S 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH   L.  LEYSATH 

GREENBR 1 ER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

14 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

INACTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST IAN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS   DOROTHY   M  BEEN 

GREERS  FERRr  DOM 

2978 

0'' 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

307<; 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8A 

TOWN  OF  HAMBURG 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

INACTIVE  3/31/77 

HARRISON   FAA  BP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

U   S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEC  TOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7B 

c 

MRS.   ETTA  G.   L AUN I  US 

HELENA 

9  il  9 
J  Z  ^ 

U  D 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

■3  O  C 
J  <_  □ 

7  A 

7fl 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7R 

7A 

GH 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORAT  I  0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

U   S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSV I LLE 

3540 

01 

MAD  I  SON 

7 

35 

05 

93 

44 

1  453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

HU T  T I G  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

CLOSED  5/25/77 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  AROELLA  VAUGHN 

JE5SIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  8.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

^  7  P,  1 

U  J 

POINSETT 

5 

35 

36 

Q  n 

zl  u 

^  1 
J  i 

2  1  5 

SS 

SS 

JUDD   V  CHAPIN 

KE  I  SER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  C I T  r 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

25 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

[ flKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULflSK I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLE  Y 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

LEOL  A 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

H 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

H  J 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MAD  I  SON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

43 

215 

8A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNGL I  A 

4  O  t(  o 

U  o 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

3  1  5 

6P 

7A 

c 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7  A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

c 

H 

R ICHARD   W .    ST .  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

L I TTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

3  3 

36 

91 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  ARK   -  MONTICELLO 

MOROBAY   LOCK  8 

4  9  34 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

Q  9 

9  1 

R  Q 
0  H 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON   4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E  .  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

5P 

RAD  I  0  STAT  I  ON  K  TLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

0  n 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

WILLIAM  F.  PARSONS 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.    5ULA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STAT  ION 

5112 

07 

n  u  w  n  r\  u 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS   EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .    NONA  L  .   HA  i  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

35 

91 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROO  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

553 

M  I  D 

MID 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1  500 

7A 

H 

MRS-   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS  .  GUY  E .  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKRNSRS 

JULY  1977 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  ONO 
TABLES 


OBSERVER 


PFIRflGOULD 
PfiRKS 
PARTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTflS  1 
PORTLfiND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RU5SELLVILLE 
SflINT  CHRRLES 
SflINT  FRANCIS 
SRLEM  2  NNE 
SERRCY 

SHERIDRN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANR  FAA  AP 
TURRELL 

WALORON 

WARREN  2  WSW 

WASH  I  TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 

CLOSED  STRTIONS 

HUTTIG  LOCK 


5562 
5591 
5602 
5591 
5754 
5760 
5770 
5820 
5855 
5908 

5910 

6006 

625 

6352 

6376 

6380 

6403 

5506 

6552 

6585 

6624 
5768 
6804 
5823 
5918 
6920 
5928 
7038 
7048 
7257 

7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


3555 


08 


GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 
LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHl  TE 
GRANT 
VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L INCOLN 

ARKRNSRS 

RRKRNSRS 

LOCRN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENOON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


UN  I  ON 


36  02 

34  48 

35  57 
35  03 
34  1  3 
34  35 


33  14 
33  48 


1  f 


33 
35 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  1  7 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


3  33  02 


90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 

93  23 
93  53 
91  16 

93  05 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


9?  05 


260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 
308 

318 
453 
150 
400 
200 
300 
580 
245 
210 
550 

1  140 
1  70 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
351 
225 

575 
210 
510 
220 
775 
350 
250 
760 


60 


7A 


7A 
8fl 
8R 
SS 
5P 
8R 
SS 

MID 
5P 

5P 
7A 

5P 


4P 

7A 

7A 
7A 
7fi 
7fl 
5P 
8R 
6P 


55 
7A 
8R 
7R 
8R 
MID 
5P 

7A 
7R 
7A 
5P 


C 

C  H 


7fl 


C  H 


8RCGH 
H 


C  H 
H 


WILLIRM  J  TOMERLIN 

BOMRR  K.  HRNSRRD 

ETHEL  CRRLTON 

A.   0.  HOLBROOK 

L  B  HRDDOX 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN   W.    TEETER.  JR. 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETR  KISSIRR 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  5  FISH  RNO  WILDLIFE 
CILLIS  R.  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
RDRM  C.  MELTON 
RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRRNCE 

RICHARD   L  KRUFMRN 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  R  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH-WILDLIFE  5ERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLRTCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W   MEMPHIS   UTIL  COMM 
NOLEN  8  CRLOWELL 
BILL  J  MOODY 
RRDIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


CLOSED  5/25/77 
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REFERENCE  NOTES 


IMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Temneratiir»  in   T  .* 

ovement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departure^of  IveragrdaUr^^eratirer^rSl  Is"?"  ^^rt  ^r""!^""?  J"  " 
irections  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  df  rectioL  speedTdi'jrLfby  ^hfnu^h^^'^r  oL'^^^^^ 


and  wind 

ons . 


ion  and  Wind  table. 
24  hours  ending  at 
recorder  located  6- 


he  ground.     Samples  for 
auses  of  local  variability 


VAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diamptpr  iini*>=G  ^^h^y,.,  k  i  ■ 

|-   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  ex?JemenJ  LmperlL^e  oriate^in  pan  a^  iVaZ 

bchefabo^^hrpa;;.  ^"  -"^^  evaporation  pa^n  as^S^teJjn:^ bra'con^inSo^urf^emr Je?  1 

.ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     sleet     or  ice  on  t 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently     occasional  drifting  ^L^th^ 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  e  s  t  '^'•l"l->g  and  other  c 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasonal   <in„  ,  ,  ,     .  ., 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice.  lauie,   ana  in  tne     Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
3IVISI0NS,   as  used  in  this  publication,   becajDe  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

^fthifb^Uetln.  ^"^  '"^'■^'^  "^'"^  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Iss, 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type-  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stutttjart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Callion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in  the  "Supplemental   Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  oi'  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*  DRAINAGE  CODE:      l-ARKANSAS     2-MISSl SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
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91  .5 

72  .0 

8  1 

8 

97 

10 

63 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

2 

00 

1  .60 

1  4 

.0 

0 

2 

[ 

1 

HINNE 

91  .5 

69  .8 

80 

7 

97 

10 

60 

3. 

0 

25 

0 

0 

0 

2 

01 

.90 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

80 

4 

.4 

1 

78 

-   1  .38 

.0 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

92  .6M 

70  .6M 

81 

6M 

.9 

97 

1 1  * 

63 

2  1  • 

0 

28 

0 

0 

0 

2 

94 

■  S6 

1  .45 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOPE   3  NE 

91  .7 

68. 4M 

80 

IM 

-  .8 

97 

1 1 

61 

20. 

0 

23 

0 

0 

0 

6 

24 

2  . 35 

3  .24 

1 

.0 

0 

5 

3 

3 

MOUNT    IDA   3  SE 

91  .0 

67.2 

79 

1 

.  1 

97 

2S 

59 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

24 

~  3.31 

.16 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

MURFREE5B0R0  2  NNW 

92. 2M 

68. 3M 

90 

3M 

97 

19 

65 

24. 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

94 

2.35 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

NASHVILLE   EXP   STATION  // 

90.3 

70.8 

BO 

6 

.  1 

95 

17. 

64 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

1 

82 

-   1  .59 

.74 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

OttAY 

92.9 

73.0 

83 

0 

1  .  1 

99 

16. 

64 

19 

0 

27 

0 

0 

0 

2 

93 

-  .63 

1  .77 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

STAMPS 

91  .5 

70.3 

90 

g 

98 

17 

62 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

4 

33 

1.18 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

lEXARKANA  FAH  AP 

93.2 

72  .9 

93 

1 

100 

15. 

62 

,19 

0 

24 

0 

0 

0 

93 

.62 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

61 

1 

.  4 

2 

92 

.56 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA  2  N 

93.2 

70  . 4 

81 

8 

.  7 

99 

I  0 

62 

1 9 

0 

26 

0 

0 

0 

83 

-  2.24 

.57 

1  8 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMOEN  1 

91  .8 

70  .3 

61 

1 

.2 

97 

17. 

63 

20. 

0 

25 

D 

0 

0 

4 

40 

1  .23 

1  .79 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

EL   DORADO  FAA  AP 

91  .0 

71  .5 

81 

3 

.0 

96 

25. 

62 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3 

55 

.  1  4 

1  .80 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAGNOL lA 

91  .0 

70  .5 

80 

Q 

-      .  3 

96 

24 

62 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

7 

DO 

3.99 

1  .92 

1 

•  0 

0 

B 

5 

3 

MOROBAY  LOCK  8 

92.  1 

68  .7 

80 

4 

99 

8 

SB 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

SB 

.39 

1  .36 

18 

.0 

0 

5 

4 

1 

PRESCOTT 

92.4 

71.4 

81 

9 

-  .2 

98 

16. 

64 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

00 

-  .17 

.98 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

SPARKMAN 

94  .6M 

69  .7M 

8  1 

7M 

100 

1  1  . 

60 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

1 

67 

.59 

1 

.0 

0 

S 

1 

0 

WARREN  2  WSH 

91.4 

69  .  1 

79 

Q 

-    1  .7 

98 

9 

59 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

4 

6  1 

1  .05 

2  .09 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

81 

1 

-  .2 

3 

58 

.  37 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

92.1 

67  .0 

79 

6 

-  1.1 

99 

1  7 

57 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

37 

-  2.71 

.46 

1  B 

.0 

0 

5 

0 

0 

OERMOIT   3  NE 

9  3.1 

69  ■  1 

91 

1 

1  DO 

1  0 

58 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

i 

35 

-    1  .92 

.61 

1  B 

.0 

0 

2 

2 

0 

DUMAS 

92.3 

70. S 

91 

4 

.  1 

99 

16 

63 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

76 

-    1  .26 

1  .50 

IB 

.0 

0 

3 

1 

1 

E  UOORA 

91  .9 

71  .4 

81 

7 

98 

1  7 

63 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

93 

.52 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

MONTICELLO  3  SH 

91  .9 

69.9 

90 

9 

.s 

97 

1  1  . 

59 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

01 

.03 

1  .39 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

PINE  BLUFF 

92  .4 

70.7 

61 

6 

-  .7 

99 

9 

65 

4. 

0 

26 

0 

0 

0 

46 

-   2  .56 

.22 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTLAND 

90.9 

70.3 

60 

6 

96 

17. 

65 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

92 

.64 

1  3 

.0 

0 

8 

2 

0 

ROHWER  2  NNE 

91  .0 

70  .0 

80 

5 

97 

17 

6  1 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

1 

27 

.60 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAR   CITY   4  ENE 

93  .6M 

70  .  IM 

81 

9M 

100 

10. 

60 

4 

0 

28 

0 

0 

0 

3 

61 

.92 

18 

.0 

0 

5 

5 

0 

DIVISION 

81 

0 

.  1 

1 

95 

-  1.19 

.0 
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NOTES  FOLLOWING  STATION    1 NOE 


DRILY  PRECIPITATION 


ftUGUST  1977 


STRT ION 


fSOBTHUEST  0 

BENTONVILLE 

6UFFRL3  TOuEB 
DEEtJ 

EUBEKB  SPRINGS   3  HNU 

FftYETTEVILlE  FBR  BP 
FfiYETTEVILLE  EXP  STB 
GBHVETTE 
GREEN  FOREST 
HftHHISON  Fftft  ftp 

HUNTSVILLE 
JftSPER 
LEAD  HILL 
OOELL    3  N 
SILOftM  SPRINGS 


NORTH    CENTHflL  02 

CRL  ICO  HOCt 
CL INTBN 
OfinnSCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE    J  tSNE 
GILBERT 

GREEHS  FERRV  DfiM 
l-tflMMOTH  SPRING 
MfiRSHRLL 
MELBOURNE  S  WNW 

rraUNTfllN    HOME    1  NNU 

MOUNTftlN  HOME   C  OF  ENG 

riBUNTftIN  VIEW 

SflLEM  2  NNE 

SHIRLEY 

YELL VILLE 


NQHTHEflST  0 
«L  ICIfi 

BftTESVILLE  LIVESTOCK 
BflTESVILLE   L    OMD  D  1 
6EEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
GEOCGETOUN 
JONESBOaO 
JUOO  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARPGOULO 
POCftHONTAS  1 


BIG  FORK 

BLUE  MHUNTftlN  DAM 
CLflRKSVILLE 

COVE 

OftNVILLE 

DAROONELLE 

FORT  SMITH  WSO  ftP 

FORT  SMITH  WATER  PI 

GRAVELLY    1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENO 

MULBERRY  6  lifiE 

NATURAL  DOM 

OZONE 
PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELL VILLE 

SU6IAC0 

WALORON 


CENTRAL 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLRKELY  MOUNTAIN  DAM 
BONNEROALE 

CABOT  A  SW 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS    1  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  mUMELLE 
LEOLfi 

L ITTLE  ROCK  FHft  AP 
MALVERN 

MORRILTON  A  SU 
NJMROO  DAM 

N  L ITTLE  ROCK   WSf 3  AP 

OWENSViLLC 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NW 
BRINKLEY 


3.^3 
3.95 
6.91 


DRY   OF  MONTH 


10 


1  2 


.03  .82 


4  15    16  17 


.12      .20  1.02 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINC  5IHTI0N  INDEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  5 

7     8  9 

10  11  12 

13  14  jl5 

16  |l7  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

DES  flHC 
r-QBREST  CITY 
HELENA 
HEO 

mo  I  ANNA  2  S 
SRIfiT  CMABLES 
STUTTG08T 
STUTTGART  9  ESE 

WEST  r-EHPHIS 

sauTMUEST  07 

flSHOaWN  2  S 
ATHENS 
Oe  QUEEN 
DIERKS 

GLENwaOO  4  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPER    1  E 
H3RATI0 
L ANGLEr 

MOUNT    IDA   3  SE 
MURFREESBORO  2  NNW 
NASHVILLE   EXP  STATION  // 

NEWHOPE    3  E 

ODEN    1  NNE 
OKAY 

PINE  HIOGE 
STAMPS 

TEXARKANA  FAfi  AP 
h4ASMITA 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
AHUADELPHIA  2  N 
BLUFF   CITY  3  SW 
BOUGHTQN 
CAMDEN  1 

EL    DORADO  FAA  AP 
GUHOON 
MAGNOL  I A 
MOROBAY  LOCK  8 
PINEY  GROVE 

PRESCOTT 
SPAHKMAM 
TAYLOR 

WARREN  2  WSW 

SOUTHEAST  09 

AHUANSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
OEHMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

MONTICELLO   3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROMUER  2  NNE 

STAR  CITY  A  ENE 

1  .  73 
3.^2 

2.  73 
J  .  70 

2  .■«7 

1  .S2 
.32 
1  .09 

1  .07 

1  .29 

2.00 
2.01 

3.  79 
2.06 

2.9^ 
1  .  19 

,32 
6-2t 
.  76 

.87 

.  24 
3.9t 
1  .62 

.62 
2.  18 

2.93 
1  .80 
1.33 
.93 

.96 

I  .46 

.63 
2.27 

3  .  15 
4.40 

3  .66 
2.  39 

3.66 
2.  76 

3  .00 
1  .57 
3.66 
4.6J 

1  ,  40 
1  .  37 
1  .  36 
1  .  76 
I  ,93 

1  .90 
3,01 
.  46 

1  .27 

3.61 

.  70 

.26 

.66  .18 
.03 

.65 
2.06 

.  12 
1  .46 

.  79 

.06 
3.24  T 

.92 

.05  .09 
.22 

.71 

-  32 
.30 

1  -  77 

.03 
1.18  T 

.62 

-06 
.22 
.60 
.63 
.76 

.21 
.42 
1.92  .04 

,  16 

.81 

.59 
2.37 

.  15 

.02 
.  1  1 

.02 

.80 

.09 

.06 

.02 

.62 
.66 

.  10 

,  24 

.25 

1  .  TO 
.68 

.05 
.06 

.68 
.43 
1  .20 

.29 

.  12 

.  13 

.  10 
.02 

1.99  .70 
1  .60 
.01 

.93  .06 
.  10 
.04  .12 

.63 

1  .60 
,06  .05 

.03 

.06     T  .02 

.27 

.04 

.01 

T       1  .03 

.05 
.06 

.03 

-  16 

.10  .06 
.54 

.22 
.91 

.64     T  .12 
.22 

T  .62 

.77  .21 
.08      .20  -53 
.16  .05 

.32   1 . 06 
.22  1.14 

T          .03  .16 
T                     ,  22 
T                     .  10 
.  18 

.  18 

.68  .90 

.25  ,88 

.01 
.32 
.09 

.  10 

.23 

T          ,  03 

.06 

.02  .12 
.07 

T                   .  18 
.25 

.03 

.  18 

.67 

.  24 

.  40 

.13               1 . 78 

T  .52 
.  16 

.62  .42 
I  .  36 

.71  .60 

.04  .63 
.  16 

2.07 

.06  .90 
.  46 

.06  .61 
.11    I . 60 
T  .41 

1  .80 

.40      T  1.39 
,  15 
.62 

.02  .60 
T  .92 

.01 

.02 
.15  .03 

-01 

-02  T 
T  .02 

.01 

T                   1  .80 

.06 

.09 
.07 
.  1  1 

.06 
,63 

.10 

T  .07 

.26  .32 

T  .32 
.20  .07 
.04 

.01  .01 
-  36                 -  42 

.  10 

.25 

.18  2.35 
T  .28 
-20 
1  .  13 

.10  .60 

.03  .14 
.  12 

.  75 
1  -35 
T  .02 

1 . 35  .04 
.06  .01 
.01 

.30 

.98      .09  .02 

.10  .05 
.32  .05 

.05 

.27 
.  30 

.  10 

.60 

.27 

1  .00 
.36 

.45 

.64 

.02 

.03 

.36  T 

.30 

.01 

.25 

.29 

-10  T 

.62 

2.06 

.32  T 
.62 

T  .31 

.29 
.07 

.05 

.02 

T         .80  .03 

,  03 

.02 

,23 
.22 

.06 
,51  .60 

1.12  .07 
.06  .03 
.27 

.  16 

.52  -03 
.02 

.  16 

.69  1.11 

.63 
.04 
.36 

.17  .27 
.47  .70 

.36 

.  12 

.64      .14  T 

.  76  T 
.66  .05 

.07  ,11 
.30      .20  .33 
.76      -  60 
.03  .34 

.02 

.06  .06 

-06 

.10  .03 
.  19 

.22  .06 
.43  .27 
.27 

.30 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT  I  ON 

DRY   OF  MONTH 

o 

(X 

(£ 

27 

28 

29 

30 

3  1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  I 

12 

I  3 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

cr 

N0RTHHE5T  01 

BENIONVILLE 

nRx 

69 

86 

85 

87 

88 

84 

91 

88 

9  3 

7  3 

80 

75 

84 

85 

87 

87 

87 

69 

M  1  N 

65 

57 

66 

65 

66 

68 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

68 

68 

70 

59 

59 

65 

63 

66 

66 

69 

69 

72 

71 

65 

67 

68 

66  .6 

DEER 

MfiX 

66 

78 

82 

8  1 

8 1 

84 

83 

87 

75 

76 

72 

79 

8 1 

8  3 

79 

80 

MIN 

67 

64 

60 

66 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

64 

67 

68 

66 

60 

60 

62 

63 

66 

68 

63 

63 

63 

66 

67 

65 

66 

67 

68 

66.0 

EUREKO  SPRINGS  3  HNW 

MAX 

89 

94 

69 

94 

94 

95 

95 

88 

81 

77 

87 

68 

89 

9  1 

86 

9  1 

niN 

63 

56 

63 

67 

67 

70 

71 

71 

71 

72 

68 

65 

67 

66 

67 

71 

68 

58 

64 

64 

63 

66 

71 

69 

65 

71 

73 

67 

65 

67 

69 

66.9 

FOrE  T  TEV 1 LLE  FfiO  OP 

MAX 

86 

88 

88 

86 

91 

90 

9  3 

79 

82 

76 

84 

86 

89 

87 

88 

87 

89 

87 

n  1 N 

61 

56 

65 

67 

68 

72 

72 

72 

72 

72 

7^ 

71 

69 

68 

69 

73 

66 

62 

67 

65 

63 

66 

69 

69 

68 

72 

75 

67 

68 

68 

68 

68  . 1 

FBTEIIEVIILE    E«P  5TR 

MAX 

89 

86 

87 

91 

90 

9  3 

72 

6 1 

76 

8  3 

85 

89 

85 

87 

niN 

65 

58 

64 

70 

68 

68 

64 

75 

74 

75 

72 

70 

70 

67 

68 

73 

70 

61 

66 

67 

65 

66 

69 

69 

70 

72 

70 

69 

66 

68 

72 

68  .4 

GRRVE I TE 

HRX 

88 

90 

88 

91 

91 

92 

89 

8  1 

76 

8  3 

86 

89 

89 

90 

89 

9 1 

86 

f1 1  N 

64 

58 

65 

71 

69 

73 

74 

74 

75 

72 

72 

68 

70 

67 

66 

73 

70 

59 

65 

68 

64 

67 

69 

70 

69 

74 

77 

66 

66 

70 

70 

68  .9 

HBRRI50N   FBfl  RP 

MRX 

88 

94 

74 

78 

75 

85 

87 

88 

88 

86 

85 

89 

85 

8 1 

80 

86 

88 

86.6 

HIN 

65 

60 

66 

67 

70 

70 

72 

73 

74 

75 

70 

70 

68 

68 

69 

71 

65 

57 

65 

65 

63 

70 

71 

69 

66 

69 

74 

67 

67 

71 

70 

68.3 

HUNISVILLE 

MRX 

89 

9  3 

92 

80 

75 

84 

86 

90 

87 

87 

89 

9  1 

88 

6 1 

8 1 

88 

88 

88  .  1 

M  1  N 

63 

53 

61 

64 

65 

69 

70 

70 

69 

70 

68 

69 

68 

6° 

66 

70 

68 

55 

63 

63 

59 

62 

67 

66 

70 

69 

72 

70 

65 

66 

65 

65  .7 

LERO  HILL 

MRX 

94 

93 

90 

94 

94 

95 

99 

99 

99 

102 

95 

85 

90 

92 

94 

98 

95 

85 

83 

88 

90 

90 

91 

88 

88 

95 

9 1 

88 

84 

90 

89 

niN 

70 

74 

69 

59 

66 

67 

62 

67 

7  3 

70 

67 

70 

75 

73 

67 

70 

67 

66.9 

SILORM  SPRINGS 

MRX 

78 

82 

77 

84 

65 

89 

89 

90 

88 

92 

69 

61 

86 

88 

88  .2 

>            ■  ■ 

MIN 

67 

60 

61 

67 

68 

72 

74 

74 

75 

74 

73 

69 

68 

63 

68 

68 

73 

62 

61 

66 

65 

65 

65 

70 

71 

70 

73 

73 

66 

68 

7  1 

68.4 

NORIH  CENIRRL  02 

CRL ICO  ROCK 

MAX 

95 

101 

102 

101 

99 

97 

84 

88 

92 

92 

98 

82 

85 

79 

68 

90 

9  3 

93 

87 

90 

94 

91 

90 

86 

9 1 

92 . 0 

MIN 

62 

55 

58 

60 

62 

66 

66 

68 

71 

68 

68 

69 

66 

66 

67 

69 

69 

57 

57 

63 

61 

62 

68 

65 

67 

63 

67 

75 

71 

70 

72 

65.5 

EVENING  5HRDE   1  NNE 

MRX 

98 

99 

100 

94 

84 

91 

93 

92 

90 

82 
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96 

97 

9S 

95 

94 

91 

92 

9S 

92 

95 

87 

86 

83 

87 

90 

92 

91 

92 

91 

95 

91 

91 

88 

92 

95 

91.6 

MIN 

62 

64 

65 

^' 

72 

75 

75 

"'^ 

72 

70 

72 

73 

73 

71 

66 

64 

68 

65 

69 

NIHROO  Dfln 

MBX 

92 

85 

89 

93 

92 

92 

93 

95 

96 

97 

96 

93 

90 

90 

91 

89 

94 

86 

85 

80 

87 

88 

91 

89 

93 

93 

95 

91 

88 

85 

90 

90.6 

MIN 

69 

61 

60 

62 

64 

72 

71 

73 

70 

73 

72 

69 

67 

68 

70 

70 

72 

65 

60 

61 

65 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

68 

67.7 

N  L  1  IILE  ROCK  H5F0  BP 

MBX 

82 

86 

90 

91 

88 

94 

96 

98 

98 

98 

91 

89 

92 

96 

92 

95 

85 

61 

80 

85 

BB 

89 

90 

89 

91 

93 

89 

89 

87 

90 

93 

90.2 

MIN 

69 

65 

69 

70 

73 

72 

75 

77 

77 

77 

73 

73 

73 

74 

73 

7S 

69 

65 

66 

SB 

68 

71 

73 

74 

68 

72 

73 

70 

71 

71 

74 

71  .5 

SHERIDBN  7  S 

MBX 

8B 

89 

93 

92 

90 

93 

97 

97 

99 

96 

95 

92 

92 

96 

95 

97 

92 

88 

87 

89 

89 

95 

96 

97 

96 

96 

94 

94 

93 

97 

99 

93.6 

. 

MIN 

71 

62 

59 

60 

72 

68 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

56 

64 

66 

68 

67 

65 

69 

70 

71 

67 

69 

69 

65 

68.0 

EB5I  CENIRBL  06 

BRKBNSBS  POSI 

MBX 

93 

89 

93 

94 

92 

95 

96 

99 

98 

100 

98 

92 

93 

95 

95 

97 

96 

87 

86 

88 

90 

92 

92 

96 

97 

96 

92 

93 

93 

93 

96 

93.7 

M  1  N 

69 

65 

62 

66 

72 

7  1 

73 

74 

7  3 

74 

7  I 

70 

72 

74 

72 

73 

74 

68 

60 

64 

65 

70 

^' 

72 

68 

72 

75 

69 

69 

6B 

BRINKLEY 

MBX 

92 

82 

88 

91 

91 

90 

91 

93 

94 

95 

92 

92 

95 

97 

94 

92 

93 

82 

86 

89 

92 

90 

92 

92 

91 

93 

91 

90 

89 

91 

93 

91.1 

M  1  N 

72 

62 

64 

63 

69 

70 

68 

7  1 

73 

75 

72 

72 

7  1 

74 

7S 

74 

73 

66 

68 

64 

62 

66 

^' 

68 

69 

OES  BRC 

MAX 

92 

92 

89 

91 

89 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

90 

93 

90 

91 

95 

93 

84 

82 

85 

87 

91 

93 

90 

92 

93 

92 

90 

89 

93 

94 

91.1 

M  1  N 

66 

6 1 

62 

64 

66 

70 

7  1 

7  3 

72 

7  1 

69 

7  1 

7  1 

68 

69 

71 

68 

63 

61 

61 

64 

67 

68 

69 

69 

70 

67 

68 

FORRESI  Cllr 

MBX 

91 

85 

90 

91 

90 

89 

92 

95 

95 

91 

89 

90 

90 

89 

94 

93 

84 

82 

84 

87 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

93 

93 

90.0 

M  I  N 

72 

60 

59 

65 

70 

69 

69 

7  1 

67 

7  1 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

63 

62 

64 

60 

65 

70 

69 

66 

69 

69 

69 

HELENA 

MAX 

89 

81 

86 

90 

89 

89 

91 

92 

94 

93 

95 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

84 

85 

84 

85 

85 

89 

91 

93 

93 

90 

89 

92 

88 

93 

89.4 

M  I  N 

73 

63 

60 

6 1 

67 

69 

7  I 

72 

72 

73 

69 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

68 

64 

63 

63 

64 

68 

70 

69 

69 

72 

^' 

70 

70 

KEO 

MAX 

90 

85 

88 

89 

87 

92 

94 

95 

95 

95 

90 

88 

91 

93 

94 

96 

92 

84 

81 

84 

88 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

89 

92 

92 

90.3 

MIN 

67 

65 

64 

64 

72 

70 

73 

7  3 

72 

72 

69 

70 

7  1 

72 

72 

73 

71 

67 

63 

68 

68 

SB 

72 

69 

tlBRlBNNB  2  S 

MAX 

92 

B6 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

91 

92 

90 

90 

94 

92 

86 

84 

90 

89 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

93 

91 

94 

95 

91  .5 

M  1  N 

73 

62 

6 1 

66 

70 

69 

7  1 

7  1 

7  1 

72 

69 

69 

71 

74 

71 

72 

71 

61 

62 

61 

60 

66 

70 

71 

62 

72 

71 

69 

71 

68 

68 

68  .2 

SBINI  CHARLES 

MAX 

92 

81 

87 

91 

92 

92 

94 

96 

9S 

97 

97 

93 

92 

94 

92 

92 

94 

88 

85 

86 

88 

88 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

95 

93 

97 

92.1 

MIN 

6S 

63 

65 

69 

71 

72 

74 

73 

73 

70 

70 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

62 

64 

63 

65 

70 

72 

69 

69 

72 

70 

70 

70 

70 

69.6 

STUIIGBRI 

MAX 

93 

88 

92 

93 

92 

94 

96 

95 

97 

97 

94 

90 

90 

96 

93 

97 

94 

87 

84 

88 

88 

90 

95 

95 

95 

94 

92 

93 

93 

96 

96 

92.8 

MIN 

69 

65 

64 

68 

73 

71 

74 

75 

74 

75 

71 

72 

73 

76 

75 

75 

74 

69 

65 

68 

65 

70 

72 

74 

71 

74 

73 

71 

73 

72 

72 

71  .4 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOHINO  SIflllON  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
tr 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

cr 

SIUITGflRT  9  ESE 

MBX 

92 

6 1 

86 

89 

90 

89 

9 1 

gT 

94 

86 

85 

85 

86 

87 

89 

92 

93 

91 

90 

92 

90 

94 

90  •  3 

MIN 

73 

65 

65 

68 

72 

70 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

76 

74 

75 

73 

69 

63 

67 

66 

66 

71 

72 

70 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

70  .7 

lURRELL 

MOK 

96 

92 

92 

92 

9 1 

83 

82 

92 

90 

90 

94 

94 

94 

96 

91.5 

MIN 

71 

59 

59 

67 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

62 

61 

69 

71 

66 

72 

72 

68 

71 

69.0 

HESI  MEMPHIS 

MOX 

91 

89 

93 

92 

91 

94 

94 

96 

96 

97 

96 

92 

92 

91 

90 

93 

93 

84 

83 

85 

88 

92 

92 

89 

9  1 

92 

92 

92 

9 1 

92 

95 

91  .5 

MIN 

76 

67 

63 

72 

74 

74 

66 

65 

68 

64 

69 

75 

74 

68 

75 

76 

74 

73 

71 

74 

72  .0 

WYNNE 

MOX 

90 

88 

90 

9  1 

90 

9  3 

8  3 

89 

69 

9 1 

9  1 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

94 

96 

91  .5 

■ 

MIN 

12 

50 

60 

66 

71 

59 

74 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

74 

71 

72 

71 

63 

64 

68 

68 

68 

72 

71 

72 

7  ] 

70 

7  1 

69  .8 

SOUIHHESI 

07 

DE  QUEEN 

MOX 

97 

95 

90 

96 

9  3 

90 

85 

83 

90 

93 

92  6 

MIN 

70 

68 

63 

55 

66 

71 

71 

71 

74 

73 

73 

70 

72 

73 

72 

74 

70 

63 

69 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

70.6 

HOPE   3  NE 

MOX 

90 

92 

93 

94 

96 

9  1 

68 

69 

88 

89 

92 

89 

90 

90 

91 

93 

91  7 

MIN 

66 

64 

62 

62 

65 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

61 

61 

59 

70 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

69 

71 

69 

68.4 

MOUNT   100  3  SE 

MOX 

93 

87 

88 

92 

89 

88 

88 

82 

85 

86 

93 

9 1 

91  0 

MIN 

66 

60 

60 

51 

64 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

68 

66 

70 

70 

71 

72 

66 

59 

60 

64 

64 

65 

67 

68 

71 

71 

73 

70 

65 

65 

67  .2 

MURFREESBORO  2  NNW 

MAX 

95 

94 

95 

95 

96 

97 

94 

95 

92 

92 

MIN 

66 

67 

65 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

65 

65 

65 

67 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68.3 

NBSHVILLE    EXP   STBT ION 

MOX 

92 

87 

87 

87 

86 

86 

90 

9 1 

88 

MIN 

69 

67 

6S 

66 

71 

71 

71 

73 

74 

72 

72 

71 

70 

72 

74 

72 

74 

71 

64 

69 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

71 

71 

72 

72 

70.8 

MOX 

95 

98 

97 

9 1 

88 

87 

9 1 

9 1 

9  1 

93 

94 

MIN 

71 

66 

66 

67 

74 

73 

75 

77 

77 

77 

75 

73 

73 

74 

74 

78 

79 

71 

64 

72 

75 

73 

72 

74 

73 

77 

75 

73 

72 

71 

71 

73.0 

STOMPS 

MOX 

90 

88 

90 

92 

92 

86 

93 

94 

94 

95 

96 

92 

90 

91 

90 

95 

98 

92 

87 

88 

90 

89 

91 

91 

MIN 

72 

72 

72 

7  1 

72 

7  3 

75 

7  ] 

6  3 

68 

7  1 

58 

7  1 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

69 

70 

70.3 

TEXORKONB  FOO  OP 

MOX 

90 

96 

1 00 

95 

88 

69 

88 

89 

95 

92 

97 

99 

96 

93 

94 

95 

96 

97 

93  .2 

.            .  • 

MIN 

70 

68 

67 

68 

75 

74 

75 

77 

77 

77 

74 

73 

72 

73 

74 

77 

79 

72 

62 

71 

74 

73 

72 

75 

SOUTH  CENIROL 

oe 

ORROOELPHIfl  2  N 

MOX 

92 

96 

95 

95 

95 

89 

86 

90 

89 

93 

89 

98 

95 

MIN 

70 

65 

65 

65 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

70 

62 

67 

71 

67 

71 

70 

73 

72 

73 

74 

70 

7C 

68 

70  .4 

COMDEN  1 

MBX 

97 

92 

90 

92 

94 

94 

97 

92 

86 

88 

89 

90 

9  1 

87 

9  3 

95 

90 

MIN 

69 

67 

63 

63 

66 

70 

72 

75 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

71 

63 

63 

70 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

7C 

70 

7C 

70 

70.3 

EL  DORBOO  FOO  OP 

MOX 

90 

93 

9S 

91 

85 

88 

88 

86 

91 

86 

9  1 

96 

92 

9 1 

9C 

9 1 

9 1 

92 

91.0 

MIN 

70 

66 

62 

65 

73 

71 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

75 

71 

54 

70 

72 

71 

74 

74 

73 

74 

74 

71 

72 

71 

72 

71  .5 

MBGNOL  10 

MOX 

91 

87 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

90 

90 

92 

69 

9  3 

90 

86 

89 

90 

88 

94 

go 

96 

94 

92 

92 

9C 

89 

92 

93 

91.0 

HIN 

66 

6S 

62 

66 

74 

69 

73 

74 

75 

74 

70 

73 

73 

71 

72 

74 

75 

70 

63 

68 

71 

70 

72 

73 

71 

74 

71 

69 

69 

68 

70 

70  .5 

MOROBBr    LOCK  8 

MBX 

92 

92 

94 

99 

96 

96 

97 

91 

92 

93 

93 

96 

98 

92 

84 

90 

90 

91 

89 

86 

94 

95 

94 

9C 

9C 

9C 

92 

92 . 1 

MIN 

71 

67 

58 

62 

54 

68 

69 

71 

71 

71 

59 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

71 

62 

63 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

68 

69 

70 

62 

68.7 

PRESCOIT 

MBX 

88 

94 

94 

93 

92 

9  1 

94 

95 

92.4 

MIN 

68 

57 

66 

67 

73 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

70 

54 

69 

73 

69 

72 

74 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

71.4 

SPBRRMBN 

MAX 

92 

90 

94 

95 

90 

95 

100 

100 

100 

95 

96 

95 

96 

98 

93 

90 

89 

90 

92 

95 

97 

98 

99 

95 

94 

92 

95 

94.5 

MIN 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

69 

68.7 

HHRREN   2  WSW 

nox 

93 

95 

91 

90 

91 

90 

92 

91.4 

MIN 

72 

66 

59 

60 

65 

68 

72 

73 

72 

72 

67 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

61 

61 

68 

70 

71 

71 

69 

70 

69 

68 

63 

68 

67 

68  ■  1 

SOUIHEflSI 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

91 

64 

90 

93 

9  3 

91 

95 

96 

97 

97 

96 

92 

92 

92 

95 

97 

98 

92 

84 

90 

91 

88 

91 

85 

94 

94 

93 

85 

9C 

92 

93 

92  . 1 

MIN 

69 

61 

57 

63 

58 

66 

67 

69 

69 

69 

65 

69 

67 

69 

70 

70 

73 

72 

62 

64 

65 

69 

69 

68 

68 

70 

67 

66 

67 

65 

65 

67  .0 

DERMOTT  3  NE 

MBX 

93 

37 

89 

92 

94 

95 

97 

99 

99 

100 

99 

92 

93 

88 

94 

89 

98 

90 

89 

87 

87 

96 

97 

92 

9 1 

94 

95 

95 

93.1 

MIN 

72 

66 

58 

64 

71 

58 

70 

72 

72 

73 

68 

58 

69 

74 

73 

74 

75 

71 

62 

66 

66 

68 

71 

72 

68 

72 

68 

67 

68 

67 

67 

69.1 

DUMBS 

MOX 

91 

86 

91 

92 

92 

95 

95 

96 

95 

97 

92 

91 

94 

94 

92 

98 

95 

94 

92 

9 1 

9  1 

90 

93 

97 

92  . 3 

fllN 

69 

68 

63 

66 

73 

70 

72 

73 

72 

72 

68 

71 

71 

74 

73 

74 

75 

71 

54 

57 

58 

72 

70 

74 

71 

73 

71 

70 

71 

71 

69 

70.5 

EUDORB 

MBX 

92 

85 

88 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

92 

92 

92 

94 

95 

98 

94 

93 

9  1 

9  1 

92 

97 

93 

91  .9 

MIN 

73 

70 

63 

65 

72 

71 

73 

74 

75 

74 

71 

70 

72 

73 

74 

75 

76 

74 

57 

67 

67 

73 

72 

73 

71 

73 

73 

71 

70 

71 

70 

71  .4 

MONTICELLO  3  5W 

MBX 

91 

89 

88 

91 

91 

92 

94 

93 

96 

97 

96 

95 

94 

92 

91 

93 

92 

91.9 

MIN 

72 

70 

59 

66 

73 

59 

72 

71 

72 

72 

70 

69 

71 

73 

72 

73 

73 

70 

64 

68 

68 

68 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

71 

69.9 

PINE  BLUFF 

MBX 

93 

8  4 

88 

9 1 

92 

9 1 

95 

96 

99 

98 

97 

90 

92 

92 

94 

94 

98 

95 

95 

95 

93 

9  1 

90 

92 

92.4 

M  I  N 

74 

67 

65 

65 

68 

71 

71 

74 

75 

75 

70 

70 

72 

72 

74 

74 

75 

70 

67 

67 

68 

70 

70 

7? 

70 

70 

73 

7  1 

70 

72 

72 

70.7 

PORILBND 

MBX 

91 

85 

88 

90 

91 

91 

94 

96 

96 

95 

95 

91 

89 

90 

91 

93 

96 

91 

82 

86 

86 

90 

91 

87 

94 

94 

90 

9  1 

9  1 

9 1 

93 

90  .9 

MIN 

73 

69 

65 

66 

69 

68 

71 

72 

71 

72 

67 

68 

70 

73 

74 

74 

76 

74 

66 

66 

68 

71 

72 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

70.3 

ROHWER  2  NNE 

MBX 

90 

81 

87 

90 

90 

90 

90 

95 

96 

96 

96 

91 

89 

92 

93 

93 

97 

87 

86 

85 

86 

90 

91 

91 

94 

95 

92 

90 

93 

92 

93 

91  .0 

MIN 

77 

67 

61 

65 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

68 

59 

71 

74 

72 

73 

75 

76 

63 

65 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

70  .0 

STAR  CITY   i  ENE 

MBX 

100 

91 

94 

97 

99 

100 

92 

94 

95 

95 

95 

97 

95 

87 

85 

87 

90 

92 

93 

94 

95 

92 

93 

92 

95 

93.6 

MIN 

57 

60 

73 

71 

74 

73 

70 

70 

71 

73 

75 

75 

75 

70 

61 

65 

65 

70 

70 

71 

73 

72 

69 

69 

70 

70.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERRTURES 


0RKQNS05 

nuGUST  1977 
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19 


99 
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•26  .2a 
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RBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7fl 

JRMES   V.  WILLIAMS 

RL  IC  10 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

c 

LEAVIER   L  SHOOK 

RLUM  FORK 

01  30 

05 

SRL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

RL  r 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.  REBR  r  SWflIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLRRK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  RLTR  F  GARNER 

n  IN  1  U  1  IN  C 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

nuiFM    R  HFNflRIX 

RRKROELPHIfl  2  N 

n  ft 
u  o 

CLRRK 

3 

n  Q 

U  J 

Q 

U  3 

7  A 

r 
L 

ARK   WRTER-SEWRGE  DEPT 

RRKRNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHR 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7R 

CLRRENCE  L.WESTMORELAND 

RRKRNSRS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

I 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE   A  PINKERTON 

RUGUSTR  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY    OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L   RND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WH  1  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

0535 

03 

JRCKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P  .  M  .  BRECKENR I DGE 

BENTON 

n  C  Q  9 

uo 

SAL INE 

6 
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Q 
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O  Q  Q 

Zoo 
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MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0585 

01 

BENTON 

1 

35 

21 

94 

13 

1296 

7R 

7R 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7R 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7R 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7R 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLR 

BLRKELY  MOUNTAIN  DRM 

0764 

05 

GRRLRND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

425 

8A 

8R 

8R 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVRDA 

3 

33 

41 

93 

09 

360 

8R 

RRKRNSAS   FORESTRY  COMM 

0805 

03 

M  T  ^  S  I  S     I  P  P  I 
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35 

55 

89 

54 
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5P 

7R 
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05 
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3 
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04 
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09 
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55 
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7P 

7R 

c 
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BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDR 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  INKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7fl 

7R 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7fl 

W I LL IRM  RRY   WYRT  T 

BULL  SHOALS  ORM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT   4  SW 

1  102 

05 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WRLTHER 

CRL ICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C   W   THORNLEY  JR 

r  Q  M  n  p  M  1 

L  n  1  1  U  L  IN  1 

1  152 

08 

ni  1  or H  I  TP 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 
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8R 

c 

H 
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06 

MONROE 

7 

3  4 

4  1 
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p 

or 
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CLRRKSV ILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7R 

BILLY   L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKRNSRS 

CL INTON 

1492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MRD I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7fl 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

5P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1  666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7R 

MRRVIN  WRLKER 

LKUoOtll     c  Dot 

1  730 

09 

H  O  nL  L.  T 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

8R 

H 

CROSSETT   WRTER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

4  2 

92 

2  7 

350 

7  R 

WRLTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1  829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7R 

RAY   R  HUTTO 

DANV ILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A  .   MOUDY  .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDANELLE 

1838 

04 

YEL'L 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E .  BURKS 

DEER 

I  900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7R 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

I  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7fl 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DRM 

1952 

07 

5EV I ER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF   ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DE5  RRC 

1968 

06 

P  D  Q  I  P  I  F 

rKH 1 K 1 L 

^ 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWRRD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  1  9 

8A 

WILLIAM  C  .  STRPP 

DIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHR 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRV  ISC.  KERHEY 

EL  DORADO  FAR  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY   OF  EUDORR 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CRRTER 

FAYETTEVILLE  FAR  AP 

2443 

0  I 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WRSHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8fl 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8R 

8A 

H 

INACTIVE  12/31/75 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE   r.  LHLLtNb 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT   SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBAST 1  AN 

1 

35 

20 

94 

22 
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c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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FORT   SMITH  WATER  PLANT 
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04 

CRAWFORD 

I 

35 

39 

94  09 
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5P 

7A 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91  27 

200 

7A 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92  43 

595 

5P 

7R 

C  H 

GILLHflM  ORM 

28  I  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94    1  4 

520 

C 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  I 

93  29 

647 

7A 

OKH  V t  L  L  T    I  Lot 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93  41 

46  1 

7A 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94  28 

1  250 

SS 

55 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93  26 

1  360 

7A 

GREENBR I ER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92  23 

360 

7P 

7A 

H 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBA5T 1  AN 

1 

35 

1  3 

94    1 5 

5  I  8 

7A 

H 

GREERS  FERRY  DflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92  00 

527 

7A 

7A 

C 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93  09 

210 

7A 

HRMBORG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91  48 

1  80 

8A 

HARDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

91  29 

362 

C 

HARRISON   FAA  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93  09 

1374 

M  I  0 

M  I  D 

H 

w  r  r  T  n  D 
n c  L  1  UK 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92  58 

555 

5P 

7A 

C 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90  37 

325 

70 

7A 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93  33 

375 

7A 

7A 

7F 

OH 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93  40 

700 

7A 

HORRT  10 

3442 

07 

SE-V  lER 

4 

33 

56 

94  22 

337 

7R 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3465 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93  03 

680 

7R 

7A 

H 

HONTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93  44 

1  453 

6P 

7A 

c 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93   1  1 

857 

7A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93  04 

722 

7R 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90  39 

245 

7R 

7A 

H 
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03 
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5 

35 

36 
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SS 
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2 

35 
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90  05 

232 

7A 

7R 

70 

G 
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3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92  00 

230 

7P 

7P 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90  26 

230 

7A 

LAKE  MAOMELLE 

4010 

05 

PUL ASK  I 

1 

34 

5  1 

LD 
OO 

305 

8A 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93  51 

796 

7A 

LEAD  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92  55 

8  1  0 

SS 

7A 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92  35 

26  1 

55 

70 

H 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92  14 

257 

M  I  D 
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HJ 
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4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 
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90  43 
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80 
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1  1  M  u  IN  u  L  J  n 

4548 

08 

COLUMB I  A 

4 

33 

18 

93  14 

315 

6P 

7A 

C  H 

MALVERN 

4  562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92  49 

31  I 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91  32 

650 

SS 

70 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90  46 

234 

5P 

5P 

OH 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92  37 

1140 

SS 

70 

MAOMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92  39 

799 

C 

MELBOURNE   5  WNW 

4746 

02 

I  2ARD 

7 

36 

05 

91  59 

500 

70 

MENA 

4755 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94  15 

1  207 

6P 

70 

C  H 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  I 

93  58 

3  1  5 

MONTICELLO   3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91  49 

300 

8  A 

8  A 

C  H 

MORnRAY    1  nPK  R 

4934 

08 

LHLHUUN 

3 

33 

I  9 

92  27 

85 

8A 

8A 

MORRILTON   4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92  48 

290 

5P 

70 

MOUNT    IDA   3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93  36 

697 

7  A 

70 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

6P 

6P 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

92  23 

800 

8R 

8  A 

80 

C 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92  07 

770 

7A 

70 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

34 

94  01 

500 

70 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93  42 

475 

7A 

70 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93  43 

4  35 

c 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93  56 

550 

7R 

70 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

u  n  1  1  n  D  rt 
nUWHKU 

3 

34 

07 

93  52 

550 

7A 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94  23 

673 

70 

NEWHOPE   3  E 

5  174 

07 

PIKE 

3 

34 

I  4 

93  50 

850 

7A 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91  17 

220 

8  A 

8A 

H 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

I 

34 

57 

93  10 

480 

8A 

8A 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92  15 

425 

N  LITTLE   ROCK   WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92  16 

563 

MID 

MID 

ODELL   3  N 

5354 

0  1 

WASH  I NGTON 

1 

35 

48 

94  24 

1500 

7A 

H 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93  46 

800 

7A 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93  55 

300 

5P 

5P 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92  49 

500 

8A 

H 

0  Z  fl  RK 

5508 

04 

FRANKL I N 

I 

35 

29 

93  50 

396 

6P 

70 

H 

OZONE 

551  4 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93  27 

1  900 

7A 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90  28 

260 

4P 

4P 

OBSERVER 


JAMES  L .  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS    IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS   JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  S.  JUSTICE 
HUGH  L.  LEYSRTH 

INACTIVE  12/31/76 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
TOWN  OF  HRMBURG 

INOCTIVE  3/31/77 
U  S   FED  OVIOTION  OGENCY 
MRS.   ETTO  G.  LOUNIUS 
CRRL  M  ROBINS 
ORK   UNIV  SW  BR  EXP  STO 
L INDO  HOLE  IF lELD 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 

U   5  NATL   PARK  SERVICE 
MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 
MRS  ORDELLO  VOUGHN 
MRS.   LVRO  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
JUDO   V  CHOPIN 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
J.   D.  COBB 
CHARLES  PAUL 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
US  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS   VIOLA  HOLLOWELL 
OR  WILLIAM  C  LOE 
RADIO  STATION  KBOK 
CLORENCE   P.  MATHIS 
UNIV   OF  ARKANSAS 
MRS   DELAINE  HOLDER 

H  C  SULLIVAN 
MRS.   JUANITA  COOPER 
R I  CHARD  W  .   ST  .  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U  OF   ORK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MRLLETT 
WILLIRM  E  .  BLRCK 
RODIO  STOTION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WI LL lOM  F .  PORSONS 
MRS.   SOLA  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MRS  EDNA  J  WESTFALL 
MRS.   NONA  L.  HAILEY 
WILL lAM  W.  WARD 
NEWPORT   CITY   WATER  PL 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NOTIONAL  WERTHER  SERV 
MRS.   CLARA  W.  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDEAL   CEMENT  COMPANY 
MRS.   GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM   J  TOMERLIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


RRKRNSRS 
AUGUST 


1977 


STRT I  ON 


COUNTY 


OBSERVRT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCfiHONTflS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCL  IFF 
ROHNER  2  NNE 
RUSSELLV  I  LLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAh  SPRINGS 

SPARKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUT  TGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANR  FAA  AP 

TURRELL 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WASHI  TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING   3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
5380 
5403 
6505 
6562 
5586 
5624 

5758 
6804 
6823 
5918 
5920 
6928 
7038 
7048 
7267 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WH  I  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  1  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 
35  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  35 

34  39 

35  08 
35  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  16 

93  05 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  05 

92  05 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


658 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
1  20 
308 
318 

463 

1  50 
400 
200 
300 
680 
245 

2  1  0 
550 

1  140 

170 
270 
1  82 
214 

1  98 
500 
250 
361 
225 
675 

2  1  0 
610 
220 
775 
350 
260 
750 


8A 
8A 
55 
5P 
8A 
55 

MID 
5P 
5P 

7A 

5P 


70 
8R 
7fi 
8A 
7A 
70 
7A 
6P 
70 
70 

80 
80 
SS 
70 
80 
7A 
8A 
MID 
5P 
7A 

70 
70 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8RCGH 
H 


H 
H 
C  H 


H 


BOMAR   K .  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A.    0.  HOLBROOK 

L   B  HODDUX 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

MRS  JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U   S  F  ISH  AND  WILDL IFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
ADAM  C .  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KflUFMON 

MATTIE   D.  MIZELL 
HUBERT   A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE   HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIflCO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  F  ISH-WILOL IFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W   MEMPHIS   UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL   J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wntiny  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS: 


ise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin 


  Temperature  in   "F.    precipitation  and  evaporation  in  inches   and  w 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TI.ME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over   the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder   located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent   of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground.      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  m  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
leet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice,  ' 

re  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,    such   as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 

the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 


snow  and  s 
NORMALS  for  all  stati 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 

Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  Ju 


Soil  Type 

Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
■vley  silt  loam 


Soil  Co 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


INTERPOLATED  VALUES  for 


and  December  issues  of  this  bulletin, 
nthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Prec i pi  ta t ion"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table , 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 


Degree  of  Slope 

0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 


B     Adjusted  to 


full  month , 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for   this  station,    have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.  (These 
Precipitat  ion  Data  - ) 


nts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 


T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  ti 


observation  colu 


in  Station   Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "So 11  Temperature"   table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACMITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,-  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  sumniary ;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^^  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Depai'tment  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.    C.    28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERflTURE  AND  PREC  I  P  I  TRT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST    TOTPL   PRE C I P I T R T I  ON  : 
LERST   TOTRL  PRE C I P I T R T I  ON  : 
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TEMPERATURE 

PRECIPI TRT 

ION 

NO 

.  OF  OOfS 

SNOU 

.  SLEET 

NO 

.   OF  DOTS 

STOTION 

MIN. 

i  a 

1 

o 

a 

1 

1 

a  i 

a 

i 

a 

to 

Si 

Sw 

.  _ 

1 

o 

° 

z 

□t 

o 

2 

o 

s 

a 

r 

a 

a 

o 

o 

a 

£ 

■        ■  ■ 

NOR  THWES  T                     0  I 

BENTONVILLE 

80  .8 

61 

.3 

71.1 

90 

5- 

48 

20 

6 

3 

0 

0 

0 

8.66 

3  .60 

29 

.0 

0 

12 

s 

3 

DEER 

76  .2 

61 

.8 

69  .0 

85 

5* 

53 

20 

1  3 

0 

0 

0 

0 

7.21 

2.58 

29 

.0 

0 

9 

g 

3 

EUREKfi  SPRINGS  3  HNW 

82  .  1 

62 

.3 

72  .2 

1 

.5 

92 

4» 

50 

20 

3 

5 

0 

0 

0 

7.03 

2 

.91 

1  .81 

29 

.0 

0 

12 

4 

3 

FOYE  TTE V 1 LLE   Fflfl  OP 

62  . 4 

62 

.9 

72.7 

92 

3 

49 

20 

4 

3 

0 

0 

0 

7.41 

2  .09 

1  8 

.  0 

0 

9 

7 

3 

FfiYE  TTEVILLE   EXP  STfl 

81  .6 

62 

.7 

72.3 

1 

.8 

92 

4 

48 

20 

8 

3 

0 

0 

0 

6.53 

2 

.81 

3.31 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

GRPVETTE 

83.5 

63 

.8f1 

73. 7n 

3 

.  1 

92 

4» 

50 

20 

4 

5 

0 

0 

0 

8  .87 

4 

.66 

4  .27 

29 

.0 

g 

10 

5 

HARRISON   FAA  AP 

80.5 

62 

.6 

71.7 

91 

2 

51 

20 

7 

2 

0 

0 

0 

7.48 

2.04 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

HUNTSV  1  LLE 

83  .5 

6 1 

.  1 

72.3 

90 

3  + 

47 

20 

2 

3 

0 

0 

0 

4  .52 

I  .  70 

29 

.  0 

0 

6 

4 

2 

LEAD  HILL 

84  .8 

63 

.6 

74  .2 

3 

.5 

94 

3 

50 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

9.73 

6 

.25 

2.15 

1  4 

.0 

0 

10 

6 

S 

SILOAM  SPRINGS 

82  .7 

62 

.8 

72  .8 

1 

.9 

92 

4 

50 

20 

7 

3 

0 

0 

0 

7.17 

3 

■  24 

3.30 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

D I  V  I S 1  ON 

72  .2 

I 

■  8 

7  .46 

3 

.53 

.0 

•  mm 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

84  .4 

62 

.3 

73.4 

95 

3 

52 

21 

2 

7 

0 

0 

0 

9.4  1 

5 

.75 

2  .16 

29 

.0 

0 

1  I 

7 

5 

EVENING  SHADE    1  NNE 

85  .6 

62 

.6 

74  .  1 

94 

2* 

50 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

8.17 

4 

.39 

1  .91 

29 

.0 

Q 

10 

G I L8ERT 

65  .6 

63 

.0 

74  .3 

4 

■  2 

94 

2 

52 

20. 

3 

1  0 

0 

0 

0 

5.84 

2 

.43 

2.79 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

65  .2 

63 

.0 

74  .  1 

96 

3 

53 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

12.20 

5.28 

25 

.  0 

0 

10 

7 

4 

MAMMOTH  SPRING 

84  .3 

61 

.  4 

72  .9 

2 

.8 

98 

5 

46 

21 

9 

7 

0 

0 

0 

7  .09 

3 

.49 

1  .85 

25 

.0 

0 

9 

5 

4 

MARSHALL 

81.6 

67 

.  1 

74  .4 

88 

1  1« 

59 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

5  .51 

1 

.84 

3.25 

29 

.0 

4 

MOUNTAIN   HOME    I  NNH 

83.4 

63 

.0 

73.2 

2 

.5 

95 

3 

52 

20 

0 

5 

0 

0 

0 

9.41 

6 

.24 

2  .61 

1  4 

.0 

0 

9 

6 

3 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

83  .9 

59 

.8 

71.9 

95 

4  + 

50 

20 

g 

6 

0 

0 

0 

9.21 

0 

9 

7 

4 

MOUNTAIN  VIEW 

84  .5 

62 

.2 

73.4 

95 

3 

51 

21  . 

1 

7 

0 

0 

0 

6.20 

3 

.75 

2.88 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

TELL  V  ILLE 

83.9 

61 

5 

72.7 

94 

3- 

49 

20 

3 

5 

0 

0 

0 

6.10 

2.02 

29 

.0 

0 

5 

4 

DIVISION 

73.4 

2 

.8 

8.31 

4 

.72 

.0 

■       ■  ■ 

NOR  T  HE AS  T                     0  3 

AL  iC  IP 

66  .5 

64 

8 

75  .7 

100 

2 

53 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

9.56 

2.10 

25 

.0 

0 

10 

7 

4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

85  .8 

63 

8 

74  .8 

3 

.5 

98 

2 

52 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

8  .50 

4 

.83 

3.29 

29 

.0 

0 

7 

3 

BATESVlLLE  L  AND  D  I 

86.7 

64 

4 

75  .6 

96 

2- 

53 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

9.11 

5 

.20 

1  .75 

29 

.0 

0 

1  I 

7 

3 

BEEOEVILLE 

86  .8 

65 

2 

76  . 0 

97 

2 

55 

2 1  * 

Q 

1  1 

0 

0 

0 

4  .61 

I 

.38 

.  0 

0 

10 

4 

1 

BL  y  T  HE  V  I  L  L  E 

84  . 1  M 

66 

1  M 

75  .  in 

2 

.  1 

95 

3» 

56 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

6.61 

3 

.16 

2  .00 

1  4 

.0 

9 

5 

1 

CORNING 

84  .  3 

63 

1 

73.7 

2 

.0 

94 

2* 

50 

20 

2 

7 

0 

0 

0 

13.62 

10 

.30 

0 

1  I 

10 

7 

JONE  SBORO 

85  .7 

63 

9 

74.8 

1 

.7 

96 

3 

52 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

7.13 

3 

75 

2.57 

25 

.0 

0 

8 

4 

3 

KE  ISER 

85  . 1 

63 

4 

74  .  3 

95 

2 

53 

I  1 

0 

9 

0 

0 

0 

8.02 

1  .83 

25 

.0 

0 

8 

3 

NEWPORT 

84  .9 

64 

6 

74  .8 

1 

.9 

94 

4. 

55 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

9.03 

5 

75 

2.90 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

PARACOULD 

86.5 

64 

7 

75  .6 

4 

.2 

97 

2 

53 

20 

0 

1  2 

0 

0 

0 

10.72 

7 

07 

2.96 

24 

.0 

0 

1  1 

8 

3 

POCAHONTAS  1 

64  .  1 

65 

3 

74.7 

2 

.9 

94 

2 

56 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

10  .52 

7 

20 

2.25 

24 

.0 

0 

9 

7 

4 

SEARCY 

67  . 9 

55 

2 

76  .6 

3 

.  1 

97 

3 

53 

21  . 

0 

1  3 

0 

0 

0 

8.13 

48 

3.63 

25 

.0 

0 

1  0 

3 

3 

DIVISION 

75  .  1 

2 

9 

8.80 

5 

34 

.0 

WEST   CE N T RAL  OA 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

85.8 

64 

5 

75  . 7 

97 

5» 

S3 

21- 

0 

1  0 

0 

0 

0 

7.19 

3.22 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

85 . 1 

63 

3 

74.7 

95 

5. 

52 

21- 

0 

1  I 

0 

0 

0 

9  .04 

4  .29 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

86  .9 

65 

2 

76  .  1 

95 

2 

55 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

7  .57 

4 

36 

2.35 

29 

.0 

0 

8 

5 

4 

FORT    SMITH   HSO   AP  //R 

87  .2 

66 

9 

77  .  ] 

3 

1 

95 

26 

54 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

4  .63 

1 

32 

■  0 

0 

5 

3 

2 

runi    Dnlin    MHIt"  "LHNI 

85.9 

62 

sn 

74  .2n 

93 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

6  .94 

2 

54 

2.93 

15 

.0 

0 

8 

5 

1 

HECTOR 

86.1 

63 

4 

74  .8 

94 

7- 

53 

20 

0 

1  1 

0 

0 

0 

8.06 

3.25 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

MENH 

86.0 

66 

3 

76  .2 

3 

4 

96 

4» 

56 

20 

0 

5 

0 

0 

0 

7.94 

2.36 

26 

.0 

0 

8 

7 

3 

OZHRK 

87  .0 

66 

s 

76  .7 

2 

6 

95 

3 

54 

20 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5.15 

1 

39 

1  .98 

15 

.0 

0 

5 

3 

3 

RUSSELLVILLE 

87  .0 

65 

2 

76.1 

2 

4 

97 

5 

55 

21* 

0 

13 

0 

0 

0 

9  .50 

6 

10 

3.45 

29 

.0 

0 

8 

6 

4 

SUB  I RC 0 

88  .  ! 

66 

3 

2 

55 

2 1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

5  .  30 

1 

70 

1  .52 

1  4 

.0 

0 

6 

6 

2 

WfiLORON 

90  . 2 

64 

2 

77  .2 

4 

I 

97 

2 

50 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

4.79 

1 

29 

2.91 

1  4 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

76  .0 

3 

3 

6  .92 

3 

09 

.0 

CENTRHL  05 

BLUM  FORK 
BENTON 

BLOKEir  nOUNTflIN  ORPI 

67.9 

65. 

9 

76.9 

3 

4 

95 

1 

57 

20 

0 

1  0 

0 

0 

0 

5  .07 

1 

27 

1  .21 

1  3 

.0 

0 

8 

4 

3 

88  .  1 
87  .4 

64  . 
53. 

5 
5 

76  .4 
75.6 

4 

1 

96 
96 

4» 
5. 

53 
53 

21 
21* 

0 
0 

1  1 
8 

0 
0 

0 
0 

n 

0 

6.42 
4  .04 

2 

70 

3.35 
1.18 

14 

6 

.0 
.0 

0 
0 

9 
9 

2 

1 

CflBOT  4  SH 
CONWfir 

87.1 

65  . 

9 

76.5 

95 

4  * 

57 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

6.95 

2.54 

29 

.  0 

0 

6 

3 
4 

2 
3 

88.4 

66. 

2 

77.3 

3 

5 

98 

2 

55 

20 

0 

1  1 

0 

0 

0 

10.15 

5. 

26 

3  .62 

29 

.0 

0 

10 

5 

2 

HOI  SPRINGS   1  NNE 

88.6 

66. 

9 

77.8 

2 

5 

100 

3 

56 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

3.67 

39 

I  .18 

1  4 

.0 

0 

5 

3 

1 

LEOLH 

LITTLE  ROCK  Fflfl  flP 
HflLVERN 

nORRILTON  4  SH 

89  .4 

87  .0 
87  .6 
87  .8 

65  . 
67. 

65  . 
65  . 

7 
6 
4 
8 

77  .6 
77.3 
76.5 
76.8 

4 

0 
0 

98 
97 
95 
96 

2 
2 

4« 

2 

54 
57 
53 
54 

2  1  + 
21 
20 
20 

0 
0 
0 

1  4 
6 

12 
8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.91 
6.36 

9.56 

2  . 
5. 

83 
94 

1  . 92 
1  .95 
.96 
2.48 

29 
1  3 
14 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
9 
7 
9 

5 
3 
2 
7 

3 
2 
0 
4 

NinROO  OHM 

N  LITTLE  ROCK  W5F0  HP 
SHERIDBN  2  S 

86.2 
86  .0 
90.9 

63  . 
67  . 

64  . 

9 
3 

1 

75.1 
76  .7 
77.6 

98 
93 
99 

4 

44 

2» 

53 
57 
52 

20 
20 
21 

0 
0 
0 

6 
8 
19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

5.60 
6  .83 
4  .00 

2. 

17 

2.33 
2.91 
2.73 

14 

29 
1  4 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
8 
5 

5 
4 
2 

2 
2 
1 

DIVISION 

76  .6 

3  . 

3 

6  .03 

2  . 

25 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBIION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  «rk«ns«s 

SEPIEflBER  1977 


smi  ION 

TEMPERfiTURE 

PRECIPITRTION 

S  — 
>  5 

a  xi 

^  c 

*  — 
a  c 

_, 

5  i 
i  E 

Q  u. 

-' 

■c 

NO 

Of 

OATS 

1  ^ 

J 

a 

a 

SNOW 

5LEEI 

NO. 

OF 

OATS 

MAX  . 

MIN. 

-> 

i  o 

Si  i 

s 
1  g 

1 

° 

o 
o 

° 
° 

- 

°t 

*  s 

o  a 

■     ■  ■ 

EAST  CENTRHL  06 

BRKBNSBS  POST 

69.3 

65  . 9 

77 

6 

97 

2 

56 

2 1  ♦ 

0 

15 

0 

0 

0 

5 

76 

1  . 33 

1  9 

■  0 

0 

6 

5 

3 

BR  1 NKL  E  T 

86  . 7 

66  •  I 

76 

4 

3  .6 

95 

3 

57 

2  1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

10 

85 

7.37 

2.83 

25 

.0 

0 

9 

6 

5 

OES  RRC 

67.0 

64.4 

75 

2  . 4 

95 

2 

53 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

64 

5  .66 

3  .09 

25 

.0 

0 

7 

6 

3 

FORREST  ClTy 

67. 9M 

66  .8« 

77 

4M 

96 

2 

55 

20 

0 

1 1 

0 

0 

0 

9 

17 

2  .20 

24 

.0 

0 

8 

6 

4 

HE  L  E  Nfi 

85.0 

65  .0 

75 

0 

I  .2 

95 

3 

56 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

9 

38 

6.11 

2.60 

6 

.0 

0 

7 

5 

4 

KEO 

85.8 

66  .6 

76 

7 

95 

2 

57 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

39 

2.02 

1  4 

.0 

0 

6 

4 

3 

fIflR  I  flNNR  2  5 

89.5 

65.0 

77 

3 

4  .5 

96 

2. 

56 

20 

0 

17 

0 

0 

0 

8 

1  7 

4  .95 

1  .82 

13 

.0 

0 

6 

6 

4 

SflINT  CHARLES 

86. 4M 

66. 2M 

77 

3M 

3.4 

100 

1 

57 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

33 

2.98 

1  .66 

0 

.0 

0 

8 

5 

2 

SIUTTCHRT 

88  .8 

68  .4 

76 

6 

3.9 

99 

2 

59 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

4 

77 

1.17 

1  .35 

29 

.0 

0 

10 

4 

1 

STUITDflRT  9  ESE 

86  .6 

67  .  I 

76 

9 

3  . 9 

96 

5  + 

58 

2  1  • 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

42 

2  . 75 

2  .00 

.  0 

0 

9 

3 

3 

T  URRE  L  L 

86. 6M 

65. OM 

75 

SM 

96 

2 

54 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

9 

02 

.0 

0 

WEST  MEMPHIS 

87. 6M 

68.  3M 

76 

OM 

96 

1 

0 

1  2 

0 

0 

0 

6 

06 

2  .60 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

WYNNE 

87.6 

65  .  1 

76 

4 

96 

4  * 

53 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

12 

04 

3  .91 

24 

.  0 

0 

9 

5 

5 

DIVISION 

76 

9 

3  .6 

7 

92 

4  .54 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  0' 

DE  QUEEN 

69  .6 

67.0 

78 

3 

4  . 2 

97 

5* 

54 

20 

0 

1  3 

0 

0 

0 

1 

65 

-  2.02 

.55 

1  3 

.  0 

0 

1 

0 

HOPE  3  NE 

66.6 

65.8 

77 

2 

2.8 

95 

s. 

55 

20 

0 

1  4 

0 

0 

0 

5 

9 1 

2.41 

2.23 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOUNT   lOR  3  SE 

86.0 

63.0 

74 

5 

2.4 

98 

3 

SO 

21  • 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

76 

-  .50 

.71 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

MURFREESBORO  2  NNW 

66  .9M 

66. 3M 

76 

6M 

95 

4. 

56 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

2  1 

2.26 

29 

.0 

0 

9 

5 

1 

NHSHVILLE  EXP  STfiTION  // 

87.9 

68.3 

78 

I 

3  . 6 

95 

5  + 

60 

1  5 

0 

1  0 

0 

0 

0 

6 

25 

2.12 

2.37 

29 

.0 

0 

6 

2 

90.5 

66.9 

79 

7 

4.2 

96 

14 

57 

20 

0 

1  6 

0 

0 

0 

s 

04 

1  .30 

2.17 

26 

.0 

0 

S 

3 

2 

STRMPS 

66.8 

66.6 

77 

7 

95 

4 

57 

15 

0 

1  7 

0 

0 

0 

3 

26 

1  .36 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

TEXfiRRflNfi  FRP  RP 

89  .5 

69  . 9 

79 

7 

96 

1  2  * 

59 

20 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

85 

1  .0! 

1  3 

.  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

77 

7 

3  .5 

4 

24 

.  35 

.0 

■       •  « 

SOUTH  CENTRRL  06 

RRKRDELPHIR  2  N 

89  . 3 

66  . 8 

78 

I 

3  .5 

98 

2 

56 

21  » 

0 

1  5 

0 

0 

0 

3 

I  2 

-   1  . 0  I 

.97 

1  4 

.  0 

0 

5 

0 

CRMDEN  1 

69  .2 

67  .2 

78 

2 

3.5 

96 

3 

56 

21  • 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

4  3 

-   1  .43 

1  .51 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

EL  OORROO  FRR  RP 

86.8 

68  .7 

78 

6 

3.6 

95 

4. 

59 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

08 

-  .07 

1  .54 

28 

.0 

3 

2 

2 

MRONOL IR 

69.4 

68.3 

76 

9 

3  .8 

95 

4<. 

58 

20* 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

71 

-  .53 

.89 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

MOROBHY  LOCK  8 

90  . 5 

66  . 3 

78 

4 

98 

24 

55 

22  ♦ 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2 

26 

.96 

.  97 

29 

.  0 

0 

0 

PRESCOTT 

69  .4 

66  .0 

78 

7 

3.4 

98 

4 

59 

21  • 

0 

1  7 

0 

0 

0 

4 

58 

.80 

I  .66 

26 

.0 

0 

8 

4 

1 

SPRRKMRN 

90  .5M 

64  .6M 

77 

7M 

100 

4 

S4 

20* 

0 

0 

0 

0 

3 

38 

1  .75 

1  4 

.0 

0 

6 

2 

1 

WRRREN  2  WSH 

89  .5 

65  .  1 

77 

3 

2 . 1 

95 

27* 

54 

2  1 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

4  3 

.00 

2.14 

29 

.  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

78 

3 

3  ■  3 

3 

1  3 

.53 

.0 

■       "  ■ 

S0UTHER5T  09 

CROSSETT  2  SSE 

90  .0 

64  .  1 

77 

1 

2  . 0 

96 

27» 

54 

2  1 

0 

20 

0 

0 

0 

3 

15 

.36 

1.60 

1  4 

■  ^ 

0 

^ 

^ 

^ 

OERMOTT   3  NE 

90  .2 

66  .0 

78 

1 

98 

3* 

54 

2  1 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

31 

.92 

.  90 

1  9 

.  0 

0 

DUMRS 

89  .2 

67  .8 

78 

5 

3.7 

96 

17 

S3 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

71 

3.45 

2.07 

28 

.0 

0 

9 

6 

2 

EUDORR 

89  .5 

68  .5 

79 

0 

97 

6. 

59 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

53 

1  .06 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

MONTICELLO  3  SW 

89  .8 

66.3 

78 

I 

3.7 

97 

4 

58 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

16 

-  2  .39 

.62 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

PINE  BLUFF 

68  .8 

66  .8 

77 

8 

2.1 

96 

5« 

58 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

3 

54 

-  .06 

.96 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

PORTLAND 

88  .5 

67  .6 

78 

2 

95 

4» 

58 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

72 

.91 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

ROHWER  2  NNE 

68  .2 

66.2 

77 

2 

97 

3 

56 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

6 

88 

1  .46 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

STAR  ClTr  4  ENE 

69  .8M 

67. OM 

76 

4M 

95 

12« 

54 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

18 

1  .25 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

78 

0 

3.4 

3 

69 

.28 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDE 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


BENTONVULE 
BEOBYWlLLE  4  NW 
BUFFALO  T0UEO 
OE£R 

eUHEUft  SPRINGS  3  ; 
FRYETTEVILLE   Fftft  i 

fayettevillE  Exe  : 

GOAVETTE 
GBEEN  roHEsr 
HflOHISON  Fflfi  ftp 

HUNTSVIH.E 
jftSPEB 
LEfiD  MILL 
ODELL    3  N 
SILQfiM  SPPINGS 


NOBTH  CENTBFiL 

CAL ICO  aOCK 
CL  INTON 
DflMflSCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE  1 


GBEERS  FERBY  OfiM 
rifthnOTH  SPRING 
MflRSMflL  L 
MELBOUBNE  5  UNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NI 

MOUNTftIN  HOME  C  01 
MOUNTftlN  VIEW 
SflLEM  2  NNE 
SHIRLEY 
YELL VILLE 


NQOTHEftST  0 
RL  ICIfl 

BOTESVILLE  LIVESTQCt 
BflTESVILLE  L   ftNO  D  1 
BEEDEvILLE 
BLfiCK  ROCK 

6LYTHEVILLE 

CORNING 

GEORGETOWN 

JONESBORO 

KEI5EB 

LAKE  CITY 

NEWPORT 

PARRGOULO 

SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WEST  CENTRAL  0 

ABBOTT 

AL  r 

BIG  FORK 

CLARRSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

OAHDANELLE 

FORT    SMITH    WSQ  AP 

FORT  SMITH  WATER  PLAN 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 


BISMARCK   3  SE 
BLAKEL  Y  MOUNTAIN  I 
aONNEROALE 

CABOT  1  SW 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS    I  NNE 
JESSIEVILLE 

LAXE  MAUMELLE 
LEOLA 

L ITTLE  BOCK  FAA  A 
MALVERN 

MORRILTON   4  SW 

NIMROD  DAM 

N  L  ITTLE   ROCK  WSFi 

OWENSVJlLE 

PERRY 

SMERIOAN  2  S 


AUGUSTA  2  I 
BRINKLEY 
OES  ARC 


DRY   OF  MONTH 


4    5    5     7    8    9     10  1  1   12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21  22 


.Db      .05  1.20 


.97  2.1 
,96    1  . 

.75  3. 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


2.  76 
2.83 
3  .09 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


FORREST  CITY 

HELENfl 

H.EO 

MBDIS3N 

SflINT  CMPRlES 

STUTTGART 

STUTTGftST  9  ESE 

TURBELL 

WEST  MEMPHIS 


SOUTHWEST 

ftNTQINE 
fiSMOOUN  2  S 
OTHENS 
OE  QUEEN 
OIERKS 


MOUNT    I0«  3  5E 
MLiOFHEEseORO  2  nnw 
NASHVILLE   EXP  STATION 

NEUHOPE    3  E 

ODEN    1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARRANA  FAA  AP 
UftSHITA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF   CITY  3  SW 
BOUGH TON 
CAMDEN  1 

EL    DDHftDO  FAA  « 
GUROON 
MAGNOL  lA 
M0B36AY  LOCK  8 
PINEY  GOOve 


UARREN  2  USW 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUOORA 


MONTICELLO   3  SW 
PINE  BLUFF 
PQHTLOND 
ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  ^  ENE 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


10  11 


12 


15 


.es  1. 

.22  2. 


17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


2.  36 
.02 
2.22 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 

5 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

I  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

NORTHWEST  01 

8ENI0NVILLE 

HBX 

87 

87 
68 

84 

68 

84 

73 

75 
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9 1 

88 

80 

80 

85 

87 

88 

MIN 

70 

69 

69 

69 

70 

68 

72 

66 

67 

64 

58 

59 

67 

67 

64 

6S 

64 

70 

67 

53 

56 

59 

66 

65 

65 

68 

66 

57 

61 

64 

64  .9 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

95 

98 

97 

94 

90 

86 

88 

90 

90 

89 

79 

89 

83 

74 

80 

85 

68 

69 

85 

82 

80 

82 

86 

85 

83 

70 

82 

MIN 

68 

65 

66 

69 

68 

68 

68 

65 

65 

65 

58 

57 

65 

65 

65 

59 

62 

70 

69 

52 

55 

59 

64 

65 

67 

67 

66 

56 

61 

6S 
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96 
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94 
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88 
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89 

89 
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90 

69 

77 
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86 

90 

9  1 

87 

80 

79 

85 

88 

95 

95 

96 

85 

94 

75 

89 

96.7 

MIN 

66 

67 

66 

69 

68 

69 

69 

66 

65 

64 

60 

60 

68 

68 

66 

60 

52 

71 

71 

53 

54 

59 

64 

64 

69 

66 

69 

59 

62 

61 

64  .4 

BEEDEVILLE 

MBX 

95 

97 

96 

96 

93 

89 

9  I 

92 

92 

87 

80 

90 

85 

77 
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8 1 

90 

90 

86 

60 

83 

87 

86 

80 

88 

MIN 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

68 

67 

58 

61 

58 

67 

64 

66 

64 

70 

66 

55 

55 

60 

65 

66 

65 

66 

67 

68 

63 

66 

65.2 

BLYTHEVILLE 

MBX 

95 

95 

95 

93 

94 

86 

85 

88 

89 

92 

83 

83 

78 

77 

72 

83 

82 

90 

83 

79 

79 

80 

86 

97 

94 

79 

70 

MIN 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

70 

69 

70 

66 

57 

65 

68 

66 

66 

67 

62 

69 

66 

56 

58 

63 

66 

64 

65 

67 

58 

61 

61 

66.1 

CORNING 

MBX 

94 

94 

93 

9  1 

90 

88 

86 

88 

90 

82 

76 

89 

8 1 

74 

8 1 

8  3 

9 1 

89 

8 1 

79 

74 

82 

85 

8  1 

85 

84 

80 

72 

83 

94.3 

MIN 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

63 

63 

64 

54 

61 

65 

64 

62 

61 

63 

68 

63 

SO 

51 

57 

69 

70 

63 

65 

64 

53 

58 

60 

63.1 

JONESBORO 

MBX 

94 

95 

96 

93 

95 

93 

88 

90 

90 

92 

85 

82 

90 

6  4 

78 

82 

62 

89 

69 

6 1 

80 

79 

85 

95 

75 

83 

86 

84 

78 

69 

95.7 

MIN 

71 

68 

69 

71 

72 

72 

69 

67 

70 

65 

57 

60 

65 

61 

61 

65 

61 

64 

63 

52 

58 

61 

59 

66 

63 

67 

65 

54 

56 

63 

63.9 

KEISER 

MBX 

94 

95 

94 

93 

93 

90 

84 

88 

88 

9 1 

82 

63 

9  3 

86 

79 

82 

80 

88 

90 

78 

76 

80 

86 

85 

80 

86 

84 

60 

70 

85  .  1 

MIN 

68 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

67 

65 

55 

53 

56 

61 

67 

64 

65 

63 

65 

65 

54 

55 

57 

62 

64 

64 

65 

66 

56 

57 

62 

63.4 

NEWPORT 

MAX 

93 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

88 

88 

90 

82 

60 

88 

8  1 

75 

80 

8 1 

88 

87 

82 

79 

82 

84 

86 

75 

66 

87 

83 

79 

70 

84  .9 

MIN 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

64 

60 

60 

64 

66 

64 

64 

63 

66 

66 

55 

56 

59 

62 

67 

65 

68 

66 

58 

60 

61 

64.6 

PBRBGOULO 

MAX 

9S 

97 

96 

95 

91 

87 

91 

93 

93 

90 

82 

90 

89 

75 

82 

82 

90 

90 

87 

80 

78 

86 

86 

85 

78 

85 

86 

78 

74 

86 

86  .6 

MIN 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

68 

65 

66 

55 

65 

67 

57 

62 

65 

63 

70 

65 

53 

56 

S6 

62 

65 

66 

70 

66 

56 

60 

60 

64  .7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

93 

94 

92 

69 

89 

86 

86 

87 

89 

88 

79 

86 

86 

72 

80 

82 

88 

88 

83 

79 

77 

82 

84 

92 

78 

82 

83 

82 

73 

83 

84  . 1 

MIN 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

68 

67 

65 

60 

61 

67 

66 

64 

61 

63 

71 

67 

57 

S7 

58 

64 

66 

66 

68 

67 

56 

62 

64 

65.3 

SEARCr 

MBX 

94 

95 

97 

94 

91 

89 

90 

91 

91 

88 

82 

92 

90 

77 

82 

83 

92 

90 

89 

82 

83 

89 

87 

83 

89 

88 

87 

84 

77 

90 

97.9 

MIN 

67 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

68 

65 

66 

59 

60 

72 

67 

64 

62 

62 

69 

67 

53 

S3 

61 

63 

69 

63 

68 

67 

62 

63 

68 

65.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STflllON  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


nRKflNsns 

SEPTEMBER  1977 


DRY   OF  MONTH 

o 

STflT I  ON 

(r 

q: 

2 

4 

5 

7 

g 

g 

1  0 

J  J 

1  2 

1  4 

1  5 

1  6 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE    HOUNTRIN  DOM 

9S 

9S 

97 

96 

97 

90 

89 

88 

90 

89 

84 

78 

9 1 

75 

72 

80 

85 

89 

90 

83 

84 

84 

88 

87 

89 

88 

9  1 

87 

69 

84 

86.8 

MIN 

70 

67 

67 

68 

69 

68 

59 

68 

67 

68 

66 

60 

61 

6  1 

6  3 

59 

6 1 

65 

68 

53 

53 

59 

64 

57 

69 

69 

66 

64 

62 

65 

64  .5 

CLflRKSV ILLE 

95 

89 

89 

90 

9 1 

9 1 

8  3 

92 

75 

74 

73 

85 

88 

9 1 

84 

8  1 

82 

88 

86 

87 

88 

90 

87 

77 

79 

86 . 1 

MIN 

68 

6S 

65 

68 

68 

68 

68 

63 

63 

65 

64 

61 

61 

66 

63 

57 

58 

62 

65 

52 

52 

57 

63 

63 

68 

67 

66 

65 

62 

65 

63.3 

DRRORNELLE 

9  3 

95 

9  3 

94 

90 

89 

88 

92 

9 1 

89 

82 

92 

90 

74 

81 

85 

87 

89 

83 

8  1 

8  1 

88 

87 

83 

87 

89 

85 

8  1 

8  I 

88 

86  .9 

MIN 

69 

67 

67 

70 

68 

69 

70 

67 

68 

67 

64 

57 

64 

66 

65 

58 

63 

7  1 

65 

55 

58 

63 

64 

72 

67 

70 

65 

53 

57 

68 

65  .2 

FORT    SMITH   HSO  PP 

9  3 

94 

94 

93 

87 

89 

89 

90 

89 

84 

76 

92 

77 

71 

75 

87 

90 

91 

83 

83 

87 

90 

89 

88 

92 

95 

90 

76 

89 

93 

87.2 

MIN 

71 

71 

69 

71 

68 

71 

71 

68 

69 

70 

66 

63 

67 

65 

62 

6 1 

65 

69 

57 

54 

60 

65 

65 

73 

72 

71 

70 

66 

66 

70 

66  .9 

FORT    SMITH   HflTER  PLANT 

9 1 

93 

92 

92 

88 

86 

87 

89 

88 

85 

80 

89 

88 

72 

70 

84 

86 

87 

86 

80 

8  1 

87 

85 

86 

88 

90 

89 

85 

85 

88 

85  .9 

MIN 

66 

64 

62 

65 

67 

66 

62 

62 

60 

65 

5  4 

60 

55 

55 

6  1 

59 

63 

68 

65 

65 

62 

68 

62  .5 

HECTOR 

93 

9  3 

89 

94 

93 

9 1 

9  4 

9 1 

90 

84 

80 

90 

87 

74 

74 

84 

87 

90 

83 

80 

83 

88 

84 

8  3 

87 

90 

86 

79 

75 

87 

86  .  1 

MIN 

68 

66 

64 

65 

64 

62 

61 

65 

66 

62 

62 

60 

66 

65 

6  3 

56 

62 

69 

64 

53 

54 

56 

63 

68 

58 

69 

65 

64 

63 

70 

63.4 

MENH 

95 

96 

95 

96 

87 

89 

82 

88 

89 

89 

84 

89 

8  3 

69 

80 

81 

85 

85 

83 

86 

85 

88 

85 

8  1 

85 

90 

85 

79 

85 

86 

86  . 0 

MIN 

69 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

63 

65 

69 

65 

6  3 

60 

62 

66 

72 

69 

56 

59 

63 

68 

68 

70 

71 

66 

66 

67 

69 

66.3 

OZRRK 

MAX 

94 

94 

95 

90 

93 

90 

92 

92 

93 

89 

8  1 

9 1 

88 

71 

74 

81 

88 

89 

85 

82 

82 

88 

82 

85 

88 

9  1 

88 

82 

83 

89 

87  .0 

MIN 

70 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

67 

67 

69 

66 

64 

67 

66 

52 

59 

65 

69 

67 

54 

61 

64 

66 

69 

69 

69 

66 

64 

63 

69 

66  .4 

RUSSELL  V ILLE 

95 

96 

96 

95 

97 

88 

90 

90 

9 1 

90 

86 

85 

90 

74 

73 

80 

86 

87 

90 

82 

82 

84 

90 

86 

82 

88 

9 1 

87 

75 

83 

87  .0 

MIN 

69 

67 

67 

68 

74 

71 

71 

67 

67 

68 

69 

61 

64 

67 

65 

58 

58 

65 

67 

55 

55 

60 

64 

64 

68 

67 

66 

66 

62 

65 

65  .2 

SUBIOCO 

MAX 

93 

95 

95 

95 

89 

90 

88 

92 

92 

85 

78 

95 

85 

73 

76 

89 

91 

91 

86 

87 

85 

88 

90 

86 

90 

93 

89 

83 

84 

91 

88  .  1 

MIN 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

71 

67 

68 

68 

68 

62 

68 

66 

62 

58 

65 

71 

62 

60 

55 

60 

64 

74 

72 

69 

66 

62 

64 

69 

66.3 

HBLORON 

MRX 

95 

97 

96 

96 

89 

90 

89 

92 

92 

91 

90 

95 

93 

80 

82 

87 

89 

88 

84 

85 

88 

90 

90 

90 

90 

95 

93 

88 

91 

91 

90  .2 

M  I  N 

68 

65 

64 

67 

66 

66 

68 

56 

64 

56 

66 

62 

64 

64 

62 

56 

62 

69 

70 

50 

59 

60 

60 

65 

70 

69 

67 

65 

68 

68 

64  .2 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

95 

94 

94 

94 

94 

88 

86 

90 

90 

90 

86 

9 1 

90 

75 

81 

83 

87 

88 

88 

85 

84 

89 

89 

88 

89 

89 

88 

84 

82 

87 

87  .9 

MIN 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

68 

68 

62 

61 

67 

66 

62 

60 

65 

69 

66 

57 

58 

62 

64 

70 

67 

70 

66 

66 

63 

69 

65  .9 

BENTON 

MAX 

96 

96 

94 

96 

94 

88 

68 

9 1 

89 

86 

88 

93 

89 

77 

78 

78 

88 

89 

90 

87 

84 

88 

88 

85 

90 

92 

9  1 

84 

84 

82 

88.1 

MIN 

64 

66 

65 

67 

68 

68 

68 

67 

68 

64 

67 

60 

67 

64 

60 

67 

68 

68 

68 

54 

53 

57 

61 

72 

65 

69 

65 

62 

63 

62 

64  .6 

BLAKELT   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

96 

95 

96 

95 

96 

87 

87 

89 

89 

89 

85 

85 

90 

83 

74 

82 

82 

87 

88 

84 

83 

84 

88 

88 

95 

89 

94 

85 

73 

83 

87.4 

MIN 

64 

63 

63 

66 

66 

68 

70 

68 

68 

65 

62 

61 

61 

56 

64 

58 

60 

62 

68 

53 

S3 

54 

59 

62 

67 

70 

68 

67 

63 

67 

63.5 

CABOT    4  SH 

MRX 

93 

94 

95 

95 

93 

89 

89 

90 

89 

87 

82 

93 

89 

78 

80 

83 

90 

89 

89 

82 

82 

88 

88 

84 

88 

88 

84 

76 

79 

88 

87-1 

MIN 

67 

67 

66 

68 

72 

70 

70 

67 

67 

67 

62 

62 

68 

67 

62 

62 

63 

72 

67 

57 

58 

63 

63 

68 

67 

70 

67 

64 

65 

69 

65  .9 

CONWAT 

MRX 

96 

98 

96 

96 

94 

88 

90 

90 

90 

87 

83 

94 

92 

77 

83 

86 

88 

90 

88 

82 

83 

89 

87 

86 

88 

89 

88 

84 

80 

89 

88  . 4 

MIN 

69 

67 

68 

70 

72 

70 

70 

70 

69 

64 

62 

62 

67 

66 

64 

62 

65 

69 

66 

55 

58 

63 

66 

70 

67 

69 

67 

65 

64 

69 

66  .2 

HOT    SPRINGS    I  NNE 

MRX 

96 

96 

1  00 

97 

99 

86 

92 

88 

92 

9  1 

90 

85 

94 

89 

78 

81 

84 

88 

89 

84 

8 1 

82 

89 

89 

86 

9 1 

95 

86 

72 

87 

88  ■  6 

MIN 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

65 

65 

65 

66 

6  1 

6 1 

64 

67 

71 

57 

56 

61 

66 

69 

71 

73 

73 

67 

64 

68 

66  .9 

LEOLR 

MRX 

97 

96 

96 

97 

93 

89 

88 

9 1 

88 

86 

88 

93 

92 

77 

84 

85 

90 

91 

83 

84 

86 

90 

92 

89 

89 

95 

89 

87 

86 

90 

89.4 

MIN 

65 

64 

68 

68 

70 

68 

69 

69 

71 

66 

62 

60 

66 

65 

6  1 

63 

62 

72 

69 

54 

54 

58 

64 

73 

71 

70 

67 

66 

67 

69 

65.7 

LITTLE  ROCK  FAR  AP 

MAX 

94 

97 

95 

96 

89 

90 

89 

9  1 

89 

84 

83 

92 

88 

77 

83 

83 

90 

89 

83 

8  1 

83 

87 

88 

79 

89 

89 

86 

75 

83 

88 

87  .0 

MIN 

69 

69 

74 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

68 

62 

63 

68 

67 

64 

54 

65 

72 

62 

59 

57 

62 

66 

71 

71 

73 

69 

65 

67 

71 

67  .6 

MAL  VERN 

MRX 

94 

95 

95 

95 

94 

90 

90 

90 

89 

84 

85 

92 

90 

82 

81 

81 

87 

87 

84 

8 1 

83 

86 

87 

86 

87 

90 

90 

83 

82 

87 

87.6 

MIN 

68 

65 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

61 

51 

70 

66 

6  I 

60 

63 

70 

66 

53 

54 

58 

62 

72 

68 

69 

65 

64 

65 

69 

65  .4 

MORRILTON   4  5W 

MAX 

95 

96 

95 

95 

90 

88 

88 

89 

90 

86 

84 

9 1 

89 

75 

82 

86 

89 

89 

85 

82 

84 

89 

88 

86 

89 

9 1 

89 

84 

82 

89 

87  .8 

MIN 

67 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

63 

60 

71 

66 

64 

60 

62 

70 

64 

54 

56 

61 

64 

74 

68 

70 

67 

66 

64 

68 

65  .8 

NIMROD  DAM 

MRX 

95 

95 

94 

98 

94 

87 

89 

87 

90 

89 

83 

83 

9  1 

78 

72 

80 

83 

87 

88 

8  1 

8 1 

83 

87 

89 

85 

87 

90 

87 

7  1 

62 

86.2 

MIN 

66 

65 

65 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

66 

62 

59 

61 

65 

62 

58 

59 

64 

66 

53 

54 

56 

63 

62 

76 

68 

67 

68 

62 

65 

63.9 

N   LITTLE   ROCK   W5F0  AP 

MRX 

93 

93 

92 

93 

87 

88 

89 

90 

90 

85 

82 

92 

86 

77 

81 

82 

89 

89 

84 

8  1 

8  1 

88 

83 

80 

90 

87 

84 

75 

80 

88 

86  . 0 

MIN 

72 

73 

74 

73 

71 

69 

68 

71 

71 

69 

53 

62 

66 

66 

63 

66 

67 

72 

65 

57 

59 

63 

69 

69 

69 

71 

66 

63 

63 

69 

67.3 

SHERIDAN  2  S 

MRX 

99 

99 

98 

98 

93 

91 

94 

96 

93 

86 

90 

94 

94 

85 

84 

85 

90 

90 

88 

84 

86 

90 

91 

90 

89 

95 

91 

86 

89 

89 

90  .9 

■          ■  ■ 

M  I  N 

62 

63 

59 

70 

7  1 

69 

66 

70 

69 

63 

60 

60 

60 

63 

60 

56 

62 

69 

69 

54 

52 

56 

63 

62 

68 

69 

67 

65 

67 

70 

64  . 1 

EAST  CENTRAL  06 

RRKRNSAS  POST 

MRX 

96 

97 

96 

96 

95 

88 

90 

91 

87 

87 

89 

92 

9  1 

80 

86 

84 

88 

91 

90 

83 

86 

9 1 

89 

86 

87 

94 

92 

85 

8 1 

91 

89 . 3 

MIN 

67 

66 

68 

69 

72 

68 

68 

71 

70 

66 

60 

62 

71 

65 

53 

67 

65 

70 

63 

56 

56 

62 

66 

57 

66 

71 

66 

64 

64 

69 

65  .9 

BRINKLEY 

MAX 

94 

94 

96 

94 

9 ) 

88 

87 

88 

89 

89 

88 

87 

90 

86 

78 

82 

82 

87 

90 

80 

8 1 

84 

88 

87 

82 

87 

89 

84 

84 

74 

86.7 

MIN 

69 

69 

68 

7  I 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

66 

63 

66 

68 

65 

65 

66 

65 

66 

57 

57 

59 

62 

67 

63 

87 

72 

64 

64 

65 

66.1 

DES  ARC 

MRX 

93 

95 

94 

94 

92 

88 

89 

89 

88 

86 

81 

90 

90 

79 

83 

82 

91 

90 

88 

60 

8  1 

89 

87 

84 

80 

67 

88 

62 

80 

89 

87.0 

MIN 

65 

67 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

68 

65 

58 

59 

67 

66 

60 

65 

68 

69 

64 

53 

55 

60 

64 

65 

64 

70 

64 

59 

62 

66 

64  .4 

FORREST  CITr 

MRX 

94 

96 

95 

93 

91 

89 

89 

90 

90 

88 

91 

90 

79 

84 

85 

88 

91 

90 

80 

82 

88 

87 

84 

89 

89 

89 

84 

75 

89 

87.9 

MIN 

67 

68 

66 

72 

72 

7  1 

70 

68 

69 

62 

66 

69 

67 

59 

68 

67 

72 

67 

55 

59 

64 

66 

66 

67 

71 

67 

62 

62 

68 

66.8 

HELENA 

MRX 

94 

94 

95 

94 

94 

9  1 

8  1 

88 

89 

86 

85 

78 

90 

78 

79 

83 

83 

87 

84 

78 

8  1 

78 

88 

85 

82 

88 

85 

79 

78 

85.0 

MIN 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

63 

53 

63 

65 

64 

62 

67 

67 

68 

58 

57 

56 

60 

63 

65 

68 

67 

64 

62 

62 

65.0 

KEO 

MAX 

92 

95 

93 

93 

89 

86 

87 

90 

88 

84 

84 

93 

91 

77 

82 

80 

89 

90 

85 

80 

82 

87 

88 

84 

88 

90 

87 

6  1 

80 

88 

86  •  6 

MIN 

68 

69 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

68 

60 

61 

68 

66 

6 1 

65 

64 

70 

68 

57 

58 

60 

65 

71 

68 

71 

67 

66 

65 

71 

66  .6 

MARIRNNA  2  S 

MRX 

96 

96 

95 

96 

93 

93 

88 

90 

88 

86 

84 

90 

90 

81 

90 

86 

88 

92 

90 

90 

93 

90 

88 

89 

89 

90 

87 

84 

82 

90 

MIN 

66 

66 

71 

68 

71 

69 

68 

68 

68 

68 

60 

63 

62 

62 

63 

65 

55 

69 

68 

56 

57 

60 

66 

65 

65 

70 

65 

61 

63 

62 

65  .0 

SAINT  CHARLES 

MRX 

100 

99 

99 

98 

91 

85 

88 

92 

89 

85 

87 

92 

92 

83 

85 

89 

90 

81 

82 

86 

90 

87 

79 

87 

92 

88 

78 

80 

88  .4 

MIN 

68 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

69 

62 

63 

67 

69 

64 

67 

70 

67 

58 

57 

S9 

62 

67 

62 

73 

74 

66 

60 

60 

66  .2 

STUTTGART 

MRX 

96 

99 

95 

98 

93 

88 

90 

90 

89 

87 

86 

93 

90 

80 

85 

84 

90 

91 

88 

81 

85 

90 

89 

85 

87 

92 

86 

84 

8' 

89 

88  .8 

MIN 

70 

69 

74 

73 

75 

72 

70 

71 

72 

70 

64 

64 

72 

70 

62 

68 

68 

67 

68 

59 

50 

62 

68 

72 

68 

73 

68 

67 

65 

71 

68  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DHY   OF  MONTH 

o 
a 
q: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUITGBRI    9  E5E 

MBX 

95 

95 

96 

94 

96 

93 

86 
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70 
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71 
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94 

96 
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89 
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93 
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77 

88 

89 

8 

MIN 

69 

65 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

67 

68 

68 

66 

68 

68 

61 

68 

69 

70 

68 

59 

60 

61 

60 

60 

58 

71 

72 

69 

62 
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95 

95 

96 

95 

96 
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85 
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63 

65 

66 
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3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7fl 

MRS.    LOUISE   H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7fl 

JACK  TWILLfl 

BLHKELY  MOUNTRIN  Dflh 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  I 

426 

8R 

Bfl 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTRIN  CRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

Bfl 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV I LLE 

0806 

03 

M I SS I SS I PP I 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7A 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7A 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEV I LLE 

08  30 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7A 

c 

INACTIVE  3/31/77 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

4  3 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I  NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

5  3 

9  1 

1  2 

205 

7fl 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1102 

05 

PULflSK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WflLTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUflCH I T A 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

Bfl 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5P 

7fl 

INACTIVE  9/30/75 

CLARKSV I LLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7fl 

BILLY   L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL  I  NTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7fl 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0 1 

MAD  I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  596 

0  5 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

79 

H 

BILL  JOHNSON 

CORN  I  NO 

1  632 

0  3 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

79 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1  666 

0  4 

POLK 

4 

3  4 

26 

94 

25 

1  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1  730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

Bfl 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

05 

PULASK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  .  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

2  3 

680 

7R 

RAY   R  HUTTO 

DANV I LLE 

183  4 

0  4 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7fl 

JOSEPH  fl .   MOUDY  .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1  835 

0  4 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  838 

0  4 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1  3  u  u 

n  1 

U  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

79 

79 

MRS  LELA  C  COOPER 

OE  QUEEN 

t  Q  4  ft 

n  7 

SEV  I  ER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

4  20 

79 

79 

H 

0.   TUCKER  VflSSER 

DEQUEEN  DflM 

SEV  I  ER 

4 

3  4 

06 

9  4 

2  3 

557 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1  962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

9  1 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1  968 

06 

PRA  I  R I E 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUE  Y  SMITH 

D  I ERKS 

20  1  5 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

0  1 

4  1  9 

8A 

WILL IflM  C  .  STAPP 

DIERKS  DflM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSfl  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

150 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNI  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  flVIflTION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

35 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CARTER 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

Bfl 

8A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  12/31/76 

FOREMAN 

2544 

07 

L  ITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE   P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

05 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  flP  R 

2574 

04 

SEBAST 1  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  In  1  1 

o 
a. 

cr 
a: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 

TABLES 

npcppwpp 

TEMP. 

PRECiP. 

EVflP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES! 

UDOiir\viir\ 

FORT   SMITH  NfiTER  PLANT 

2578 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E .  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

c 

H 

MRS    IDA  R  KILLION 

GILLHRM  OflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRRNT 

GRflVFI  1  y    1  FSF 

2922 

04 

YELL 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7R 

Rpiirc  HIINNiniTT 

GRflVETTE 

7  Q  ^  n 

n  1 

U  1 

BENTON 

1 

3  D 

Q  A 

9  R 

L.  0 

1  9  mn 

I  Z  O  u 

o  o 

o  o 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CRRROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L.  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

INRCTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRST IRN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7R 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  5.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

RSHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

4P 

HRMBURG  WRTER  CO  INC 

HRRDY 

31  32 

02 

SHRRP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

INRCTIVE  3/31/77 

HRRRISON  FAR  RP 

3166 

01 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1  374 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  flVIRTION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

] 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MR^      FTTQ    P.  IQIIMTIIc; 

HELENR 

32  4  2 

U  D 

PHILL IPS 

2 

3  Z 

y  u 

3  1 

9  t:; 

3  6.3 

/  n 

"7  Q 

CARL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7R 

7fl 

GH 

ARK   UNIV   SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7H 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORRTIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDRY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7fl 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7R 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JODD  HILL 

3761 

03 

PO I NSE  T  T 

5 

35 

36 

90 

31 

215 

SS 

55 

KE  ISER 

3821 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

J  0 

A  1 

3  u 

U  a 

9^9 
C.  3C. 

/  H 

/  H 

7  F 

3 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRRIGHERD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MRUMELLE 

40  1  0 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LRNGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7fl 

MRS  MABEL   L  FORRESTER 

LERD  HILL 

4106 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7R 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

LEOLfl 

4134 

05 

GRRNT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7R 

H 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE   ROCK   FAR  RP 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

HJ 

US  FED  RVIRTION  AGENCY 

MAD  I  SON 

4528 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

BR 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

MRGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMB I R 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7R 

c 

H 

np   LI  III  TQM   r  inr 

Un    WlLLlnD    L  LUL 

MRLVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

0  ^ 

9  ^ 

Q9 

A  Q 

O  r 

o  r 

H 

RADIO  STRTION  KBOK 

MRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  RRKRNSRS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7A 

MRS  DELRINE  HOLDER 

MROMEE 

4696 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVRN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

1  ZRRD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JURNITR  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

c 

H 

RICHRRD  W.   ST  .  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

35 

91 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  RRK   -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CRLHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8fl 

c 

U    o    LuKro    Ur  tNLrlNttKo 

MORRILTON  4  SW 

4  9  38 

05 

CONWRY 

1 

3  0 

u  / 

Q  9 

A  Q 

290 

5P 

7R 

PERRY  0.  MRLLETT 

MOUNT    IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7R 

c 

H 

WILL  IRM  E  .  BLRCK 

MOUNTRIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

5P 

RRDIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8R 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  R IN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

WILLIAM  F  .  PARSONS 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL I N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.    SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7fl 

RAYMOND  WALLS 

NRRROWS  OflM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MDC      CnMn        1      IICCTCDl  1 

MKo   LUNH   J  WtblrHLL 

NATURAL  DRM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS.   NONA  L  .  HAILEY 

NEWHOPE    3  E 

517  4 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JRCKSON 

7 

35 

36 

91 

1  7 

220 

8fl 

8R 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

1  0 

480 

8R 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK   WSFO  RP 

5320 

05 

PULRSK I 

1 

34 

50 

92 

1  6 

563 

MID 

MIO 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

OOEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

45 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPRNY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SRL I NE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZRRK 

5508 

04 

r  P  Q  M  k  1    I  M 
r  n  M  IN  r\  L  1  In 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7R 

H 

BURNS  WRKEFIELD 

OZONE 

551  4 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7R 

VIRGIL  0.  MELSON 

PRRRGOULD 

5552 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

W I LL I RM  J   TOMERL  1  N 
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- 

a. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

PORKS 

559  1 

04 

SCOT  T 

1 

34 

48 

93 

58 

668 

7R 

BOMAR  K .  HRNSRRD 

PRRTHENON 

5602 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

1  5 

925 

c 

ETHEL  CRRLTON 

PERRT 

569  1 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7R 

fl  .    0  .   HOL BROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34 

1  3 

92 

0  1 

2  1  5 

7R 

7fl 

C  H 

L  B  HRDDOX 

PINE  R I DGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7R 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

PlNEr  GROVE 

5770 

08 

CLARK 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  '^F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  tn  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  F.'VA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation'* 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  deterijiined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL ^TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Reiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month - 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Pi'ice:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<^  single  copy;   30^  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 

Asheville,   N.   C.   28801 .       Attn:  Publications.   

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1977-920 


U  S  DEPARIMENI  Of  COMMERCE 
NAIIONAl  CUMAIIC  CENTER 
fEDERAl  BUILDING 
ASHEVIllE.N  C  28801 


COM  210 


US.IIIIAI1. 


THIRD  CLASS 


ICTOBER    1977         VOLUME   82  NUMBER  10 

Climatological  Data 

IRKRNSnS 


TEMPERATURE   AND  PRECIPITnTION  EXTREMES 

DRTE  02 
DflTE  18* 


DATE  24 


SUP'P.t£MENTRL  DOTO 


RELATIVE 

HuniDI TY 

HIND 

1  SPEED   -   M  .P .H  .  I 

BVERBCES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DATS  WITH 
PREC IPI TRT ION 

STONORRO 

OF  TIME 

r 

CENTRPL 

RESULT 
DIRECT 

RESULT. 
SPEED 

DIRECT 
fOSTES 

00 

06 

1  2 

18 

a 

o 

FORT  SMITH  W50  flP 

7 

1  .3 

6.3 

24 

sw 

01 

85 

89 

53 

59 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

1 1 

54 

5.3 

LITTLE  ROCK  FAR  flP 

23 

0.3 

6  .  3 

20 

s 

31 

77 

82 

50 

58 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

87 

4.9 

HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTRL  PRECIPITATION; 
LERST   TOTRL  PRECIPITATION: 
GRERTEST    1   DRY   PRE C  I  P  I  T R T I  ON i 


CROSSETT  2  SSE 

9  STRTIONS 
CLARKSVILLE 

STAMPS  

DEER,-;,/'\iiHiV 


95 
28 
4.61 
T 

2  .70 


I 
I 


CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
>I0  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
IE  NATIONAL   CLIMATIC   CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 


loaa 


NflTIONflL  OCEANIC  RND 
ATMOSPHERIC  flDMI N I STRRT I  ON 


ENV IRONMENTRL 
DRTR  SERVICE 


DIRECTOR 
NATIONAL   CLIMATIC  CENTER 


NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 
RSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  prkrnsrs 

OCIOBER  1977 


TEMPERATURE 

PREC IPI TRT ION 

NO 

.  OF  Oflrs 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

DOTS 

SIOI ION 

hrx  . 

niN. 

0 

^  0 

a 

1 

UJ 

*  O 

_ 

%  o 

' 

*^ 

a 

a 

In 

i. 

s 

0 

z 

o 

*  s 

° 

Z  o 

1  g 

0 

0 

' 

^ 

^ 

° 

= 

° 

i 

- 

NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE 

70 

.  1 

45 

.7 

57 

.9 

84 

28 

30 

16 

235 

0 

0 

4 

0 

.70 

.30 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEER 

6S 

.7 

47 

.  I 

56 

.  4 

81 

28 

35 

13. 

275 

0 

0 

0 

0 

3.76 

2.70 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

7  ] 

.5 

49 

.2 

60 

.  4 

-8 

85 

27 

33 

1  3 

1  72 

0 

0 

0 

D 

1.38 

-  2.32 

.  44 

23 

.  0 

0 

4 

0 

0 

FOYETTEVILLE   FRfl  fiP 

70 

.5 

45 

.4 

58 

.0 

84 

27 

31 

16- 

225 

0 

0 

3 

0 

.74 

.21 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

FHTETTEVILLE   EXP  STB 

71 

.  IM 

45 

.0 

58 

.in 

-  2.5 

67 

1 

31 

16 

224 

0 

0 

3 

0 

.48 

-  3.1; 

.17 

31 

.0 

0 

3 

D 

0 

CRBVETTE 

72 

.  1 

48 

.3 

60 

■  2 

.0 

84 

27 

29 

12 

181 

0 

0 

2 

0 

.72 

-  2.64 

.18 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

HRRRI50N  FOR  RP 

69 

.8 

47 

.  6 

58 

.7 

65 

27 

32 

1  3 

2 1 0 

0 

0 

I 

0 

2.24 

.  9 1 

23 

.  D 

0 

7 

2 

Q 

HUNTSV ILLE 

71 

.8 

44 

.9 

58 

.4 

84 

27 

28 

16. 

211 

0 

0 

4 

0 

.64 

-  46 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

LERD  HILL 

73 

.  IH 

H 

H 

87 

1 

30 

13 

0 

0 

1 

0 

2.30 

-   1  .09 

1.10 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

SILORM  SPRINGS 

71 

.5 

45 

.7 

5B 

.6 

-  2.3 

87 

1 

32 

17 

229 

0 

0 

1 

0 

.45 

-  3.30 

.20 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56 

.5 

-  1.9 

1  .  34 

-  2.32 

.0 

NORTH  CENTRRL  02 

CALICO  ROCK 

74 

.0 

42 

.3M 

58 

.2M 

91 

2 

28 

18 

227 

1 

0 

5 

0 

.69 

-  2.82 

.36 

8 

.0 

Q 

3 

0 

0 

EVENING  SHROE   I  NNE 

73 

.9 

44 

.2 

59 

.  1 

91 

1 

29 

17. 

200 

1 

0 

4 

0 

.63 

-  2.28 

.53 

B 

.0 

0 

2 

1 

0 

GILBERT 

75 

.g 

46 

.  1 

60 

.5 

.  B 

92 

1 

28 

1  7 

I  67 

1 

0 

5 

0 

1.44 

-   I  .69 

.  75 

2  4 

.  0 

0 

CREERS  FERRY  ORM 

73 

.8 

46 

.  1 

60 

.0 

89 

2 

35 

15. 

177 

0 

0 

0 

0 

1  .00 

.73 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

MRMMOTH  SPRING 

73 

.  1 

43 

.9 

56 

.5 

-   1  .4 

89 

I 

28 

16. 

224 

0 

0 

5 

0 

.75 

-  2.28 

.52 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

HRRSHRLL 

73 

.7 

50 

.  1 

61 

.9 

65 

27. 

45 

6 

1  IS 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOUNTfllN   rtOME    I  NNW 

74 

.2 

47 

.  3 

60 

8 

.  0 

86 

3D 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

nOUNTRIN   HOME    C    OF  ENG 

72 

.9 

41 

.7 

57 

3 

88 

2 

28 

13 

252 

0 

0 

4 

0 

2  .33 

'  .95 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOUNTRIN  VIEW 

74 

.4 

44 

.7 

59 

6 

91 

2 

30 

14. 

196 

1 

0 

3 

0 

.47 

-  2.75 

.27 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

TELLVILLE 

74 

.  1 

43 

.  4 

56 

B 

90 

1 

28 

1  3 

206 

1 

0 

6 

0 

2.80 

2.22 

24 

.0 

D 

3 

1 

1 

DIVISION 

59 

5 

-  .9 

1  .36 

-   1  .81 

.0 

NORIHERST  03 

RL 1 C  I  fl 

74 

6 

48 

4 

61 

5 

92 

1 

32 

13 

147 

1 

0 

1 

0 

.99 

.39 

31 

.0 

4 

0 

0 

BRTE5VILLE  LIVESTOCK 

74 

5 

4B 

S 

61 

5 

.6 

91 

1 

31 

13 

150 

1 

0 

1 

0 

1  .06 

-   1  .94 

.55 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

8RTE5VILLE  L  RNO  D  1 

74 

3 

47 

4 

88 

2. 

3 1 

1  3 

1  62 

0 

0 

2 

0 

0 

6EE0EVILLE 

74 

3 

49 

0 

61 

7 

89 

1 

35 

17. 

144 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  2.29 

.31 

8 

.0 

2 

0 

0 

BLTTHEVILLE 

72 

2 

46 

9 

60 

6 

-  2.4 

88 

2 

37 

1  3 

163 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

-   1  .  IB 

.67 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

CORNING 

72 

8 

47 

6 

60 

2 

-  1.0 

90 

1 

33 

1  3 

173 

1 

0 

D 

0 

1  .63 

-  1.40 

1  .01 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

J0NE5B0R0 

72 

2 

46 

3M 

S9 

3n 

-  3.- 

88 

2 

33 

17 

200 

0 

0 

0 

0 

1  .34 

-   1  .82 

.65 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

KE  ISER 

71 

6 

45 

1 

58 

4 

87 

2 

33 

17. 

221 

0 

0 

0 

0 

1  .78 

1  .10 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

NEWPORT 

73 

0 

46 

9 

60 

0 

-  2.7 

88 

2 

35 

1  7 

174 

0 

0 

0 

0 

.73 

-  2.46 

.54 

B 

-0 

0 

2 

1 

0 

PRRRGOUL  D 

73 

Q 

48 

5 

61 

2 

153 

I 

0 

1 

0 

.80 

-   1  .92 

.  45 

B 

.0 

0 

2 

D 

0 

POCfiHONIfiS  1 

72 

3 

48 

9 

60 

6 

-  .9 

89 

1 

32 

17 

170 

0 

0 

1 

0 

.60 

-  2.43 

.31 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SERRCr 

75 

2 

47 

7 

61 

5 

-  1.6 

90 

I 

32 

17. 

142 

I 

0 

2 

0 

.63 

-  2.58 

.49 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

60 

6 

-  1.4 

1  .02 

-   1  .94 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

DLUl.    nUUNIHIN  UHfl 

73 

3 

47 

0 

60 

2 

89 

2 

32 

1  3 

176 

0 

0 

1 

0 

1  .55 

.55 

31 
8 

.0 

6 

1 

0 

r  1  Dott  Cut]  1  c 

73 

B 

45 

6 

90 

2 

32 

14. 

168 

1 

0 

2 

0 

4  .61 

2.49 

.0 

0 

4 

3 

2 

DflRORNELLE 

74 

2 

49 

7 

62 

0 

-   1  .5 

89 

1 

34 

I  7. 

123 

0 

0 

0 

0 

.  94 

2  47 

2 

0 

0 

FORT   SMITH  HSO  flP  //R 

74 

9 

48 

2 

61 

6 

-   1  .6 

89 

1 

32 

1  3 

142 

0 

0 

1 

0 

.87 

-  2  .60 

.36 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

73 

6 

46 

9 

60 

3 

86 

I 

3 1 

27. 

1 69 

0 

0 

5 

0 

.  0 

D 

5 

I 

1 

HECTOR 

74 

0 

46 

2 

60 

1 

88 

2. 

33 

12 

174 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1  .95 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

MENA 

74 

2 

6  1 

5 

62 

9 

-  .3 

85 

1 

34 

1  3 

101 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

-  2.17 

1  .02 

31 
8 

.0 

0 

2 

2 

1 

OZRRK 

74 

0 

50 

0 

62 

0 

-    1  .5 

89 

1 

35 

17. 

126 

0 

0 

0 

0 

2  .48 

-  .90 

1  .95 

.0 

0 

3 

1 

1 

RUSSELLV I LLE 

74 

5 

4  7 

60 

8 

1 6  1 

1 

0 

1 

0 

.83 

~  2  .84 

.48 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUBIACO 

74 

4 

51 

3 

62 

9 

-   1  .0 

89 

1 

35 

1  3 

1  12 

0 

0 

0 

0 

2.89 

-  .67 

1  .07 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

WALDRON 

77 

8 

47 

3 

62 

6 

.0 

90 

! 

29 

12 

127 

1 

0 

4 

0 

1  .70 

-   1  .72 

.98 

B 

.0 

0 

3 

2 

0 

D I  V  I S 1  ON 

61 

4 

-  1.2 

2  .02 

-   1  .66 

.0 

CENTRAL  05 

Alum  f ork 

76 

5 

50 

9 

63 

7 

.0 

68 

27 

37 

17 

93 

0 

0 

0 

0 

1  .59 

-  1.71 

.82 

8 

.0 

0 

1 

0 

D  C  U  T  n  hi 

76 

7 

46 

1 

61  . 

4 

.4 

90 

1 

28 

16 

145 

1 

0 

3 

0 

.82 

-  2.76 

.23 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

DLMr\CL'    nUUINIHJrJ  UHn 

75 

5 

45 

4 

60  . 

5 

9  1 

2 

30 

1  a. 

164 

1 

0 

2 

0 

-  37 

6 

.  0 

D 

2 

0 

0 

CRBOT   4  SW 

74 

6 

48 

6 

61  . 

6 

90 

1 

32 

17 

135 

1 

0 

1 

0 

.34 

.22 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

CONHBT 

74 

0 

49 

6 

61  . 

a 

-   1  .8 

B9 

1 

34 

17 

134 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  2.20 

.53 

8 

.0 

0 

2 

I 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

77. 

6 

50 

2 

63. 

9 

-   1  .6 

90 

2 

32 

1  4 

89 

1 

0 

1 

0 

.60 

3 1 

.  0 

0 

4 

1 

0 

76. 

0 

48. 

2 

62. 

1 

90 

1 

30 

17. 

128 

1 

0 

3 

0 

1  .35 

.97 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

LITTLE    ROCK   FRR  RP 

74 

0 

61  . 

2 

62  . 

6 

.2 

90 

1 

37 

17. 

105 

1 

0 

0 

0 

.63 

-  2.36 

.39 

B 

.0 

0 

2 

0 

0 

rlRLVERN 

MORRILTON   4  5W 

76 
75  . 

7 
0 

48  . 

50. 

1 

2 

61  . 
62. 

9 
6 

-  .9 

89 
90 

1 
1 

31 
34 

17 
17. 

135 
120 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

.76 
.50 

-  2.44 

.48 

.32 

31 
8 

.0 
.0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

NIHROO  DRH 

73. 

6 

47. 

2 

60. 

4 

89 

2 

35 

15. 

162 

0 

0 

0 

0 

1  .72 

-   I  .50 

.75 

8 

.0 

0 

3 

2 

N  LITTLE   ROCK   WSFO  RP 

72. 

5 

51  . 

9 

62. 

2 

B9 

1 

39 

12 

1  1  1 

0 

0 

0 

0 

.56 

.39 

B 

.0 

0 

SHERIDBN  2  S 

77. 

6 

46  . 

6 

62. 

1 

90 

1 

29 

17 

1  39 

I 

0 

s 

0 

1.16 

.63 

8 

.0 

0 

1 

3 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

-   1  .2 

.98 

-  2.25 

.0 

SE 

E  REFERE 

NCE 

NOTE 

FOL 

LOWl 

10  STB 

110 

N  I 

2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  rrkansps 

OCTOBER  1977 


STflT ION 

TEMPERATURE 

PREC IPI TRT ION 

uj  i: 
a  E 

i  ? 

a  c 
£  z 
S  I 

u,  i 

%  o 

at 
° 

° 
HI 

° 

NO 

OF 

DAYS 

° 

^  i 

%  s 

S  J 

° 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

MAX  . 

niN. 

_, 

i  o 

°  i 
1  g 

i 

[  .10  OR  nORE  1 

|TsO  OR  MORE  1 

1 

- 

r  \ 

£  o 

o  a 

EfiST  CENTRfiL  06 

ARKfiNSfiS  POST 

76  .4 

50  .4 

63 

4 

90 

1 

36 

13 

100 

1 

0 

0 

0 

2.57 

2.27 

8 

■  0 

0 

3 

1 

1 

BRINKLET 

72  .9 

47.7 

60 

3 

-2.1 

88 

2 

34 

1  3 

165 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

-   1  .60 

.43 

25. 

.0 

0 

3 

0 

0 

DE5  BRC 

7S  .2 

46  .  3 

60 

8 

-  2.5 

89 

1 

3  1 

1  3 

159 

0 

0 

2 

0 

.66 

-  2  .02 

.  45 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORREST  CITY 

75  .  IM 

49. DM 

62 

1  M 

88 

1 

33 

13 

129 

0 

0 

0 

0 

1  .01 

.58 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

HELENR 

72  .0 

47.6 

59 

8 

-  4  .0 

88 

1 

34 

13 

182 

0 

0 

0 

0 

2.19 

-  .72 

1  .05 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

«E0 

73.9 

50  .8 

62 

4 

88 

I 

35 

17* 

1  22 

0 

0 

0 

0 

1  .09 

.  37 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

MflRIflNNfl  2  5 

7S  .  IM 

48  .2M 

61 

7M 

-   1  .2 

90 

1 

33 

1  3 

137 

1 

0 

0 

0 

1  .24 

-   1  .98 

.92 

8 

.0 

0 

2 

I 

0 

SfiINT  CHBRlES 

75  .  IM 

SO. DM 

62 

6M 

-    1  .0 

88 

2 

34 

13 

125 

0 

0 

0 

0 

1  .25 

-   1  .90 

.67 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUTTCfiRT 

75  .B 

62  .0 

63 

9 

-  .8 

89 

1 

37 

13« 

98 

0 

0 

0 

0 

1  .53 

-    1  .45 

1  .03 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

STUTIOBRT   9  E5E 

73.4 

49  .9 

61 

7 

-  .8 

88 

2 

34 

13 

1  39 

0 

0 

0 

0 

1  .89 

-    1  .26 

1  .56 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

lURRELL 

M 

M 

M 

33 

13 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

1.14 

25 

.0 

0 

2 

I 

1 

WEST  riEMPHIS 

73  .9 

50.7 

62 

3 

86 

1 

35 

1  3 

122 

0 

0 

0 

0 

.63 

.38 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

WYNNE 

74.5 

49.0 

61 

8 

89 

1 

32 

1  3 

132 

0 

0 

1 

0 

1  .52 

.53 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

6  1 

9 

-  1.4 

1.4  1 

-   1  .63 

.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

78  .  3M 

48  .  DM 

63 

2M 

.7 

92 

2 

31 

17* 

1  1  0 

2 

0 

3 

0 

.20 

-   3  .35 

.20 

25 

■  0 

0 

1 

0 

0 

HOPE  3  NE 

77.  1 

48.2 

62 

7 

-    1  .4 

92 

2 

34 

13 

124 

1 

0 

0 

0 

.13 

-  3.23 

.13 

25 

.0 

0 

I 

0 

0 

MOUNT    IDfi  3  SE 

74  .S 

43.2 

58 

9 

'  2.9 

90 

2 

28 

17. 

211 

1 

0 

5 

0 

1  .51 

-  2.25 

.99 

25 

.0 

0 

1 

0 

nURfREESBORO  2  NNW 

75  .  IM 

48  .7M 

61 

9M 

33 

14. 

141 

1 

0 

0 

0 

2  .46 

2  .26 

25 

.0 

0 

1 

1 

NBSHVILUE   EXP  STATION  // 

76.6 

52.4 

64 

5 

.4 

91 

2 

33 

16 

92 

I 

0 

0 

0 

.26 

-  3.51 

.22 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

OKfir 

81  .3 

53.0 

67 

2 

1  .5 

93 

9 

34 

13 

58 

5 

0 

0 

0 

.49 

-  3.02 

.43 

24 

.0 

D 

0 

0 

STAMPS 

79.4 

50  .5 

65 

0 

92 

2 

32 

1  3 

93 

2 

0 

1 

0 

T 

T 

25. 

.0 

0 

g 

0 

0 

TEXfiRKflNH  FPfl  BP 

79.1 

54  .6 

66 

9 

93 

1 

37 

13 

57 

1 

0 

0 

0 

.73 

.71 

24 

.0 

Q 

' 

1 

0 

DIVISION 

63 

8 

-      .  3 

.72 

-  2  .89 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

BRKBOELPHIB  2  N 

76  .2 

50.1 

63 

2 

.9 

92 

1 

31 

1  7. 

1  1  3 

1 

0 

2 

0 

■  32 

-  3.18 

.27 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBMDEN  1 

77.6 

47.9 

62 

6 

-  1.5 

92 

2 

34 

18. 

1  19 

1 

0 

0 

0 

.  1  1 

-  3.01 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  DORBDO  FAR  flP 

77.0 

50.3 

63 

7 

-  .9 

92 

1 

33 

17. 

106 

1 

0 

0 

0 

.13 

-  3.13 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MBONOL lA 

78  .7 

51  .5 

65 

1 

-  .2 

93 

1 

33 

16. 

88 

1 

0 

0 

0 

.33 

-   2  .77 

.28 

8 

■  0 

0 

! 

0 

0 

MOROBAY  LOCK  8 

78.3 

46  .5 

62 

4 

94 

2 

30 

18. 

131 

2 

0 

4 

0 

.58 

-  2.36 

.50 

8 

■  0 

0 

1 

1 

0 

PRESCOTT 

78.1 

52.1 

65 

1 

.  1 

93 

1 

35 

1  3 

82 

1 

0 

0 

0 

.54 

-  3.13 

.25 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPBRKMBN 

WBRREN  2  MSW 

77  .6 

47  .4 

62 

5 

-  2.7 

91 

2 

35 

IB. 

1  1  6 

1 

0 

0 

0 

1  .23 

-   1  .68 

■  90 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

63 

5 

-  1.3 

.46 

-  2.81 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

78.  1 

45  .2 

61 

7 

-  3.S 

95 

2 

29 

14. 

143 

2 

0 

5 

0 

1  .54 

-  1.15 

.96 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

OERMOTT   3  NE 

77.4 

48.0 

62 

7 

93 

2 

32 

17. 

1  37 

2 

0 

2 

0 

2.84 

.  1  0 

1  ^53 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

DUMAS 

76  .5 

52.0 

64 

3 

-  .2 

92 

1 

36 

17 

95 

1 

0 

0 

0 

1  .99 

.74 

I  .74 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

EUDORB 

76.0 

50.3 

63 

2 

93 

2 

35 

13 

1  19 

2 

0 

0 

0 

2.34 

1  .56 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

HONTICELLO  3  SW 

76.4 

48.8 

62 

6 

-  2.1 

89 

1 

30 

13 

1  34 

0 

0 

3 

0 

2.22 

-  .52 

1  .32 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

PINE  BLUFF 

76.6 

48.9 

62 

8 

-  2.7 

92 

2 

34 

13 

1  12 

1 

0 

0 

0 

1  .40 

-   1  .83 

.65 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORTLAND 

76.0 

49.7 

62 

9 

93 

2 

35 

18. 

1  1  4 

2 

0 

0 

0 

1  .89 

.59 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

74  .8 

48.0 

61 

4 

91 

1 

32 

13 

151 

2 

0 

1 

0 

1  .56 

.86 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

76  .8M 

49  .DM 

62 

9M 

91 

1 

28 

12 

129 

1 

0 

2 

0 

2.59 

1  .75 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

62 

7 

-    1  .9 

2.04 

-  .78 

.0 

S 

EE  REFER 

ENCE 

NOTE 

S  FO 

LLOW 

NO  SI 

AT  1 

N 

NOE 

3 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


NORTMUEST  0 

BENTQMVILLE 
BERRrvILLE  4  Nu 
BUFFfiLO  TOWER 
OEER 

EuOEi^O  SPRINGS  3  WNw 
rftYETTEviLiE  FWA  fle 

FftYETTEVIlLE  EXP  STfl 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
HnRRISON  FAO  AP 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEfiO  HILL 
OOELL    3  N 
SIlOfiM  SPRINGS 


NORTH  CENTBBL 

CflL ICO  HOCX 
CL INTON 
DRMftSCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE  1 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DA' 
mi-MJTM  SPRIMG 
rtARSHALL 
rtLBOURNE  b  WNW 

MOUNTWIN    HOME  1 


HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
SALEM  2  NNE 
SHIRLEY 


NORTHEAST  □ 
AL  ICIA 

BATESVILLE   L IVESTSCH 
BATESVILLE  L   AND  D  1 
BECDEVILLE 
BLAC^  ROCK 

BL  YTHEVILLE 

CORNING 

GEORGETOWN 

JONESBORO 

<tEISEK 

LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARAGOULO 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WEST  CENTRAL  0' 
ABBOTT 
BIG  FORK 

Blue  mountain  dam 
cirrksville 

COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  USO  AP 

FORT  SMITH  WATER  PLAN 


GRAVELLY  1 
GREENWOOD 
HECTOR 
MENA 


ESE 


NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELLWILLE 
SUBIflCO 
WAL  DRDN 


CENTRAL  0'- 

ALUM  FORK 
BENTON 

bismarck  2  se 
blakely  mountain  OAM 
bonneroale 

CABOT  -»  SW 
CONWAY 

CBYSTAL  VALLEY 
MOT  SPRINGS    1  NNE 
jESSieviLLE 

LAKE  MAUrCLLE 
LEOLA 

L ITTLE  HOCK   FfiO  ftp 

mal  vehn 

mohrilton  4  sw 


n  l  ittle  rock  i 
owensville 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 


EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.27 
.66 

.02  .01 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 
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DniLY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
tr 
IT 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

e 

9 

10 

I  1 

12 

13 

1  4 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

NOR  T  HHE  ST  01 

BE  NT  ONV I L  L  E 

MAX 

81 

80 

66 

66 

68 

60 

66 

63 

60 

67 

7  I 

55 

57 

67 

76 

60 

62 

72 

72 

80 

79 

75 

70  . 1 

MIN 

67 

53 

40 

40 

45 

54 

57 

55 

37 

39 

39 

32 

32 

33 

41 

30 

32 

40 

39 

39 

45 

52 

55 

56 

50 

46 

4B 

50 

55 

57 

59 

45  .7 

OEER 

MAX 

79 

80 

62 

60 

61 

60 

57 

61 

61 

63 

64 

S3 

52 

6 1 

72 

57 

59 

67 

68 

73 

68 

65.7 

MIN 

67 

50 

4  1 

42 

42 

50 

50 

51 

39 

39 

36 

35 

35 

40 

45 

36 

39 

43 

47 

47 

48 

54 

55 

55 

55 

45 

45 

62 

59 

S3 

54 

47.1 

EUREKP  SPfflNGS  3  HNH 

MAX 

B2 

66 

65 

72 

64 

67 

63 

62 

67 

73 

60 

SB 

69 

78 

69 

63 

76 

7  3 

70 

79 

83 

76 

7  3 

69 

66 

77 

79 

71  .5 

MIN 

65 

5 1 

40 

43 

52 

54 

55 

55 

39 

5  1 

39 

36 

33 

45 

49 

35 

42 

45 

43 

56 

60 

54 

56 

S3 

45 

58 

60 

57 

54 

60 

49  .2 

F fl YE T TE V [ L L E   FOO  RP 

MAX 

83 

67 

66 

67 

60 

65 

65 

65 

68 

70 

57 

59 

68 

77 

6  1 

64 

74 

73 

73 

8  1 

75 

73 

74 

70.5 

MIN 

59 

45 

40 

40 

54 

58 

59 

43 

38 

45 

35 

31 

31 

38 

40 

31 

33 

37 

36 

36 

50 

54 

52 

S3 

47 

46 

47 

57 

53 

55 

63 

45.4 

FflTETTEVlLLE   EXP  STfl 

MAX 

87 

82 

66 

65 

68 

60 

65 

67 

68 

67 

70 

56 

57 

68 

76 

62 

73 

73 

70 

80 

8 1 

75 

72 

7 1 

79 

75 

71  .1 

MIN 

59 

53 

37 

39 

44 

54 

58 

55 

37 

52 

40 

32 

32 

35 

34 

31 

40 

40 

38 

39 

39 

42 

39 

57 

49 

47 

49 

54 

55 

66 

49 

45  .0 

GRRVE  T  TE 

MAX 

81 

68 

68 

69 

63 

65 

64 

63 

68 

70 

63 

60 

69 

79 

74 

64 

76 

75 

73 

79 

8  1 

75 

74 

78 

72.1 

MIN 

68 

52 

39 

44 

52 

51 

57 

54 

36 

52 

38 

29 

34 

43 

49 

30 

34 

37 

37 

43 

53 

56 

58 

54 

53 

45 

52 

61 

63 

60 

62 

48.3 

HARRISON   FRP  RP 

MAX 

B3 

62 

65 

69 

65 

66 

65 

65 

66 

70 

55 

56 

66 

77 

64 

61 

76 

72 

72 

7  3 

80 

78 

72 

63 

65 

75 

85 

72 

75 

72 

78 

69.8 

MIN 

59 

47 

42 

40 

50 

55 

53 

45 

41 

47 

39 

36 

32 

40 

4  1 

37 

36 

46 

43 

40 

52 

56 

55 

58 

51 

49 

SI 

62 

59 

52 

62 

47.6 

HUNT5VILLE 

MAX 

82 

70 

65 

69 

69 

64 

61 

64 

67 

72 

70 

58 

69 

78 

78 

63 

70 

75 

73 

78 

75 

70 

69 

78 

84 

76 

78 

75 

75 

71  .B 

M  1  N 

60 

50 

36 

39 

48 

56 

55 

52 

34 

SO 

40 

28 

30 

37 

4  1 

28 

30 

35 

33 

33 

54 

55 

53 

SS 

47 

48 

43 

55 

52 

55 

60 

44.9 

LERO  HILL 

MAX 

87 

69 

68 

71 

70 

71 

66 

65 

69 

71 

67 

59 

68 

80 

75 

64 

79 

75 

73 

73 

74 

77 

80 

79 

84 

75 

77 

75 

79 

73.1 

MIN 

67 

55 

40 

38 

50 

56 

54 

56 

37 

42 

33 

30 

35 

48 

33 

43 

36 

37 

58 

SI 

62 

SILOfifl  SPRINGS 

MAX 

87 

82 

66 

66 

67 

61 

68 

64 

64 

68 

70 

56 

59 

68 

78 

6 1 

64 

76 

74 

72 

77 

80 

78 

77 

73 

64 

78 

86 

78 

80 

74 

71  .5 

MIN 

71 

54 

40 

40 

44 

53 

55 

54 

38 

39 

43 

34 

34 

35 

36 

33 

32 

34 

33 

40 

4  1 

54 

59 

55 

52 

43 

46 

51 

56 

56 

63 

45.7 

NORTH  CENTRRL  02 

CRLICO  ROCH 

MAX 

86 

91 

74 

68 

7  I 

75 

73 

67 

66 

68 

72 

67 

60 

67 

76 

7  1 

63 

76 

74 

7  1 

75 

84 

82 

77 

72 

76 

75 

85 

73 

80 

78 

74.0 

MIN 

64 

38 

40 

44 

58 

51 

36 

46 

44 

31 

31 

32 

36 

30 

28 

36 

35 

34 

43 

50 

52 

60 

4  1 

40 

49 

EVENING  SHROE   1  NNE 

MAX 

91 

78 

70 

72 

77 

74 

69 

70 

68 

73 

63 

60 

66 

76 

68 

65 

76 

74 

73 

75 

83 

83 

78 

70 

72 

75 

86 

74 

79 

76 

75 

73.9 

MIN 

68 

56 

43 

37 

40 

50 

50 

56 

38 

42 

43 

32 

29 

31 

40 

35 

29 

39 

38 

33 

39 

SI 

61 

58 

58 

43 

40 

48 

54 

GILBERT 

MAX 

92 

79 

69 

72 

74 

69 

67 

59 

7  1 

74 

7  1 

64 

70 

82 

7  3 

67 

78 

78 

76 

77 

85 

83 

76 

73 

77 

79 

88 

85 

82 

78 

76 

75.9 

MIN 

67 

60 

40 

39 

45 

60 

52 

59 

39 

48 

45 

32 

31 

32 

35 

31 

28 

35 

33 

33 

40 

48 

49 

61 

58 

44 

43 

49 

53 

45 

64 

45.1 

GREERS  FERRY  OHn 

MAX 

88 

89 

7 1 

69 

72 

74 

72 

67 

74 

69 

73 

63 

62 

66 

74 

66 

67 

74 

76 

73 

74 

82 

8  1 

78 

72 

77 

76 

84 

7  1 

81 

72 

73.8 

MIN 

67 

62 

43 

4  1 

45 

51 

49 

51 

42 

43 

48 

37 

35 

35 

35 

40 

38 

40 

40 

40 

40 

48 

52 

51 

60 

48 

46 

47 

56 

49 

49 

46.1 

MRHnOTH  SPRING 

MAX 

89 

76 

68 

7  1 

75 

7  1 

68 

66 

66 

72 

65 

60 

65 

75 

65 

65 

76 

75 

72 

74 

82 

84 

74 

73 

7  1 

74 

85 

79 

78 

76 

75 

73.1 

MIN 

69 

57 

38 

36 

43 

57 

48 

58 

34 

44 

43 

29 

28 

31 

43 

28 

29 

36 

34 

36 

4  1 

40 

60 

59 

41 

42 

40 

48 

57 

48 

66 

43.9 

HHRSHRLL 

MAX 

8S 

65 

65 

68 

70 

69 

72 

7  1 

68 

72 

72 

68 

67 

70 

70 

72 

75 

73 

76 

76 

78 

77 

7  1 

69 

68 

8 1 

85 

81 

79 

77 

76 

73.7 

MIN 

68 

53 

48 

47 

49 

45 

50 

49 

4B 

SO 

47 

49 

46 

SO 

48 

49 

50 

48 

51 

50 

52 

49 

48 

47 

46 

50 

58 

55 

50 

S3 

50 

50.1 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

88 

78 

72 

70 

7  1 

7  1 

70 

65 

56 

72 

66 

59 

66 

77 

7  4 

70 

77 

73 

75 

74 

84 

83 

80 

73 

7 1 

80 

85 

84 

78 

74 

73 

74  .2 

M  I  N 

55 

50 

44 

4  I 

52 

57 

S3 

48 

40 

48 

43 

38 

30 

40 

42 

39 

34 

50 

41 

42 

49 

50 

55 

61 

57 

46 

53 

59 

44 

43 

62 

47.3 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

87 

88 

7  1 

69 

7  1 

73 

71 

63 

64 

67 

73 

6  1 

61 

67 

78 

63 

65 

77 

73 

73 

75 

63 

80 

74 

64 

72 

75 

84 

84 

78 

75 

72.9 

MIN 

62 

54 

41 

36 

37 

SO 

51 

52 

35 

35 

41 

35 

28 

29 

34 

36 

30 

30 

34 

34 

36 

44 

52 

52 

52 

40 

41 

41 

54 

47 

50 

41  .7 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

87 

91 

69 

69 

71 

74 

73 

68 

72 

69 

72 

54 

62 

68 

75 

66 

67 

75 

78 

73 

74 

83 

82 

77 

70 

77 

79 

88 

73 

80 

80 

74  .4 

MIN 

68 

56 

40 

38 

38 

52 

53 

55 

3S 

39 

45 

34 

30 

30 

44 

34 

32 

42 

37 

35 

35 

55 

60 

60 

60 

45 

43 

43 

51 

46 

48 

44  .7 

TELLVILLE 

MAX 

90 

67 

68 

7  3 

72 

70 

65 

66 

69 

73 

7  1 

65 

69 

82 

80 

65 

77 

75 

72 

76 

85 

82 

75 

65 

73 

76 

79 

86 

78 

76 

77 

74.1 

■            ■  ■ 

MIN 

67 

50 

37 

37 

45 

55 

53 

55 

34 

48 

44 

29 

28 

32 

38 

29 

29 

36 

33 

32 

40 

47 

50 

50 

58 

42 

4  1 

51 

51 

45 

60 

43.4 

NORTHEAST  03 

RLICIfl 

MRX 

92 

88 

70 

73 

79 

69 

76 

69 

73 

69 

65 

68 

74 

70 

66 

70 

76 

74 

74 

80 

82 

77 

74 

72 

7  3 

BO 

79 

77 

77 

74 

74  .6 

MIN 

73 

60 

43 

4  I 

48 

59 

51 

60 

4  1 

51 

49 

35 

32 

37 

43 

37 

40 

43 

39 

39 

44 

57 

53 

59 

60 

45 

44 

51 

58 

47 

62 

48.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MRX 

9 1 

69 

72 

76 

73 

68 

70 

68 

74 

68 

61 

67 

73 

68 

63 

73 

75 

73 

75 

82 

82 

77 

76 

75 

76 

86 

82 

80 

77 

72 

74  .5 

MIN 

75 

59 

42 

38 

48 

59 

51 

61 

40 

49 

45 

36 

31 

37 

49 

38 

35 

46 

40 

36 

46 

57 

54 

60 

59 

46 

45 

55 

56 

47 

6 1 

48.5 

BRTE5VILLE  L  BND  0  1 

MRX 

88 

88 

68 

72 

76 

7  3 

70 

73 

67 

72 

70 

64 

64 

74 

72 

63 

75 

73 

74 

74 

82 

80 

78 

7  1 

75 

74 

84 

80 

77 

76 

75 

74.3 

MIN 

75 

61 

43 

41 

46 

60 

50 

62 

40 

49 

47 

34 

31 

35 

43 

35 

32 

42 

37 

37 

44 

54 

51 

62 

60 

44 

43 

50 

57 

46 

59 

47.4 

BEEDEVILLE 

MAX 

89 

8  3 

70 

7  3 

75 

69 

75 

68 

73 

69 

62 

65 

72 

68 

65 

74 

77 

73 

74 

BI 

83 

80 

75 

73 

70 

81 

77 

78 

79 

74 

74  .3 

MIN 

71 

62 

45 

44 

48 

61 

SI 

63 

43 

52 

48 

36 

35 

36 

46 

36 

35 

45 

4  1 

36 

45 

5  I 

52 

61 

60 

46 

44 

52 

57 

48 

64 

49.0 

BLYIHEVILLE 

MRX 

85 

68 

65 

68 

7  3 

73 

69 

74 

66 

72 

62 

59 

64 

7  1 

66 

62 

72 

75 

70 

73 

79 

81 

80 

71 

70 

67 

77 

75 

77 

78 

72.2 

HIN 

65 

59 

45 

46 

49 

57 

51 

56 

44 

49 

49 

39 

37 

4  1 

42 

39 

39 

4  1 

46 

44 

46 

51 

55 

57 

61 

5  1 

47 

47 

68 

49 

54 

48  .9 

CORNING 

MRX 

90 

73 

68 

72 

72 

69 

74 

66 

72 

67 

6  1 

65 

7  1 

63 

64 

72 

76 

73 

73 

80 

82 

BO 

70 

71 

71 

Bl 

79 

76 

74 

75 

72.8 

MIN 

73 

58 

42 

4  1 

45 

55 

47 

59 

4  1 

46 

44 

37 

33 

37 

43 

37 

34 

42 

40 

39 

43 

47 

53 

57 

50 

45 

45 

52 

57 

6 1 

62 

47  .6 

JONESBORO 

MRX 

88 

7  I 

75 

72 

68 

65 

72 

69 

59 

63 

7  1 

64 

62 

72 

78 

70 

72 

76 

80 

77 

69 

70 

70 

78 

7B 

76 

75 

72.2 

MIN 

60 

45 

44 

41 

60 

52 

47 

42 

44 

48 

35 

34 

34 

40 

36 

33 

34 

4  1 

37 

46 

48 

52 

57 

6 1 

48 

49 

49 

5 1 

60 

62 

46.3 

KE ISER 

MRX 

72 

7  I 

72 

70 

76 

65 

72 

60 

58 

63 

7  1 

67 

61 

72 

74 

7  1 

72 

79 

80 

80 

72 

69 

67 

75 

76 

75 

76 

71  .6 

MIN 

67 

69 

44 

4  I 

43 

50 

49 

52 

42 

45 

49 

35 

33 

35 

37 

36 

33 

35 

37 

39 

42 

44 

50 

54 

50 

50 

42 

44 

54 

47 

49 

45 . 1 

NEWPORT 

MRX 

72 

75 

67 

72 

62 

59 

65 

72 

65 

53 

72 

74 

72 

72 

80 

8  I 

82 

72 

74 

72 

81 

76 

77 

77 

73.0 

MIN 

61 

61 

45 

44 

46 

53 

52 

52 

47 

47 

48 

39 

36 

38 

40 

41 

35 

38 

44 

41 

43 

47 

52 

53 

60 

49 

46 

47 

53 

48 

49 

46  .9 

PRRRGOULD 

MRX 

94 

87 

69 

71 

76 

75 

72 

75 

66 

71 

71 

61 

65 

71 

71 

64 

72 

75 

73 

73 

79 

82 

80 

74 

68 

71 

78 

77 

77 

75 

74 

73.8 

M  1  N 

73 

60 

45 

42 

46 

58 

50 

62 

42 

49 

47 

39 

34 

36 

50 

40 

32 

49 

44 

39 

42 

50 

51 

58 

60 

49 

43 

50 

58 

48 

68 

48  .5 

POCAHONTAS  1 

MAX 

89 

85 

66 

69 

75 

74 

68 

73 

65 

70 

69 

59 

61 

70 

69 

61 

72 

72 

71 

70 

78 

79 

78 

76 

71 

71 

79 

79 

75 

73 

73 

72.3 

MIN 

72 

60 

45 

43 

48 

59 

50 

61 

40 

48 

45 

38 

33 

35 

44 

40 

32 

46 

45 

40 

42 

51 

62 

59 

61 

49 

44 

62 

59 

61 

61 

46  .9 

SEARCY 

MRX 

90 

87 

69 

73 

76 

73 

70 

76 

70 

74 

70 

60 

57 

76 

72 

66 

74 

7B 

75 

75 

82 

82 

79 

72 

78 

76 

83 

78 

80 

79 

70 

75  .2 

MIN 

72 

62 

45 

40 

50 

58 

51 

SI 

40 

52 

49 

35 

32 

35 

42 

36 

32 

43 

4  1 

38 

45 

52 

49 

61 

61 

47 

43 

53 

53 

48 

62 

47  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEx 


6 


DniLY  TEMPERATURES 


RRKRNSnS 

OCI06EB  1977 


OflY   OF  MONTH 

o 

STflT ION 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

WEST   CENIROL  04 

BLUE    MOUNIBIN  DBP1 

MAX 

68 

69 

74 

68 

69 

65 

67 

71 

75 

70 

73 

63 

62 

68 

77 

65 

65 

77 

76 

73 

76 

81 

76 

70 

75 

72 

75 

82 

78 

76 

75 

73.3 

M  I  N 

69 

68 

4  4 

42 

4  4 

4  4 

57 

58 

42 

53 

50 

37 

32 

33 

38 

35 

33 

34 

40 

40 

4  1 

SO 

56 

58 

60 

49 

45 

45 

SS 

54 

62 

47.0 

CLBRKSVILUE 

MAX 

69 

90 

73 

70 

70 

66 

68 

67 

73 

69 

75 

64 

64 

67 

76 

67 

65 

76 

77 

74 

74 

82 

81 

76 

66 

74 

75 

84 

76 

80 

75 

73.8 

MIN 

69 

57 

4  1 

4  1 

42 

54 

56 

56 

40 

40 

50 

33 

32 

32 

37 

33 

33 

33 

39 

38 

4  1 

48 

53 

53 

58 

48 

45 

44 

56 

55 

57 

45.5 

DRRDBNELLE 

MAX 

89 

80 

71 

70 

68 

68 

67 

74 

70 

75 

71 

65 

67 

77 

73 

67 

77 

76 

75 

76 

82 

80 

76 

72 

74 

76 

82 

74 

80 

76 

71 

74  .2 

M  1  N 

72 

58 

45 

4  3 

55 

57 

55 

62 

44 

52 

49 

36 

34 

37 

42 

35 

34 

44 

42 

40 

47 

55 

54 

62 

61 

61 

46 

57 

55 

55 

62 

49  .7 

FORT  Sni TH  HSO  np 

MAX 

69 

73 

70 

71 

64 

72 

66 

72 

72 

78 

64 

66 

72 

80 

67 

68 

79 

79 

77 

60 

65 

77 

78 

71 

67 

78 

66 

77 

82 

60 

81 

74  .9 

M  I  N 

64 

5 1 

42 

45 

56 

59 

60 

47 

4  1 

5 1 

38 

35 

32 

40 

39 

34 

37 

39 

39 

44 

50 

67 

57 

57 

52 

48 

46 

61 

52 

69 

62 

48  .2 

FORI  SHI TH  HSTER  PLANT 

MAX 

86 

74 

69 

68 

65 

70 

67 

68 

70 

74 

69 

62 

67 

77 

75 

67 

77 

77 

77 

75 

81 

81 

73 

72 

70 

78 

65 

80 

79 

78 

72 

73.6 

M  I  N 

66 

58 

43 

40 

55 

6 1 

59 

60 

4  1 

50 

47 

32 

31 

35 

35 

32 

32 

40 

39 

39 

45 

63 

5  1 

54 

64 

39 

3  1 

58 

53 

57 

6  1 

46.9 

HEC  TOR 

MAX 

86 

88 

69 

70 

70 

67 

65 

77 

69 

73 

69 

61 

66 

76 

71 

67 

75 

77 

75 

73 

79 

83 

74 

75 

73 

77 

79 

80 

84 

75 

69 

74  .0 

M  I  N 

70 

56 

40 

4  1 

50 

56 

65 

60 

40 

5  1 

47 

33 

34 

37 

43 

34 

35 

45 

4  3 

4  1 

45 

47 

4  3 

43 

4  1 

46 

47 

46 

44 

54 

62 

46  .2 

HENR 

MAX 

8S 

79 

70 

66 

62 

74 

68 

71 

72 

72 

69 

54 

72 

80 

70 

68 

76 

80 

80 

78 

80 

77 

75 

72 

77 

79 

82 

74 

79 

73 

75 

74  .2 

M  I  N 

74 

60 

48 

43 

55 

53 

56 

61 

44 

53 

49 

36 

34 

42 

45 

38 

39 

SO 

47 

48 

53 

60 

56 

60 

60 

49 

5  1 

60 

57 

57 

60 

51  .5 

OZORK 

MAX 

89 

75 

70 

70 

66 

68 

65 

73 

70 

76 

70 

65 

66 

79 

69 

65 

79 

80 

75 

76 

61 

78 

75 

70 

72 

77 

61 

83 

60 

75 

74 

74  .0 

M  I  N 

70 

57 

45 

43 

S3 

55 

56 

60 

42 

55 

49 

35 

35 

40 

43 

35 

35 

44 

4  1 

46 

S3 

59 

55 

58 

57 

45 

47 

6  1 

56 

58 

61 

50  .0 

RUSSELLVILLE 

MAX 

68 

90 

73 

72 

71 

69 

70 

68 

74 

69 

75 

66 

64 

66 

77 

66 

66 

76 

77 

75 

75 

62 

83 

78 

69 

73 

77 

84 

75 

82 

76 

74  .5 

M  I  N 

70 

59 

44 

43 

4  I 

56 

57 

58 

43 

46 

52 

37 

33 

34 

34 

36 

30 

35 

42 

4  1 

40 

43 

55 

57 

50 

50 

46 

46 

56 

56 

58 

47  .0 

SUBIOCO 

MAX 

89 

77 

70 

71 

65 

70 

68 

74 

71 

78 

70 

65 

68 

78 

67 

68 

78 

7B 

76 

68 

84 

62 

78 

72 

70 

76 

84 

80 

79 

77 

74 

74  .4 

M  I  N 

72 

60 

45 

45 

54 

56 

58 

62 

43 

54 

50 

37 

36 

40 

46 

39 

38 

48 

44 

46 

SO 

59 

57 

6  1 

60 

49 

48 

60 

57 

56 

62 

51-3 

MULORON 

MAX 

90 

62 

73 

71 

68 

70 

71 

74 

72 

76 

74 

65 

73 

83 

80 

69 

80 

80 

80 

80 

84 

64 

61 

76 

78 

81 

86 

86 

83 

83 

80 

77.6 

MIN 

77 

58 

39 

36 

54 

52 

57 

61 

37 

53 

49 

29 

30 

34 

37 

31 

31 

41 

37 

36 

46 

54 

54 

60 

56 

45 

43 

59 

52 

53 

64 

47.3 

CENTRAL  05 

RLUn  FORB 

MAX 

67 

67 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

73 

73 

65 

66 

79 

BC 

68 

75 

60 

78 

76 

62 

62 

80 

76 

76 

81 

86 

87 

81 

78 

74 

76  .5 

M  I  N 

74 

59 

48 

41 

55 

S8 

55 

53 

4  3 

51 

46 

39 

36 

39 

47 

4  1 

37 

46 

48 

42 

49 

56 

52 

61 

60 

54 

47 

58 

53 

54 

61 

50  .9 

BENTON 

MAX 

90 

85 

79 

72 

72 

71 

72 

76 

71 

74 

67 

64 

66 

77 

76 

74 

75 

80 

76 

78 

84 

84 

79 

79 

79 

77 

80 

82 

81 

76 

76 

76  .7 

M  I  N 

7  1 

59 

44 

36 

54 

56 

SI 

64 

40 

50 

40 

33 

30 

33 

38 

26 

29 

39 

38 

37 

43 

43 

49 

68 

58 

47 

5  1 

52 

46 

49 

60 

46  . 1 

BLRKELT    nOONTBIN  DBM 

MAX 

88 

91 

72 

70 

72 

70 

73 

73 

75 

72 

76 

65 

64 

69 

80 

70 

68 

75 

79 

77 

77 

63 

61 

77 

68 

78 

78 

83 

79 

80 

78 

75.5 

MIN 

68 

65 

46 

36 

38 

55 

55 

50 

44 

43 

53 

35 

33 

33 

33 

34 

30 

30 

40 

39 

39 

45 

49 

S  1 

62 

50 

45 

48 

52 

6  1 

5  I 

45.4 

CBBOT    4  5H 

MAX 

90 

81 

69 

71 

75 

71 

70 

75 

70 

72 

65 

63 

67 

76 

69 

65 

75 

76 

75 

74 

82 

82 

80 

75 

79 

75 

83 

73 

80 

79 

74 

74.6 

MIN 

73 

62 

47 

40 

52 

59 

53 

63 

4  1 

52 

49 

35 

34 

35 

42 

37 

32 

44 

42 

39 

48 

46 

55 

S3 

52 

50 

48 

54 

53 

53 

64 

48  .6 

CONHBr 

MAX 

89 

86 

69 

70 

71 

69 

66 

72 

72 

73 

70 

63 

65 

76 

66 

65 

75 

76 

73 

73 

80 

60 

79 

75 

76 

75 

82 

75 

79 

79 

73 

74  .0 

MIN 

74 

60 

45 

4  1 

55 

58 

54 

63 

42 

54 

47 

37 

35 

39 

46 

39 

34 

45 

42 

4  1 

49 

57 

53 

61 

6  1 

49 

46 

55 

53 

S 1 

5 1 

49.6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

88 

90 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

76 

74 

77 

68 

66 

70 

82 

81 

70 

77 

82 

81 

79 

64 

65 

78 

70 

80 

81 

87 

81 

85 

79 

77.6 

MIN 

72 

62 

47 

43 

44 

57 

SB 

SB 

45 

45 

52 

38 

36 

32 

42 

40 

39 

43 

50 

50 

50 

52 

59 

59 

6 1 

53 

62 

50 

55 

55 

58 

50  .2 

LEOLR 

MAX 

90 

83 

70 

74 

76 

74 

75 

71 

71 

75 

65 

63 

68 

79 

70 

66 

75 

80 

77 

79 

85 

61 

80 

73 

77 

77 

84 

78 

81 

80 

76 

76.0 

MIN 

73 

63 

44 

38 

5  1 

58 

S3 

51 

4  1 

50 

50 

32 

30 

33 

47 

33 

30 

46 

46 

38 

46 

52 

51 

60 

63 

50 

43 

55 

52 

50 

65 

48  .2 

L  I  TTLE   ROCK  FAR  RP 

MAX 

90 

73 

70 

71 

74 

70 

73 

79 

69 

74 

65 

62 

67 

7S 

70 

67 

74 

76 

73 

74 

81 

81 

79 

69 

76 

76 

62 

75 

80 

77 

73 

74  .0 

MIN 

71 

55 

46 

45 

57 

59 

SB 

56 

46 

55 

48 

42 

37 

39 

48 

40 

37 

48 

44 

4  1 

50 

56 

53 

62 

62 

53 

48 

60 

54 

52 

65 

61.2 

MALVERN 

MAX 

89 

87 

71 

70 

73 

74 

74 

77 

73 

74 

70 

63 

66 

77 

73 

66 

74 

77 

76 

76 

81 

60 

7B 

76 

76 

77 

84 

80 

80 

78 

76 

75.7 

MIN 

70 

61 

44 

40 

55 

57 

54 

64 

40 

5  1 

49 

34 

34 

33 

40 

33 

31 

42 

39 

4  i 

45 

53 

49 

60 

6  1 

48 

42 

55 

50 

52 

64 

48 . 1 

nORRILTON  4  SW 

MAX 

90 

84 

69 

71 

69 

70 

67 

73 

70 

75 

69 

64 

67 

80 

68 

67 

76 

77 

75 

76 

83 

63 

79 

77 

76 

77 

83 

79 

80 

7C 

74 

76.0 

MIN 

74 

61 

50 

42 

56 

57 

55 

62 

42 

53 

50 

37 

34 

36 

46 

38 

34 

45 

43 

39 

46 

58 

53 

65 

62 

50 

45 

55 

54 

52 

62 

SO  .2 

NIHROD  DAM 

MAX 

66 

89 

72 

68 

70 

70 

66 

69 

74 

69 

75 

65 

64 

69 

7S 

66 

66 

75 

76 

75 

75 

82 

76 

69 

75 

75 

62 

76 

78 

76 

72 

73.5 

MIN 

67 

58 

47 

40 

42 

5S 

65 

55 

45 

40 

50 

36 

35 

35 

35 

38 

36 

38 

40 

4  1 

46 

55 

6  1 

S3 

49 

50 

52 

62 

56 

60 

47.2 

N  LITTLE  ROCB  H5F0  BP 

MAX 

89 

71 

67 

70 

73 

68 

70 

74 

69 

72 

64 

61 

66 

75 

69 

64 

73 

76 

73 

73 

60 

79 

77 

69 

71 

74 

83 

74 

79 

75 

70 

72  .6 

MIN 

68 

53 

46 

46 

S8 

67 

SS 

55 

46 

53 

45 

39 

4  1 

44 

47 

42 

41 

52 

50 

49 

52 

56 

56 

6 1 

58 

60 

5  I 

6 1 

58 

53 

63 

61.9 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

90 

88 

72 

75 

76 

76 

75 

79 

71 

74 

70 

65 

68 

68 

78 

78 

75 

60 

77 

80 

85 

84 

64 

80 

77 

78 

63 

81 

83 

79 

77 

77.6 

MIN 

74 

62 

45 

36 

S4 

65 

53 

65 

39 

50 

49 

32 

30 

31 

42 

31 

29 

40 

36 

37 

45 

45 

51 

60 

62 

49 

39 

51 

49 

39 

64 

46.6 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

90 

69 

72 

75 

79 

79 

78 

78 

72 

72 

71 

62 

67 

74 

74 

69 

75 

79 

76 

76 

81 

61 

82 

78 

73 

73 

79 

74 

82 

81 

77 

76  .4 

MIN 

73 

61 

46 

42 

52 

59 

54 

64 

45 

50 

48 

37 

36 

39 

50 

38 

39 

46 

45 

45 

49 

52 

52 

58 

61 

52 

47 

S3 

54 

53 

62 

60 . 4 

BRINKLEY 

MAX 

84 

88 

74 

62 

72 

77 

73 

71 

76 

79 

73 

62 

61 

66 

64 

72 

66 

73 

74 

73 

76 

82 

74 

72 

72 

70 

69 

69 

74 

81 

79 

72  .9 

MIN 

60 

56 

47 

46 

44 

42 

55 

50 

48 

46 

53 

38 

34 

35 

39 

42 

37 

37 

46 

42 

42 

52 

55 

62 

62 

5 1 

4  7 

47 

54 

55 

56 

4  7.7 

DES  ARC 

MAX 

89 

85 

70 

73 

76 

73 

72 

61 

74 

73 

70 

63 

65 

74 

72 

65 

74 

78 

75 

75 

82 

80 

79 

75 

76 

74 

60 

76 

76 

78 

74 

75.2 

MIN 

72 

59 

43 

39 

SO 

56 

51 

61 

40 

49 

45 

33 

31 

34 

42 

37 

32 

42 

39 

38 

46 

49 

48 

5 1 

58 

46 

42 

5 1 

54 

48 

50 

46.3 

FORREST  CITY 

MAX 

88 

B6 

77 

72 

77 

74 

72 

79 

74 

74 

71 

62 

64 

62 

64 

74 

76 

77 

75 

60 

80 

78 

71 

72 

80 

79 

87 

77 

75.1 

MIN 

74 

61 

45 

42 

SO 

61 

5S 

64 

45 

51 

49 

34 

33 

36 

34 

37 

45 

39 

45 

49 

54 

59 

6 1 

50 

45 

53 

S3 

49 

49  .0 

HELENA 

MAX 

SB 

86 

70 

6B 

71 

76 

73 

73 

79 

66 

71 

60 

62 

65 

71 

71 

65 

62 

67 

69 

71 

74 

76 

78 

70 

71 

69 

7  7 

71 

79 

60 

72.0 

MIN 

86 

60 

46 

44 

44 

51 

55 

54 

45 

45 

60 

35 

34 

37 

38 

39 

38 

37 

43 

43 

46 

49 

53 

58 

62 

5 1 

4  7 

46 

52 

54 

55 

47.6 

KEO 

MAX 

88 

82 

68 

71 

76 

71 

74 

76 

66 

72 

67 

61 

66 

75 

69 

65 

74 

77 

74 

74 

61 

80 

79 

74 

76 

72 

BO 

71 

79 

77 

74 

73.9 

MIN 

74 

62 

46 

45 

55 

56 

65 

64 

46 

52 

50 

39 

35 

38 

48 

39 

35 

47 

46 

42 

49 

53 

52 

6  1 

62 

50 

45 

55 

52 

57 

63 

50 . 8 

MRRIRNNR  2  S 

MAX 

90 

88 

63 

72 

78 

72 

73 

81 

80 

61 

74 

63 

66 

73 

69 

63 

73 

78 

74 

73 

79 

80 

60 

76 

71 

70 

79 

75 

79 

81 

75.1 

MIN 

63 

60 

45 

42 

51 

60 

66 

54 

49 

44 

44 

36 

33 

36 

45 

34 

38 

44 

42 

43 

49 

64 

54 

58 

60 

50 

43 

5  1 

58 

5 1 

46  .2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

84 

88 

72 

69 

74 

78 

74 

75 

81 

72 

60 

63 

62 

57 

74 

74 

79 

75 

75 

62 

82 

82 

75 

70 

73 

8  1 

73 

8  1 

82 

75  . 1 

MIN 

73 

63 

48 

45 

47 

52 

56 

68 

46 

48 

54 

37 

34 

38 

36 

35 

46 

42 

43 

52 

60 

60 

62 

52 

45 

52 

55 

53 

62 

50.0 

STUTTGART 

MAX 

89 

67 

70 

74 

78 

75 

76 

81 

73 

73 

67 

63 

07 

75 

72 

66 

75 

79 

75 

75 

62 

81 

81 

77 

75 

72 

80 

77 

81 

80 

76 

75  .8 

MIN 

75 

63 

48 

44 

54 

61 

55 

65 

46 

53 

60 

37 

37 

40 

49 

39 

39 

48 

46 

45 

S2 

64 

55 

62 

63 

53 

47 

56 

57 

55 

63 

62  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DniLY  TEMPERRTURES 


STRT 1  ON 

DRY  OF  MONTH 

a 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUT  TCfiRT   9  ESE 

MAX 

niN 

87 
73 

68 

62 

72 
46 

68 
45 

72 
50 

76 

55 

73 
56 

74 

58 

79 
46 

67 
53 

70 
52 

62 
36 

61 
34 

65 
38 

73 
42 

68 
40 

63 

39 

73 
41 

46 

7  3 
44 

48 

80 
56 

80 
56 

79 
56 

72 
61 

72 
51 

70 
46 

80 
50 

71 
55 

79 
53 

79 
56 

73 
49 

4 

9 

TURRELL 

hbx 

71 

75 

75 

69 

59 

74 

72 

77 

79 

68 

75 

45 

4  1 

46 

57 

50 

44 

35 

33 

37 

40 

45 

47 

38 

45 

51 

44 

52 

WEST  MEMPHIS 

MIN 

86 
75 

65 
60 

74 
46 

74 
46 

76 
50 

75 
61 

71 
54 

74 
64 

73 
45 

71 
50 

72 
48 

62 
37 

63 
35 

72 
37 

71 
54 

72 
37 

73 
42 

75 
49 

74 

71 

77 

52 

55 

77 
61 

70 
60 

66 
51 

76 
45 

75 
53 

77 
59 

76 
50 

75 
65 

73 
50 

9 

7 

WYNNE 

89 

74 

68 

73 

77 

74 

74 

77 

72 

74 

73 

64 

65 

73 

72 

65 

73 

76 

76 

75 

BO 

81 

79 

71 

71 

72 

80 

79 

77 

80 

76 

74 

5 

niN 

4  7 

60 

5  1 

63 

42 

50 

47 

35 

32 

38 

46 

36 

40 

45 

41 

43 

49 

45 

55 

60 

49 

0 

SOUtHHESI 

07 

DE  QUEEN 

MAX 

91 

92 

72 

70 

71 

79 

7? 

83 

75 

78 

71 

69 

7 1 

82 

75 

70 

79 

80 

82 

79 

82 

79 

78 

79 

8  3 

78 

78 

3 

tllN 

72 

4  4 

4  3 

58 

57 

57 

40 

55 

32 

3  1 

38 

42 

31 

35 

44 

44 

45 

49 

45 

50 

51 

45 

47 

61 

58 

58 

48 

0 

HOPE  3  NE 

88 

92 

75 

70 

72 

69 

78 

77 

75 

72 

75 

64 

65 

70 

6  1 

73 

69 

77 

8 1 

79 

82 

84 

8 1 

82 

75 

78 

79 

82 

77 

1 

niN 

47 

4  2 

4  3 

57 

56 

56 

44 

44 

54 

36 

34 

35 

37 

35 

35 

35 

45 

44 

47 

50 

54 

55 

62 

48 

46 

46 

58 

55 

54 

48 

2 

MOUNT   IDfi  3  SE 

66 

90 

72 

66 

71 

67 

72 

73 

74 

70 

74 

63 

63 

74 

80 

68 

65 

74 

77 

75 

78 

81 

82 

78 

66 

75 

77 

82 

78 

80 

77 

74 

5 

niN 

40 

35 

35 

55 

55 

55 

38 

38 

49 

31 

28 

28 

33 

30 

28 

29 

37 

35 

36 

45 

52 

52 

62 

46 

42 

42 

55 

49 

50 

43 

2 

nuREREESBOHO  2  NNM 

nnx 

63 

74 

70 

75 

70 

82 

70 

73 

55 

69 

7  1 

70 

71 

70 

75 

75 

79 

84 

86 

88 

86 

67 

75 

77 

75 

72 

77 

75 

I 

nIN 

6  3 

45 

45 

47 

54 

42 

51 

52 

33 

33 

33 

37 

36 

42 

45 

45 

46 

51 

55 

59 

57 

62 

55 

45 

55 

62 

64 

48 

.7 

NR5HVILLE   EXP  STfll 

I  ON 

MRX 

86 

91 

77 

70 

69 

69 

77 

77 

63 

72 

74 

67 

66 

69 

80 

72 

69 

77 

80 

78 

79 

83 

80 

81 

66 

77 

79 

83 

80 

82 

79 

76 

.6 

n  1 N 

73 

65 

47 

46 

59 

54 

57 

67 

43 

55 

54 

34 

35 

39 

49 

33 

37 

46 

46 

52 

54 

60 

57 

62 

62 

45 

48 

62 

60 

59 

65 

52 

.4 

OKflr 

HRX 

92 

90 

77 

72 

70 

83 

64 

87 

93 

76 

75 

73 

7  3 

8 1 

8  I 

85 

82 

81 

78 

80 

90 

87 

85 

9 1 

80 

81 

.3 

M  I  N 

72 

66 

48 

44 

59 

57 

58 

73 

44 

56 

52 

36 

34 

39 

47 

38 

35 

45 

46 

48 

53 

62 

57 

62 

63 

49 

49 

61 

61 

57 

67 

53 

.0 

90 

92 

78 

72 

72 

70 

80 

80 

87 

74 

73 

65 

68 

71 

83 

80 

70 

78 

86 

85 

81 

84 

85 

8 1 

75 

80 

82 

85 

79 

.4 

niN 

71 

70 

46 

42 

45 

56 

58 

59 

43 

55 

56 

33 

32 

34 

40 

33 

35 

40 

50 

55 

58 

58 

62 

62 

50 

44 

44 

58 

55 

54 

50 

.5 

TEXRRKPNP   FAR  RP 

MRX 

93 

78 

71 

72 

72 

81 

81 

87 

73 

76 

67 

69 

73 

62 

78 

70 

80 

83 

82 

86 

86 

86 

83 

68 

78 

80 

84 

83 

85 

84 

80 

79 

■  1 

HIN 

77 

59 

50 

45 

60 

57 

59 

55 

49 

59 

48 

4  1 

37 

40 

51 

4  1 

43 

52 

S3 

52 

57 

61 

58 

65 

64 

52 

5  I 

65 

65 

57 

70 

54 

.6 

SOUTH  CENTRAL 

08 

RRKftDELPHlfi  2  N 

MRX 

92 

65 

71 

71 

73 

71 

74 

80 

78 

75 

66 

65 

69 

79 

72 

68 

75 

78 

77 

77 

82 

80 

77 

75 

77 

78 

82 

80 

80 

79 

75 

76 

.2 

MIN 

66 

65 

46 

40 

56 

58 

56 

67 

56 

53 

53 

35 

3  1 

34 

42 

34 

31 

42 

41 

4  1 

49 

54 

53 

63 

64 

48 

45 

57 

54 

52 

64 

50 

.  1 

CRMDEN  1 

MRX 

69 

92 

71 

71 

73 

75 

60 

78 

87 

72 

74 

63 

65 

70 

80 

75 

68 

77 

8  1 

79 

80 

83 

83 

82 

77 

75 

77 

85 

80 

82 

81 

77 

.6 

MIN 

69 

68 

47 

42 

43 

57 

56 

56 

46 

46 

55 

37 

34 

35 

38 

36 

34 

34 

43 

44 

46 

50 

54 

54 

62 

53 

46 

44 

53 

51 

52 

47 

.9 

EL  DORRDO  ERR  RP 

MRX 

92 

79 

70 

72 

74 

80 

78 

63 

73 

70 

62 

65 

69 

79 

78 

67 

75 

80 

79 

80 

83 

81 

81 

75 

75 

80 

82 

82 

83 

8  1 

78 

77 

.0 

MIN 

77 

57 

46 

43 

SB 

60 

57 

60 

48 

54 

43 

35 

33 

35 

41 

34 

33 

47 

47 

48 

55 

53 

57 

63 

57 

54 

44 

57 

5  1 

SO 

62 

SO 

.3 

MRONOL 1 R 

MAX 

93 

89 

70 

74 

74 

79 

79 

85 

7  4 

7  4 

57 

65 

70 

8 1 

78 

69 

8  1 

8  1 

83 

81 

82 

76 

79 

80 

B3 

83 

84 

84 

80 

78 

.7 

MIN 

77 

69 

47 

43 

57 

57 

57 

57 

44 

45 

57 

35 

33 

36 

45 

33 

34 

50 

47 

50 

55 

58 

57 

6  1 

64 

5  1 

45 

59 

57 

53 

65 

51 

.5 

MOROBRT  LOCI^  8 

MAX 

90 

94 

77 

71 

74 

79 

80 

78 

86 

74 

73 

62 

65 

70 

79 

78 

70 

78 

80 

82 

8 1 

84 

80 

6  1 

77 

76 

79 

83 

8 1 

84 

82 

78 

.3 

MIN 

73 

69 

46 

39 

41 

55 

54 

54 

47 

50 

51 

34 

32 

31 

33 

33 

30 

30 

42 

42 

47 

50 

53 

53 

61 

55 

42 

43 

52 

46 

50 

46 

.S 

PRESCOTI 

MRX 

93 

66 

71 

72 

72 

79 

76 

87 

74 

76 

70 

67 

75 

81 

74 

69 

77 

80 

78 

80 

84 

82 

81 

76 

78 

78 

82 

83 

83 

8  1 

77 

78 

.  1 

n  I  N 

74 

66 

46 

43 

58 

59 

56 

69 

45 

55 

51 

37 

35 

38 

46 

38 

36 

47 

46 

46 

52 

56 

55 

62 

65 

48 

47 

60 

59 

55 

65 

52 

.  1 

SPRRKMRN 

MRX 

MIN 

HRRREN  2  HSM 

MAX 

89 

91 

75 

72 

76 

62 

80 

77 

85 

7  1 

72 

72 

62 

68 

77 

78 

75 

75 

80 

78 

78 

82 

80 

82 

76 

76 

75 

81 

78 

82 

82 

77 

.6 

MIN 

69 

64 

46 

42 

44 

52 

55 

57 

46 

51 

51 

38 

35 

35 

35 

37 

35 

35 

44 

47 

46 

50 

52 

51 

59 

55 

45 

43 

49 

5  1 

50 

47 

.4 

S0UTHER5T 

09 

CROSSETT  2  5SE 

MRX 

91 

95 

77 

73 

76 

76 

83 

80 

84 

75 

68 

60 

63 

69 

78 

79 

70 

76 

8  1 

81 

80 

83 

81 

84 

75 

75 

79 

83 

79 

83 

83 

78 

.  1 

MIN 

67 

65 

44 

39 

4  1 

53 

54 

56 

45 

47 

51 

34 

29 

29 

33 

32 

30 

31 

4  1 

43 

48 

47 

47 

54 

58 

5 1 

42 

4  1 

50 

48 

50 

45 

.2 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

91 

93 

76 

72 

76 

80 

81 

80 

82 

7 1 

72 

60 

63 

67 

76 

79 

68 

75 

80 

78 

78 

83 

81 

84 

75 

82 

74 

81 

77 

82 

82 

77 

.4 

MIN 

72 

65 

43 

38 

44 

55 

64 

61 

45 

50 

54 

35 

32 

33 

38 

34 

3? 

37 

40 

4  1 

48 

49 

52 

57 

63 

55 

4  3 

45 

5 1 

50 

62 

48 

.0 

DUMRS 

MRX 

92 

86 

70 

75 

80 

78 

81 

84 

73 

72 

67 

62 

66 

76 

73 

66 

76 

78 

76 

76 

82 

79 

82 

75 

74 

73 

80 

75 

81 

83 

80 

76 

.5 

MIN 

72 

66 

47 

45 

54 

62 

57 

66 

49 

52 

51 

40 

37 

38 

48 

42 

36 

48 

47 

43 

51 

52 

56 

6  1 

64 

55 

47 

55 

56 

55 

60 

52 

.0 

EUDORH 

MAX 

9  1 

93 

75 

70 

74 

76 

80 

8  1 

82 

70 

68 

60 

61 

65 

73 

79 

66 

73 

80 

78 

78 

80 

82 

81 

76 

72 

73 

79 

76 

82 

81 

76 

•  0 

MIN 

72 

66 

47 

45 

45 

56 

58 

58 

50 

51 

54 

38 

35 

36 

38 

38 

38 

4  1 

46 

48 

52 

52 

53 

60 

63 

55 

47 

47 

54 

54 

63 

SO 

.3 

nONI ICELLO  3  5H 

MAX 

89 

85 

76 

70 

75 

80 

8  1 

78 

84 

71 

70 

60 

65 

69 

76 

74 

75 

67 

70 

80 

70 

84 

83 

83 

75 

76 

79 

80 

82 

81 

81 

76 

.4 

MIN 

69 

65 

44 

40 

50 

58 

67 

56 

44 

51 

47 

32 

30 

35 

4  1 

49 

32 

35 

38 

42 

49 

50 

55 

59 

62 

55 

55 

4  4 

5 1 

6C 

59 

48 

.8 

PINE  BLUFF 

MAX 

89 

92 

75 

70 

75 

80 

75 

76 

78 

70 

75 

66 

65 

68 

79 

73 

72 

77 

80 

76 

78 

84 

81 

82 

72 

77 

76 

81 

75 

79 

80 

76 

.6 

MIN 

70 

64 

48 

43 

43 

56 

55 

60 

50 

48 

53 

38 

34 

36 

39 

39 

39 

36 

48 

44 

45 

55 

53 

54 

54 

54 

48 

5C 

5  3 

52 

54 

48 

.9 

PORTLfiND 

MAX 

91 

93 

75 

71 

74 

75 

60 

80 

62 

70 

67 

59 

62 

06 

74 

79 

67 

73 

79 

78 

77 

81 

79 

82 

73 

74 

75 

80 

77 

81 

81 

76 

.0 

MIN 

70 

67 

49 

46 

47 

56 

57 

57 

51 

51 

53 

40 

37 

36 

37 

40 

36 

36 

46 

48 

50 

50 

51 

58 

61 

57 

46 

46 

54 

S3 

SS 

49 

.7 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

91 

90 

73 

69 

73 

77 

77 

80 

80 

69 

71 

60 

51 

60 

74 

70 

65 

74 

77 

76 

75 

80 

79 

81 

73 

73 

71 

80 

76 

82 

81 

74 

.8 

MIN 

71 

63 

47 

45 

45 

54 

56 

58 

49 

48 

52 

36 

32 

35 

37 

37 

35 

37 

44 

43 

41 

52 

52 

61 

60 

50 

49 

45 

52 

50 

52 

48 

.0 

STRR  CIT»  4  ENE 

MRX 

91 

88 

70 

74 

79 

77 

81 

74 

71 

64 

66 

78 

76 

67 

80 

83 

83 

76 

74 

73 

80 

74 

83 

81 

76 

.8 

MIN 

73 

64 

47 

39 

52 

61 

55 

47 

49 

28 

32 

35 

35 

37 

34 

50 

51 

60 

63 

55 

45 

53 

50 

62 

49 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOULOHIND  STATION  INDEX 


8 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

nRKRNsns 

OCIOBER  1977 


DBT 

3F  MONTH 

o 

Sim  ION 

□ 

1 

2 

3 

d 

5 

6 

8 

9 

10 

1  1 

\2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1 1 

18 

19 

70 

22 

23 

?4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cc 
> 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

MAX 

niN 

BB 
76 

90 
76 

84 
64 

83 

60 

77 
5B 

74 

68 

83 
66 

76 
66 

64 

60 

80 
58 

84 
64 

74 
54 

74 
54 

52 

54 

54 

52 

76 
54 

80 
58 

78 
56 

80 

57 

60 
62 

81 
65 

61 
64 

75 
67 

76 
60 

76 
58 

75 
58 

75 
65 

76 
64 

77 
64 

78-8 
60.9 

HE ISER 

1  IN  1 

2 

nox 

MIN 

86 

70 

84 

65 

58 

50 

77 
48 

81 
48 

88 

55 

81 
54 

68 
55 

79 
50 

89 
52 

77 
55 

73 
43 

72 
4  1 

38 

4  1 

42 

4  1 

79 
42 

83 
47 

84 
47 

86 
48 

84 

50 

89 

57 

87 
58 

71 
63 

72 
56 

76 
52 

93 
53 

78 
56 

78 
52 

83 
53 

79.6 
51  .0 

4 

nnx 

MIN 

76 
69 

79 
67 

68 

56 

70 
55 

71 
54 

75 
57 

72 
59 

66 
58 

72 
57 

71 
56 

69 
58 

60 
49 

64 
47 

68 

69 

66 

68 

67 
46 

72 
53 

72 
52 

74 
53 

73 
53 

77 
56 

75 
58 

67 
64 

67 
60 

67 
55 

73 
55 

70 
58 

70 
56 

72 
52 

70.4 
55  .0 

nBRIfiNNfl  2  S 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

85 
78 

83 
72 

72 
63 

73 
61 

74 

65 

75 
68 

68 
65 

71 
68 

72 
66 

71 

62 

73 
64 

65 
56 

66 
52 

67 
54 

67 
56 

65 
52 

65 
51 

68 
56 

68 
55 

68 

55 

68 
57 

71 
61 

71 
61 

70 
62 

67 
64 

68 
60 

70 
57 

70 
60 

71 
62 

71 
62 

- 

70  .4 
60  .8 

ROHHER   2  NNE 

UNI 

4 

MRX 
MIN 

88 
69 

60 

50 

81 

52 

82 
52 

85 
60 

86 
62 

79 
62 

79 
53 

73 
52 

72 
55 

59 
44 

66 
42 

71 
41 

75 
44 

75 
46 

71 
43 

73 
44 

78 
49 

78 
49 

74 

50 

78 
55 

78 
56 

78 
61 

70 
60 

70 
57 

71 
49 

78 
50 

71 
56 

80 
56 

75  .8 
52  .4 

STUTTGBRI   9  ESE 

1  IN  ) 

4 

MRX 
MIN 

79 
71 

76 
70 

71 
61 

70 
59 

70 
58 

73 
62 

75 
64 

69 
64 

73 
59 

68 
58 

67 
59 

62 
53 

62 
50 

62 
50 

65 
51 

63 
52 

62 
51 

64 

50 

66 
54 

67 
54 

66 
54 

68 

57 

71 
59 

69 
60 

66 
64 

67 
60 

54 

55 

66 
55 

62 
58 

68 

59 

67 
60 

67.7 
57.8 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INOEX 
9 


EVflPORflTION  AND  WIND 


RRKRNSRS 
OCTOBER  1977 


STRTION 


DRY   OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTH  CENIRBL  02 
nOUNTfilN  HOME   C   OF  ENG 


NORTHECSI 
RE  ISER 


ME5T  CENTRRL 

BLUE   MOUNTBIN  Onrl 


RUSSELLVILLE 


CENIRHL  05 
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Q  T  Q  T  T  DM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

o 
cr 

a. 

01 
Q 

LATITUDE 

c 

c 
c 

o 
> 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

Q. 
tL 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

RBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JAMES   V.  WILLIAMS 

flL  IC  IR 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SRL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

z 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

fiLY 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS.   REBR  Y  SWAIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLRRK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7R 

MRS  RLTR  F  GARNER 

ONTO  I NE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

9  3 

25 

285 

7R 

c 

RRKflDELPHlfl  2  N 

n  9  9  n 
u  z  ^  u 

u  o 

CLRRK 

3 

no 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

H 

ARK   WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7R 

CLARENCE  L  .  WES T MOREL RND 

RRKRNSflS  POST 

0240 

05 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

RRK   POST   NAT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEMRN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7R 

MRS  PAULINE   R  PINKERTON 

RUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7fl 

c 

JAMES  E  WRLLRCE 

BflTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKANSAS 

BflTESVILLE  L  AND  D  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RE  F  OF  V  I  1  1  F 

0536 

03 

n  i_  |\  J  u  M 

7 

35 

26 

9  1 

06 

22  1 

6P 

6P 

H 

p      M      RRFPKFNR  I  nr,F 
r   .     II.  Lji\[_i_rvLi'ii\iUUJL 

BENTON 

n  c:  Q  o 

u  o 

SAL INE 

6 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTR  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

I 

36 

21 

94 

1  3 

1295 

7A 

7fl 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7R 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7R 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7R 

MRS.   LOUISE   H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LRWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLR 

BLRKELY  MOUNTRIN  DRM 

0764 

05 

GRRLRND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8R 

8R 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTRIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8H 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVRDA 

3 

33 

41 

93 

09 

360 

8R 

RRKRNSAS  FORESTRY  COMM 

R 1  Y  T  H  F  V  I  1  1  F 

□LI inLViLLC 

0805 

03 

M  r  c c  I  cc  I pp I 

35 

55 

8  9 

54 

252 

7fl 

7R 

R    1     UIH  I  TF 

l\        l_       M  1  1   1     1  L 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

3  4 

2  3 

93 

23 

1000 

7fl 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7R 

c 

INACTIVE  3/31/77 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS   GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDR 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

05 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7R 

7  R 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFRLO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIAM  RAY  WYRTT 

BULL  SHORLS  DRM 

1020 

02 

BRXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASK  I 

I 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  132 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C   W   THORNLEY  JR 

L  M  1  1  U  H  IN  1 

I  152 

08 

ni  ipr  H  I  T Q 

u  u  n  u  r  1  1  in 

3 

33 

36 

92 

4  9 

1  1  6 

BR 

8R 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

14  42 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5  P 

7R 

INACTIVE  9/30/76 

CLARK5VILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7R 

BILLY   L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

EARL  B.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MRE  DRVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2165 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7fl 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7R 

MARVIN  WALKER 

L  r\  U  O  O  L.  1  1     C  OOL 

I  730 

09 

flS H L  E  Y 

3 

33 

07 

9  1 

57 

1  80 

BR 

8fl 

H 

CROSSETT   WATER  COMM 

CRYSTAL  VRLLEY 

1  750 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WRL  TER  C .    T  IMMING 

DRMRSCUS  2  NNE 

1829 

02 

VRN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7A 

RRY   R  HUTTO 

DRNVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  A.   MOODY.  JR. 

ORNVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL   CONS  SERVICE 

DRRDRNELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7R 

7R 

MRS  LELR  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7R 

7R 

H 

0.   TUCKER  VRSSER 

OEQUEEN  DRM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RRDIO  STRTION  KVSA 

n  p  Q   Q  p  r 
Ut  0  HKL 

1968 

06 

PR  Q  r  R  I  F 
r  ft  H  1  n  i  L 

34 

59 

9  1 

3  1 

200 

5P 

7R 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  19 

8A 

WILLIAM  C.  STAPP 

DIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

150 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORRDO  ERR  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

I  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUOORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8R 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

35 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7A 

c 

H 

WILL  IRM  G  SHERRET 

EVENING  SHRDE   1  NNE 

2356 

02 

SHRRP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CRRTER 

FAYETTEVILLE  FAR  AP 

2443 

01 

WRSHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8R 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8R 

H 

INACTIVE  12/31/76 

FOREMAN 

2544 

07 

L  I  TTLE  RI  ^ER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBRST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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LONGITUDE 

ELEVATION 
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nDcpp\/pp 

Q- 
UJ 

a. 

a: 

UJ 

SPECIAL 
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UdOLKVLK 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94  09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L  .  CRI5TEE 

GEORGETOWN 

2750 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91  27 

200 

7R 

BESSIE  E.  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92  43 

595 

5P 

7A 

C 

H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GILLHAM  DRM 

2810 

07 

SEV  lER 

3 

34 

07 

94  14 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93  29 

647 

7fl 

MRS  JIMMY  GRANT 

GKHVLLLT    1  LoL 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93  41 

461 

7R 

DDll(~C  UIIMMIPlITT 

tJKULt    HUNNILUI  I 

GRRVETTE 

2930 

0 1 

BENTON 

1 

36 

24 

94  28 

1  250 

SS 

55 

H 

GLENN  5.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2945 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93  25 

1  350 

7R 

HUGH  L.  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

1  4 

92  23 

360 

7P 

7R 

H 

INACTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRST I RN 

1 

35 

1  3 

94  15 

518 

7R 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92  00 

527 

7R 

7R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93  09 

210 

7R 

ROY  5.  R0B85 

HAMBURG 

3088 

09 

RSHLEY 

3 

33 

1  4 

91  48 

180 

4P 

HRMBURG  WRTER  CO  INC 

HRRDY 

31  32 

02 

SHRRP 

7 

36 

19 

91  29 

362 

c 

INACTIVE  3/31/77 

HRRRISON   ERR  flP 

3155 

01 

BOONE 

7 

36 

15 

93  09 

1  374 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

t-i F  r  T  nr? 

n  L  L  1  U  i\ 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92  58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENR 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90  37 

325 

7R 

7fl 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTERD 

3 

33 

43 

93  33 

375 

7R 

7fl 

7fl 

GH 

ARK   UNIV   SW  BR  EXP  STA 

HOPPER    1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93  40 

700 

7R 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORRT 10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94  22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS    I  NNE 

3466 

05 

GRRLAND 

3 

34 

3  1 

93  03 

680 

7fi 

7fl 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93  44 

1453 

6P 

7fl 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93  11 

857 

7R 

MRS  RRDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93  04 

722 

7R 

MRS.  LVRR  B.  5YKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90  39 

245 

7R 

7fl 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

1 1  inn  HIM 

3761 

03 

p  n  r  M  Q  F  T  T 
r  U  1  N  o  L  1  1 

5 

35 

36 

90  31 

215 

SS 

SS 

INACTIVE  8/31/77 

KEISER 

382  I 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90  05 

232 

7R 

7R 

7R 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

05 

LONOKE 

1 

34 

36 

92  00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90  26 

230 

7R 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK I 

1 

34 

51 

92  28 

305 

8fl 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93  51 

796 

7R 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92  55 

810 

SS 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLfi 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92  35 

261 

55 

7R 

H 

PIERCE  R.  REEDER 

LITTLE   ROCK   ERR  flP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92  14 

257 

MID 

MID 

HJ 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MADISON 

4528 

05 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90  43 

215 

8R 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

M  A  n  N  n 1  10 

4548 

08 

r  n  1  1 1 M  R  T  Q 

L  U  L  U  1  Id  1  H 

4 

33 

18 

93  14 

315 

6P 

7fl 

c 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MALVERN 

4  562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

92  49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91  32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MARIANNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90  46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92  37 

1  1  40 

55 

7fi 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92  39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE   5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91  59 

600 

7R 

MR5.   JUANITA  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94    1  5 

1207 

5P 

7H 

c 

H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

LITTLE  RI  VER 

4 

33 

4  1 

93  58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO   3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

35 

91  49 

300 

8R 

BR 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MON'T'i.ELLO 

MOROBRY   LOCK  8 

4934 

08 

L  n  L  n  U  U  IN 

D 

33 

1  9 

92  27 

85 

8R 

BR 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON   4  SW 

DO 

n  tr 
Ud 

CONWAY 

1 

35 

07 

92  48 

290 

5P 

7R 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT    IDR   3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93  36 

697 

7R 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN   HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTRIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

8R 

BR 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92  07 

770 

7R 

7A 

W  I  LL  I  AM  F  .  PARSONS 

MULBERRY   5  NNE 

5072 

04 

FRANKL ! N 

1 

35 

34 

94  0  1 

500 

7fl 

MRS.   SULR  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93  42 

475 

7fl 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NRRROWS  DRM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93  43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NRSHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93  56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

n  U  H  n  n  U 

J 

34 

07 

93  52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94  23 

673 

7A 

MRS  .   NONA  L .  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93  50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

35 

91  17 

220 

8R 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93  10 

480 

8R 

8R 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

35 

1  5 

92  15 

425 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92  16 

563 

MID 

MID 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94  24 

1500 

7R 

H 

MRS .   CLARA  W  .  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93  46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93  55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

:4 

37 

92  49 

500 

8R 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL  I  N 

1 

35 

29 

93  50 

396 

6P 

7fl 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93  27 

1  900 

7R 

VIRGIL  D.  MELSON 

PRRRGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90  28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

12 


SinilON  INDEX 


flRKRNSflS 
OCTOBER 


1977 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


PRRKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTflS  1 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RFITCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
5FIINT  CHRRLES 
SRINT  FRRNCIS 
SRLEn  2  NNE 
SERRCY 

SHERIDRN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 
STRMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIfiCO 
TAYLOR 

TEXRRKANA   ERA  AP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 

WASHI TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  N 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
5928 
7038 
7048 
7267 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RRNOOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  48 

35  57 
35  03 
34  13 
34  35 

34  1  1 

35  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 
35  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  15 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

453 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1140 

170 
270 
182 
214 
1  98 
500 
250 
361 
225 
675 

210 
610 
220 
775 
350 
260 
750 


7R 


8A 
7A 
8A 


5P 
BP 

7A 

8A 
8R 
SS 
5P 
8R 
SS 

MID 
5P 
5P 

7R 

5P 


7A 

7R 
7R 
7A 
7A 
6P 
8A 
6P 


7A 
8fl 
7R 
8A 
7A 
7A 
7R 
6P 
7A 
7A 

8A 
8A 
55 
7R 
8R 
7A 
8A 
MID 
5P 
7A 

7R 
7R 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 

H 
H 

C  H 
H 


BOMAR  K.  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

fi.   0.  H0L8R00K 

L  8  HAODOX 

MRS.   WILLIE  CRRRETT 

MRS  JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETR  KISSIRR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDL IFF 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRRNCE 
RICHARD  L  KRUFMRN 

MATTIE   0.  MIZELL 
HUBERT  R  BRKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HRMLIN 
FED  RVIATION  AGENCY 
U   S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLOWELL 
BILL  J  MOODY 
RRDIO   STRTION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


000^?^°"^^/"'°™''*"^°"  ""^Barding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writinu  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville  N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  ev 


State. 

poration  in  inches  and  wind 


 ^..y^.   unii»  u5,;u  ill  tiijs  uuiiexin  are:      Temperature  in     f,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 

movement  in  railes.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.  In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  tabic  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
Jn^hef  above  the"";,.  --Po-tion  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomei??  i  eco^d^?  locatid  6- 


HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Montlily  Summalized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 


onnd     table  ai  e  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
nt  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllitv 
istencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  *iiauiiiiy 


table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  ta 


NORMALS  fc 


111  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1"541-1970. 


DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  .md  direction   from  the  post  office. 

of%^bifbuUetfn.   """'"^  ^'^^'^""^^  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 

Soil  Type 

Soil  Cover 

Degi 

ee 

Hope  3  NE 

:     Ticktaw  gray 

silt  loan 

Bare 

:  0- 

17c 

Reiser 

:     Sharkey  clay 

:  Bare 

:  0- 

1% 

Marianna  2  S 

:     Callaway  sil 

t  loam 

:  Bare 

:  0- 

1% 

Rohwer  2  NNE 

Gallion  silt 

loam 

:  Bare 

:  0- 

1% 

Stuttgart  9  ESE 

Crowley  silt 

loam 

:  B.ire 

:  0- 

1% 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  1 

n  the  June  and  December 

issues  of 

this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  fo 


anthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publi 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   I^fDICATE•  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind" 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 


table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 


No  record  in  the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wi ndspeed -     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage   Is  equipped  with   a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   lu  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


unts  to  be  published  later  In  Hourly 


R    Amounts  frorii  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil   Temperature"  table. 

H  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     S-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the   U.S.    tor  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  chanses  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA :       send  pavments  and  orders  to;     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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RKnNSRS 


TEMPERnTURE   RND   PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERRTURE  : 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST    TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL   5N0NFALL  : 


WARREN  2  WSW 

3  STATIONS 
CABOT   4  SW 
RPTCL IFF 
DAMASCUS  2  NNE 
18  STATIONS 


66 
12 
1  1  .62 
1  .94 
5.66 
T 


DATE  17 
DATE  26 


DATE  02 


SUPPLEMENTAL  DflTn 


MIND 

ISPEEO   -  M.P.H. I 


RELATIVE  HUMIDITY 
flVERBGES- 
PERCENT 


STRNDflRO  OF  TIME: 

CENTRAL 


00     06     12  II 


NUMBER  OF  DBrS  WITH 
PRECIPITBTION 


FORT  SMITH  WSO  AP 
LITTLE  ROCK  FAA  AP 


1  .6 
0.7 


8.0 
9.6 


28 
23 


09 
02- 


77 


64 


35 
53 


7.2 
7.6 
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NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 
RSHEVILLE.  N.C. 


MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  RND  DIVISIONAL  DATA  br«rnsrs 

NOVEMBER  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITfiTION 

NO 

.    OF  OfiYS 

SNOU 

.  SLEET 

NO 

.   OF  DAYS 

STATION 

niN. 

1 

^  z 

? 

S  § 

S  § 

%  1 

o  o 

12 

S  I 

.  s 

^  a 

CT  i: 

g 

li 

UJ 

5 

2 

a  i: 

>  - 

-' 

o 

i  § 

NOR THWEST                    0  I 

BENTONVILLE 

76 

1 

I  6 

26 

4  82 

Q 

0 

1  0 

0 

2  . 99 

.  0 

0 

8 

2 

0 

DEER 

54  .  1 

37.8 

4  6.0 

7C 

6 

1  2 

26 

564 

0 

0 

12 

0 

5.17 

1.82 

1  6 

0 

J 

3 

2 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

■ 

0 

0 

8 

0 

0 

5 

3 

0 

FAYETTEVILLE   FAR  RP 

58  .0 

41.2 

49.6 

73 

20 

16 

25 

454 

0 

0 

8 

0 

5.23 

1  .04 

30 

T 

0 

8 

6 

1 

fryetteville  exp  str 

59. 1 

40. S 

49  .8 

1  .6 

75 

1 

17 

26 

454 

0 

0 

7 

0 

4  .24 

I 

.37 

1  .40 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

GRRVETTE 

50  .  31" 

3  .  1 

20* 

1  5 

26 

4  38 

0 

0 

8 

0 

3.98 

1 

.  2  9 

1  .06 

2 

0 

8 

3 

1 

HRRRISON  FRR  RP 

56.4 

4  1.4 

48.9 

7C 

20* 

1  4 

26 

473 

0 

0 

6 

0 

4  .90 

1  .27 

30 

T 

0 

8 

4 

2 

M 1 IM  T  ^  V  [  1  1  F 

60.3 

40.3 

50.3 

72 

20» 

16 

26 

435 

0 

0 

10 

0 

5.65 

1  .73 

16 

.0 

0 

B 

5 

2 

LEfiD  HILL 

60.9 

42  .4 

51  .7 

3.7 

74 

20- 

15 

26 

396 

0 

0 

7 

0 

4  .48 

1 

.28 

1  .35 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

SILOHM  SPRINGS 

58  .9 

39  .0 

49  .0 

.6 

76 

1  9 

26 

479 

0 

0 

10 

0 

5.32 

2 

.  4  6 

1.51 

2 

.  0 

0 

6 

5 

2 

D I  V  I S I  ON 

1  .5 

4.50 

1 

.  47 

' 

NORTH  CENTRRL  0? 

CHLICO  ROCK 

fii 

78 

1 

1  4 

2  7 

4  00 

Q 

^ 

^ 

4  . 96 

1 

.29 

2.14 

2 

.  0 

0 

8 

3 

1 

EVENING  SHADE    I  NNE 

4n  p. 

qi  n 

*  r 

26 

0 

0 

8 

0 

5.08 

1 

•  23 

1.84 

2 

^ 

0 

8 

4 

1 

GILBERT 

63*1 

40  9 

52  0 

4 

75 

20* 

I  5 

26 

383 

0 

0 

9 

0 

4  .33 

.90 

1  .27 

3 

.  0 

0 

5 

4 

2 

GREERS  FERRY  ORM 

61  .0 

41  .6 

51.3 

76 

9 

19 

27. 

413 

0 

0 

8 

0 

8.28 

2  .60 

2 

.0 

0 

6 

5 
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OWEnSVILLE 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 


EAST  CENTflAL 


6-02 
6.3') 
6  ,  60 


DRY   OF  MONTH 


50  3.30  .14 


4     5     6      7     8     9  10 


3  14  15    16  17  1 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.□2  .03 
.06  .01 


.31  1  . 
1  .41  1  .' 
1  .  33 


SEE   REFERENCE   NOTES  fOLLOHiNC  SIRTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


DRY   OF  MONTH 


5    6  7 


10  11  12 


16  17  1 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


F3HHEST  CITY 

MftHIftNMft  2  S 

SftINT  CHftRLES 
STUTTGflBT 

STuTTGflBT  9  ese 

TURRELL 

WEST  nEHPHIS 

UVNNE 


SQUTHWEST 

ftNTQINE 
flSHOOWN  2  S 
flTMENS 
OE  QUEEN 
OIERIS 

GLENWQBD  4  Ei 
HBPE  3  NE 
HQPPER  1  e 
HORflTIQ 
LflNGLEV 


MOUNT    IDA  3  SE 
MURFHEES6QBG  2  nnn 
NASHVILLE   EXP  STATI3N 
NATHAN  4  UNU 
NEWHOPE   3  E 


NNE 


OOEN 

PINE  RIDGE 
STAMPS 
TEXARKONA  Fl 

WASHITA 


SOUTH  CENTfiRL 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUrr  CITY  3  sw 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  TAA  AP 
GURDON 

MAGNOL [A 

MQHBeAY  LOCK  9 
PINEY  GROVE 

PRESCBTT 
SPARKMAN 
TAYL  00 

UARREN  3  U%U 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


12  2 
10  2 
.40  2 


.02     .01  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


DRY   OF  MONTH 

o 
a 

(£ 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

USX 

76 
62 

65 
52 

62 
5  1 

64 
51 

64 
57 

60 
56 

56 
54 

60 
55 

68 
38 

39 
28 

50 
29 

56 
31 

60 
32 

60 
39 

6S 
48 

67 
49 

66 
43 

57 
32 

60 
34 

67 
50 

73 
29 

45 
30 

49 
40 

54 

32 

56 
34 

42 

16 

44 

17 

49 

33 

43 

35 

45 
38 

57.7 
39  .8 

DEER 

MAX 

65 
58 

60 
54 

S6 
43 

SB 
43 

61 
54 

58 
53 

66 

52 

70 
52 

64 
45 

48 

26 

45 

28 

66 
32 

53 
32 

50 
32 

59 
42 

60 
46 

65 
43 

54 
39 

63 
39 

57 
46 

60 
28 

42 

27 

45 
34 

SS 
37 

52 
36 

48 

12 

40 

15 

50 
27 

36 
27 

37 
30 

54.1 
37.8 

EUREKB  SPRINGS  3  HNW 

MBX 

67 
57 

60 
54 

62 
52 

64 

57 

62 
56 

69 
55 

63 
54 

70 
54 

62 
34 

51 
29 

60 
35 

57 
30 

64 
35 

67 
46 

70 
54 

68 
52 

59 
45 

58 
33 

68 
46 

72 
49 

49 
28 

48 

32 

66 
46 

52 
35 

48 

30 

4  1 

1  3 

53 
31 

4  1 

32 

43 

36 

41 
36 

58.2 
41  .5 

FRYETTEVILLE   FHB  BP 

MBX 

68 
59 

62 
52 

60 
50 

65 
S9 

61 
SB 

64 
68 

64 

55 

68 
47 

S3 
34 

52 
29 

61 
29 

60 
29 

58 
38 

67 
47 

67 
56 

68 
44 

58 

32 

60 
29 

64 
48 

73 
42 

46 
33 

48 
4  1 

62 
45 

55 
36 

49 

25 

44 

18 

51 
32 

46 

35 

45 
38 

40 
38 

58  .0 
41  .2 

FnrETTEVILLE  EXP  STB 

MAX 

75 
63 

66 
52 

61 
49 

61 
51 

65 
52 

64 

51 

64 
49 

62 
55 

68 
37 

39 
27 

61 
33 

60 
29 

62 
38 

60 
48 

65 
53 

67 
51 

66 
42 

57 
31 

60 
34 

67 
59 

72 
30 

45 
31 

52 
4  1 

SB 
33 

55 
34 

55 

17 

65 
19 

52 
34 

46 

35 

44 

37 

59.1 
40  .5 

GRBVETTE 

MBX 

74 

57 

64 
52 

68 
47 

62 
59 

60 
56 

64 

57 

62 
52 

68 
55 

61 
34 

51 
27 

60 
30 

60 
32 

61 
42 

67 
46 

69 
55 

67 
51 

59 
43 

63 
31 

65 
49 

74 
49 

50 
28 

45 
33 

54 
43 

55 
31 

46 

15 

49 
34 

44 

32 

43 

33 

40 

35 

58  .8 
4  1.7 

HBRRISON   FBB  BP 

MBX 

66 
59 

60 
57 

60 
53 

65 
59 

61 
57 

67 
55 

66 
SS 

70 
53 

53 
34 

50 
31 

57 
38 

66 
32 

58 
34 

65 
47 

69 
54 

67 
48 

56 
41 

57 
34 

67 
48 

70 
39 

46 
31 

45 

35 

58 
44 

S3 
36 

48 

23 

35 
1  4 

SI 
30 

39 
33 

4  1 
34 

39 
36 

56.4 
4  1.4 

HUNTStf ILLE 

fiflx 

MIN 

72 
57 

60 
45 

6 1 
49 

65 
56 

55 

56 

SO 

52 

33 

27 

27 

26 

39 

65 
43 

68 
52 

70 
57 

65 
35 

60 

27 

66 
45 

72 
56 

69 
29 

49 

32 

60 
44 

56 
31 

56 
40 

44 

16 

SI 
30 

46 

31 

43 

35 

42 

36 

60.3 
40.3 

LEBO  HILL 

MBX 
MIN 

70 
60 

63 
59 

63 
54 

67 
57 

65 
55 

66 
54 

65 
67 

72 
5  3 

72 
39 

62 

61 

61 

60 

69 

74 

70 

70 

57 

69 

74 
4  9 

70 
3  1 

55 
35 

54 
4  4 

35 

50 
40 

IS 

52 
33 

45 
34 

4  3 
36 

43 

35 

60  . 9 
42  .4 

SILOBH  SPRINGS 

• 

HBX 

niN 

76 
63 

66 
52 

6S 
46 

64 
47 

65 
58 

61 
57 

63 
51 

62 
55 

68 
38 

4  1 

29 

51 
30 

61 
34 

60 
34 

60 
34 

67 
SO 

68 
51 

67 
4  I 

S9 
33 

60 
34 

65 
52 

74 
31 

50 
32 

50 
30 

56 

56 

47 

44 

51 

45 

45 
36 

58  .9 

NORTH  CENTRRL  02 

CBLICO  ROCK 

HBX 
M  I  N 

78 
61 

69 
60 

62 
58 

61 
55 

71 

57 

69 
61 

70 
59 

66 
SB 

74 

51 

74 
40 

64 

26 

61 
25 

64 

28 

74 
42 

68 
50 

60 
36 

60 
28 

71 
54 

69 
36 

49 

36 

47 

37 

62 
44 

55 
38 

53 
25 

38 
14 

57 
28 

46 

30 

42 
34 

61  .5 
4  1.8 

EVENING  SHBDE   1  NNE 

MAX 
M  I  N 

69 
59 

62 
57 

61 
54 

69 

58 

73 
60 

70 
59 

66 
58 

75 
SO 

72 
40 

63 
33 

62 
28 

58 
29 

55 
27 

71 
31 

72 
43 

69 
49 

62 
47 

55 
28 

61 
35 

60 
40 

65 
37 

56 
39 

SB 
43 

57 
40 

55 
39 

44 

15 

58 
18 

53 
32 

44 

33 

44 

36 

61.3 
40.6 

GILBERT 

MBX 
M  i  N 

70 
61 

63 
59 

61 
50 

70 
56 

67 
59 

71 
58 

75 
55 

75 
SI 

71 
44 

55 
32 

65 
22 

59 
25 

60 
27 

71 
32 

74 
44 

74 

52 

66 
35 

60 
25 

68 

50 

75 
58 

66 
33 

49 
34 

54 
47 

60 
35 

55 
37 

44 

15 

59 
31 

SO 
31 

64 
35 

42 

36 

63  .  1 
40  .9 

GREERS  FERRr  OHM 

MBX 
M  I  N 

73 
64 

72 
59 

62 
49 

64 

52 

72 
62 

71 
61 

71 
59 

75 
S3 

76 
50 

59 
36 

SS 
31 

65 
31 

59 
30 

57 
31 

68 
38 

66 
46 

66 
44 

64 

33 

59 
34 

61 

51 

66 
31 

48 
38 

49 

39 

55 
45 

61 
43 

59 
19 

37 
19 

63 
32 

38 
33 

40 
35 

61  .0 
41  .6 

MRMMOTH  SPRING 

MAX 
M  1  N 

73 
60 

66 
58 

6S 
59 

71 
58 

79 
62 

70 
62 

68 
61 

78 
60 

68 
40 

53 
33 

61 
25 

54 
24 

S3 
26 

72 
31 

75 
50 

66 
51 

61 
42 

57 
25 

60 
42 

63 
54 

63 
36 

SB 
38 

58 
43 

52 
38 

54 

35 

3S 
1  3 

SS 
25 

45 
35 

43 
31 

42 
35 

60  .6 
41  .7 

tlBRSHBLL 

MAX 
M  I  N 

nOUNTHIN   HOnE    1  NNH 

MAX 
M  I  N 

69 
63 

66 
58 

61 
S3 

65 

60 

67 
58 

70 
57 

66 
58 

73 
67 

69 
47 

52 
34 

60 
36 

57 
32 

56 
31 

70 
46 

74 
S3 

68 
52 

65 
47 

58 
31 

64 

38 

71 
51 

65 
33 

46 

37 

56 
43 

54 
41 

50 
42 

48 

12 

S3 
33 

43 
32 

42 

35 

35 

60  .6 
43.5 

nOUNTflIN   HOME    C    OF  ENG 

MAX 
MIN 

61 

68 
56 

6  1 
51 

62 
51 

7  1 
57 

67 
56 

69 
57 

49 

44 

30 

27 

26 

31 

32 

44 

48 

40 

27 

3C 

51 

31 

30 

36 

60 
31 

60 
32 

60 
12 

37 
1  3 

55 
32 

41 

32 

42 
34 

60  .5 
38  .4 

riOUNTRIN  VIEW 

MAX 
MIN 

74 
64 

68 
58 

61 
50 

61 
SO 

68 
60 

67 
59 

70 
59 

72 

76 

60 

55 

64 

58 

57 

67 

69 

66 

62 

57 

69 

65 

48 

46 

62 
39 

58 
39 

55 
16 

16 

6C 
31 

4C 

31 

40 
35 

60.6 
40.6 

TELLVILLE 
. 

MAX 
MIN 

69 
61 

62 
59 

62 
54 

70 
57 

70 
57 

68 

57 

71 
51 

74 

56 

68 
38 

54 
28 

62 
24 

56 
25 

59 
28 

70 
33 

73 
45 

71 
43 

60 
34 

69 
26 

69 
49 

74 

50 

60 
33 

47 

33 

61 
45 

55 
33 

52 
36 

38 

1  3 

56 
3 1 

41 

32 

43 
34 

43 

37 

60.6 
40.0 

NORTHERST  03 

BL IC  IB 

MAX 
M  I  N 

72 
62 

65 
59 

63 
S5 

72 
60 

71 
62 

70 
62 

67 
56 

76 
62 

70 
46 

55 
35 

62 
30 

69 
31 

52 
29 

67 
35 

69 
47 

67 
54 

63 
44 

57 
32 

60 
44 

65 
54 

64 
40 

48 

39 

53 
44 

53 
44 

66 
41 

50 
18 

57 
27 

55 
32 

39 
31 

42 
35 

60.6 
43.7 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

69 
60 

61 
58 

61 
53 

71 
56 

70 
61 

69 
59 

67 
60 

75 
SI 

69 
4  1 

SS 
33 

62 
32 

57 
31 

55 
29 

68 
36 

69 
45 

64 
53 

62 
48 

57 
32 

67 
42 

65 
54 

64 
38 

46 
38 

55 
42 

58 
4  1 

56 
43 

45 

15 

60 
26 

62 
32 

39 
32 

41 
36 

60.3 
42  .6 

BBTESVILLE  L  BND  0  I 

MAX 
MIN 

71 
62 

63 
60 

63 
54 

72 
58 

70 
64 

71 
62 

70 
60 

76 
S3 

71 
45 

55 
32 

62 
27 

60 
29 

S2 
28 

69 
33 

66 
49 

66 
55 

63 
42 

59 

2a 

62 
42 

65 
54 

66 
40 

47 

39 

56 
43 

68 
42 

57 
42 

48 

18 

60 
27 

55 
31 

40 

33 

43 

38 

61  .3 
43.0 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

69 
61 

63 
59 

65 
52 

71 
58 

68 
63 

70 
61 

68 
59 

77 
61 

69 
46 

66 
34 

64 
33 

60 
30 

57 
29 

67 
33 

69 
44 

63 

55 

65 
42 

59 
33 

63 
40 

65 
45 

66 
4  1 

49 
39 

53 
45 

60 
42 

57 
40 

45 

20 

58 
27 

44 
34 

40 
32 

4  1 

36 

60.7 
42.8 

BLTIHEVILLE 

MBX 
MIN 

74 
61 

71 
60 

68 
61 

70 
59 

73 
63 

71 
61 

69 
60 

66 
S3 

76 
SB 

72 
4  1 

54 
38 

58 
33 

51 
31 

54 

37 

67 
45 

69 
55 

65 
46 

63 
39 

59 
48 

68 
49 

67 
41 

46 
4  1 

52 
42 

55 
46 

53 
42 

SS 
16 

37 
20 

53 
32 

40 

32 

40 

32 

60  .5 
44  .8 

CORNING 

MBX 
MIN 

70 
60 

64 
57 

69 
59 

72 
59 

70 
59 

68 
58 

68 
62 

76 
62 

70 
45 

56 
34 

58 
30 

55 
39 

53 
29 

67 
34 

68 
51 

70 
54 

64 
47 

59 
32 

67 
40 

62 
55 

64 
39 

47 
39 

53 
43 

51 
43 

56 
35 

35 
15 

56 
25 

45 
32 

39 
32 

42 
34 

59.8 
43.  1 

J0NES80R0 

MBX 
MIN 

74 
S9 

69 
60 

66 
67 

65 
59 

72 
63 

69 
61 

71 
58 

66 
67 

76 
54 

66 
34 

54 

36 

59 
30 

56 
32 

52 
42 

75 
42 

70 
50 

65 
49 

62 
33 

65 
33 

61 
53 

65 
42 

48 

39 

49 
48 

53 
43 

44 
42 

55 
2  1 

39 
1  9 

55 
33 

51 
31 

44 

34 

60.5 
43.8 

KE  ISER 

MAX 
MIN 

74 
61 

70 
59 

67 
59 

65 
67 

72 
69 

71 
61 

70 
59 

66 
62 

75 
55 

69 
34 

54 
30 

56 
30 

53 
28 

66 
32 

69 
43 

63 
44 

62 
36 

58 
38 

66 
48 

67 
43 

44 

39 

50 
41 

55 
46 

53 
43 

56 
1  9 

39 
2  1 

53 
3  1 

40 

32 

40 
35 

60.1 
42.6 

NEWPORT 

MAX 

niN 

74 
62 

67 
58 

63 
52 

66 
56 

71 
63 

68 
61 

71 
60 

67 
61 

76 
53 

64 
35 

54 
34 

61 
35 

53 
30 

52 
35 

65 
40 

68 
50 

64 
48 

62 
36 

57 
41 

60 
52 

65 
41 

47 
38 

49 

39 

53 
46 

57 
4  1 

57 
18 

43 
19 

60 
32 

44 

3  1 

39 
33 

59.9 
43.0 

PBRBDOULO 

MBX 
MIN 

72 
60 

67 
59 

68 
60 

72 
60 

70 
62 

68 
61 

66 
60 

75 
52 

72 
46 

55 
33 

61 
36 

54 
33 

52 
28 

65 
32 

68 
42 

67 
55 

63 
45 

67 
33 

63 
42 

62 
52 

64 
4  1 

46 
38 

54 
44 

54 
43 

55 
38 

48 

18 

56 
25 

54 
32 

39 
31 

43 
35 

60.3 
43.2 

POCBHONIBS  1 

MBX 
MIN 

72 
60 

67 
59 

66 
59 

71 
61 

71 
62 

71 
61 

69 
60 

75 
52 

70 
43 

65 
38 

60 
32 

55 
30 

51 
29 

68 
32 

68 
46 

68 
S3 

63 
4B 

57 
32 

61 
45 

64 

55 

65 
39 

45 

39 

53 
44 

52 
45 

54 
40 

4  1 

15 

56 
26 

51 
32 

48 

33 

43 

35 

60.3 
43.5 

SEBRCY 

MAX 
MIN 

68 
61 

61 
67 

65 
50 

73 
57 

70 
64 

70 
61 

75 
59 

77 
52 

70 
61 

57 
32 

65 
29 

59 
34 

55 
32 

68 
30 

69 
44 

66 
64 

65 
44 

59 
33 

66 
46 

64 
43 

56 
42 

49 

39 

54 
43 

60 
44 

49 

43 

44 

19 

65 
29 

54 

33 

40 

32 

43 

37 

61  .2 
43.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


NOVEHBER  1977 


DRY   OF  MONTH 

STRT  ION 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■  ■ 

WEST   CENTBPL  04 

BLUE    MOUNIPIN  DRM 

HRX 

72 

69 

58 

62 

73 

73 

74 

52 

54 

64 

66 

71 

73 

65 

61 

70 

73 

50 

50 

63 

62 

63 

54 

58 

40 

4  1 

62  .0 

n  I N 

5  4 

4  4 

45 

45 

54 

50 

3 1 

27 

31 

43 

55 

45 

30 

38 

CL0F?H5V1LLE 

MAX 

74 

72 

60 

65 

71 

70 

75 

73 

73 

54 

57 

67 

60 

58 

67 

73 

74 

67 

59 

66 

73 

56 

49 

63 

64 

62 

41 

63 

44 

45 

63.2 

6 1 

55 

4  3 

45 

58 

5  I 

5 1 

5  3 

31 

43 

51 

40 

30 

4  1 

DBRDfiNELLE 

HRX 

69 

53 

60 

71 

68 

75 

72 

74 

66 

55 

66 

60 

56 

67 

69 

71 

65 

57 

66 

71 

68 

48 

60 

64 

62 

50 

62 

50 

42 

44 

62.4 

M  I  N 

52 

5  3 

4  2 

54 

6  3 

55 

54 

55 

35 

35 

44 

49 

4  1 

32 

39 

f ORT  SMI TH  WSO  nP 

HRX 

69 

63 

66 

73 

71 

75 

70 

72 

53 

57 

67 

66 

63 

69 

72 

75 

65 

65 

73 

77 

56 

49 

64 

63 

60 

45 

60 

43 

45 

44 

63.0 

h  I  N 

54 

5  I 

45 

62 

54 

5  3 

52 

4  8 

3  ] 

3  ] 

27 

32 

39 

48 

46 

35 

31 

40 

FORT    SMITH   HOIER  PLANT 

flAX 

71 

65 

65 

70 

68 

75 

72 

69 

64 

54 

66 

63 

57 

67 

70 

71 

58 

58 

65 

75 

63 

51 

63 

64 

55 

48 

58 

48 

48 

45 

62.5 

n  I N 

59 

5 1 

4  4 

53 

6 1 

54 

4  8 

5  4 

40 

28 

32 

36 

53 

53 

37 

26 

38 

HECTOR 

MAX 

69 

63 

61 

70 

67 

75 

74 

74 

65 

53 

66 

50 

62 

64 

67 

64 

63 

58 

61 

65 

68 

47 

58 

63 

55 

46 

61 

53 

42 

44 

61.3 

54 

4  3 

33 

53 

53 

45 

35 

34 

HENR 

MAX 

71 

63 

61 

68 

65 

74 

74 

69 

58 

54 

68 

66 

60 

61 

68 

72 

65 

61 

68 

68 

67 

50 

59 

63 

62 

46 

59 

49 

38 

42 

61.7 

59 

4  7 

36 

52 

6 1 

5  3 

52 

39 

53 

58 

48 

36 

37 

OZflRK 

MAX 

69 

62 

65 

72 

71 

77 

71 

71 

61 

57 

69 

61 

58 

67 

72 

76 

66 

59 

67 

75 

68 

50 

62 

64 

60 

46 

61 

49 

44 

45 

63.2 

60 

52 

4  3 

55 

6  I 

5  3 

52 

40 

50 

55 

40 

31 

39 

RU5SELLVILLE 

MAX 

71 

67 

57 

61 

73 

69 

75 

74 

75 

62 

58 

64 

60 

56 

68 

71 

70 

66 

63 

69 

74 

65 

50 

61 

65 

64 

40 

62 

49 

42 

63.4 

MIN 

64 

56 

42 

44 

45 

56 

56 

55 

52 

34 

31 

32 

37 

39 

43 

45 

43 

32 

34 

54 

4  1 

41 

42 

42 

42 

23 

25 

35 

37 

39 

42.0 

SUBinCO 

MAX 

12 

65 

54 

71 

72 

76 

71 

73 

66 

55 

66 

62 

58 

67 

73 

73 

66 

62 

69 

77 

72 

SO 

64 

63 

61 

49 

60 

48 

42 

44 

63.7 

MIN 

62 

54 

45 

56 

63 

55 

55 

55 

41 

32 

31 

34 

37 

40 

48 

56 

49 

35 

50 

59 

40 

42 

48 

44 

46 

24 

31 

37 

36 

40 

44  .8 

WRLDRON 

MAX 

79 

65 

66 

70 

68 

76 

76 

73 

64 

55 

68 

65 

64 

68 

72 

79 

67 

65 

74 

75 

72 

50 

66 

65 

62 

55 

59 

57 

4  1 

43 

65.3 

MIN 

60 

50 

37 

55 

62 

58 

51 

55 

39 

32 

25 

29 

36 

34 

49 

58 

37 

28 

58 

63 

38 

41 

47 

43 

4  1 

25 

37 

30 

35 

39 

43.1 

CENTRAL  05 

ULun  FORK 

MAX 

69 

63 

62 

71 

69 

75 

78 

76 

72 

54 

67 

64 

55 

69 

68 

72 

71 

52 

62 

65 

64 

50 

55 

62 

63 

59 

60 

56 

38 

43 

63.2 

38 

47 

55 

51 

35 

37 

BENTON 

MAX 

73 

65 

63 

72 

69 

75 

80 

78 

74 

63 

70 

62 

59 

76 

76 

79 

75 

63 

63 

71 

71 

51 

55 

63 

65 

56 

66 

58 

39 

44 

65  .8 

29 

47 

46 

39 

29 

38 

BLRKELT  nOUNTBIN  DHH 

MAX 

71 

66 

59 

63 

73 

70 

75 

78 

75 

54 

57 

69 

6b 

58 

69 

69 

77 

68 

61 

65 

68 

48 

50 

61 

65 

64 

46 

63 

41 

4  1 

63  .0 

32 

34 

43 

47 

32 

28 

36 

CHBOT  4  SW 

MAX 

71 

62 

64 

73 

71 

74 

77 

77 

70 

58 

65 

58 

55 

70 

69 

66 

66 

56 

61 

69 

66 

49 

55 

60 

65 

49 

62 

50 

39 

42 

62.4 

35 

31 

45 

55 

43 

31 

49 

37 

46 

30 

33 

38 

CONWfir 

MAX 

69 

65 

65 

73 

70 

75 

74 

76 

70 

55 

64 

61 

58 

70 

70 

66 

65 

59 

62 

68 

66 

52 

58 

62 

66 

52 

60 

53 

4  1 

44 

63  .0 

35 

50 

55 

46 

33 

39 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

71 

66 

57 

64 

75 

70 

76 

79 

76 

51 

56 

70 

65 

60 

71 

70 

76 

70 

64 

64 

67 

47 

49 

60 

66 

65 

48 

65 

42 

41 

63.4 

36 

38 

35 

54 

49 

36 

37 

39 

37 

26 

27 

33 

35 

LEOLB 

MAX 

70 

66 

66 

74 

70 

74 

80 

78 

66 

57 

70 

63 

59 

72 

71 

80 

70 

64 

64 

72 

67 

45 

55 

61 

66 

53 

63 

48 

38 

44 

64  .2 

29 

50 

60 

40 

30 

36 

LITTLE   ROCK   Ffifi  RP 

MRX 

69 

64 

62 

72 

71 

75 

76 

77 

61 

57 

65 

57 

57 

70 

71 

68 

65 

59 

62 

72 

55 

50 

58 

62 

66 

37 

62 

4  1 

40 

48 

.6 

33 

49 

55 

4  1 

36 

36 

38 

MHLVERN 

MAX 

73 

65 

65 

74 

72 

74 

77 

77 

67 

56 

69 

64 

56 

69 

70 

77 

70 

63 

63 

71 

68 

48 

56 

62 

67 

56 

63 

63 

66.3 

MIN 

61 

52 

55 

58 

30 

42 

56 

4  1 

32 

nORRILTON  4  SH 

MRX 

70 

65 

63 

72 

70 

75 

74 

77 

72 

56 

66 

65 

60 

72 

70 

67 

65 

62 

65 

70 

69 

50 

55 

64 

63 

57 

61 

60 

4  1 

44 

64  .0 

33 

53 

55 

48 

32 

40 

NIHROD  DRH 

MAX 

72 

69 

59 

60 

70 

68 

74 

75 

75 

55 

54 

65 

56 

58 

69 

71 

72 

63 

60 

68 

70 

49 

51 

62 

61 

52 

45 

60 

41 

4  1 

61  .8 

MIN 

60 

55 

41 

42 

54 

56 

53 

52 

47 

33 

28 

28 

31 

34 

36 

54 

42 

28 

30 

52 

41 

39 

4  1 

43 

44 

22 

25 

31 

30 

34 

40.2 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

MRX 

68 

62 

61 

71 

69 

74 

77 

74 

58 

54 

54 

57 

53 

59 

69 

64 

64 

56 

60 

70 

51 

48 

56 

60 

64 

36 

60 

43 

39 

45 

59  .9 

MIN 

61 

46 

43 

56 

61 

60 

57 

57 

38 

33 

38 

40 

33 

38 

60 

55 

46 

40 

51 

49 

42 

36 

42 

44 

32 

21 

35 

32 

32 

37 

43.5 

SHERIDBN  2  S 

MRX 

75 

65 

66 

73 

70 

75 

79 

78 

72 

58 

70 

62 

59 

71 

71 

76 

78 

65 

62 

71 

70 

51 

55 

60 

65 

53 

60 

54 

42 

43 

55.0 

■ 

MIN 

63 

44 

35 

48 

61 

60 

51 

49 

43 

29 

24 

28 

28 

27 

47 

46 

40 

29 

45 

55 

42 

37 

44 

48 

38 

25 

32 

35 

33 

36 

40  .8 

EAST   CENTRAL  06 

RRKANSAS  POST 

HRX 

75 

67 

67 

72 

72 

68 

79 

76 

73 

55 

67 

59 

59 

66 

70 

70 

70 

63 

62 

67 

69 

52 

56 

62 

63 

58 

56 

55 

4  1 

48 

63  .9 

MIN 

6  1 

52 

45 

60 

59 

58 

56 

46 

32 

" 

36 

36 

47 

55 

46 

35 

36 

BRlNKLEr 

MRX 

76 

69 

65 

63 

60 

64 

62 

60 

59 

56 

54 

53 

62 

64 

66 

68 

66 

64 

60 

62 

64 

60 

59 

55 

52 

49 

46 

51 

53 

54 

59  .9 

MIN 

6  3 

60 

56 

54 

51 

56 

50 

51 

50 

46 

34 

39 

43 

47 

4  1 

44 

40 

OES  ARC 

MAX 

74 

65 

65 

72 

70 

70 

74 

78 

72 

55 

64 

55 

56 

67 

69 

65 

65 

59 

68 

68 

68 

48 

55 

58 

62 

51 

60 

58 

49 

40 

62  .7 

MIN 

52 

5 1 

45 

52 

60 

58 

54 

50 

42 

28 

46 

47 

39 

30 

34 

FORREST  CITY 

MAX 

74 

66 

64 

72 

71 

70 

69 

77 

73 

55 

62 

59 

56 

66 

69 

65 

64 

61 

60 

66 

65 

55 

54 

52 

53 

51 

57 

56 

39 

45 

61.6 

HIN 

64 

59 

54 

57 

64 

62 

62 

56 

32 

48 

55 

44 

33 

54 

38 

4  0 

39 

35 

4  3 

20 

28 

34 

34 

37 

4  3.7 

HELENR 

MRX 

75 

71 

66 

65 

71 

76 

57 

71 

75 

69 

55 

65 

62 

57 

62 

66 

60 

65 

62 

68 

65 

49 

55 

62 

58 

55 

38 

51 

43 

47 

61  .7 

MIN 

62 

59 

50 

5 1 

58 

62 

60 

54 

53 

^' 

32 

34 

35 

47 

46 

38 

39 

40 

4  7 

38 

37 

22 

2 1 

34 

34 

36 

4  2.3 

KEO 

MAX 

70 

63 

61 

71 

69 

73 

75 

76 

70 

54 

63 

55 

55 

69 

70 

68 

64 

58 

60 

69 

65 

47 

55 

58 

63 

60 

52 

38 

41 

61  .4 

M I N 

63 

53 

42 

52 

63 

67 

58 

54 

44 

34 

^' 

36 

32 

32 

47 

56 

45 

38 

25 

37 

MBRIRNNB  7  5 

MAX 

75 

69 

63 

72 

75 

70 

73 

77 

73 

55 

63 

56 

59 

68 

70 

63 

65 

62 

61 

66 

69 

52 

55 

60 

61 

49 

55 

50 

40 

45 

52.3 

H  I  N 

59 

57 

52 

55 

63 

6  1 

60 

56 

46 

34 

30 

34 

34 

36 

47 

55 

46 

35 

47 

53 

4  1 

40 

45 

48 

44 

23 

29 

34 

35 

38 

44  .6 

5RINT  CHRRLES 

HBX 

78 

79 

78 

69 

71 

74 

67 

76 

76 

64 

55 

65 

53 

70 

63 

67 

56 

67 

68 

59 

68 

55 

55 

65 

53 

43 

42 

64  .7 

MIN 

62 

59 

49 

50 

61 

62 

60 

56 

55 

35 

30 

34 

34 

35 

34 

38 

35 

35 

39 

41 

39 

40 

49 

25 

35 

34 

35 

43.0 

5IUIIGRRT 

HRX 

72 

65 

65 

72 

70 

69 

78 

77 

71 

55 

65 

57 

57 

68 

69 

67 

65 

60 

62 

68 

68 

51 

56 

59 

63 

52 

58 

58 

39 

44 

62.7 

HIN 

65 

56 

45 

51 

64 

62 

60 

57 

45 

35 

31 

35 

34 

33 

47 

56 

45 

36 

47 

54 

44 

40 

47 

50 

46 

25 

32 

35 

35 

36 

45.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT 1  ON 

DRY   OF  MONTH 

(r 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

STUTTORRT  9  ESE 

MRX 

76 

70 

63 

66 

72 

7  1 

6? 

56 

5  7 

67 

68 

66 

64 

6 1 

62 

69 

46 

53 

55 

60 

eT 

47 

~56 

4  1 

40 

61 

6 

MIN 

64 

59 

47 

50 

57 

61 

59 

56 

53 

36 

30 

35 

32 

32 

44 

51 

46 

37 

46 

52 

43 

39 

40 

48 

46 

24 

27 

35 

34 

35 

4  3 

9 

lURRELL 

HRX 

70 

78 

7  3 

54 

59 

66 

69 

64 

63 

60 

67 

51 

54 

55 

56 

39 

43 

61 

5 

MIN 

54 

59 

57 

57 

61 

54 

48 

31 

32 

30 

45 

55 

45 

35 

42 

38 

46 

47 

44 

20 

32 

36 

44 

5 

WEST  "EMPHIS 

nnx 

12 

66 

69 

70 

71 

70 

69 

79 

73 

55 

59 

58 

53 

67 

70 

66 

61 

61 

61 

60 

64 

49 

55 

52 

65 

4  3 

53 

54 

40 

52 

61 

2 

MIN 

3  3 

3  3 

33 

40 

42 

55 

46 

39 

36 

45 

39 

40 

47 

47 

37 

21 

31 

33 

35 

38 

44 

6 

WYNNE 

MRX 

76 

68 

54 

72 

72 

70 

66 

64 

52 

60 

65 

67 

49 

54 

59 

59 

53 

55 

51 

39 

43 

61 

7 

. 

HIN 

63 

57 

53 

57 

63 

60 

61 

55 

45 

34 

31 

30 

30 

34 

47 

55 

42 

33 

43 

53 

4  1 

38 

44 

44 

41 

2  7 

32 

32 

35 

43 

3 

SOUTHHESI  07 

DE  OUEEN 

HBX 

80 

58 

^1 

66 

62 

67 

73 

60 

70 

66 

73 

73 

55 

55 

50 

66 

42 

66 

2 

MIN 

67 

52 

48 

4  1 

52 

59 

52 

49 

54 

31 

26 

28 

33 

39 

44 

52 

63 

47 

37 

57 

48 

49 

4  1 

46 

48 

28 

30 

43 

35 

38 

44 

-6 

HOPE   3  NE 

MRX 

75 

76 

51 

57 

69 

66 

59 

72 

72 

79 

70 

68 

72 

75 

50 

52 

60 

65 

4  1 

65 

0 

niN 

63 

49 

39 

44 

55 

54 

50 

52 

49 

29 

29 

30 

33 

34 

38 

S3 

48 

40 

43 

56 

44 

36 

38 

SO 

43 

30 

29 

32 

34 

35 

42 

0 

nOUNT  ion  3  5E 

MRX 

7  3 

68 

63 

68 

65 

68 

76 

65 

70 

67 

70 

48 

52 

63 

6  3 

4  1 

63 

.2 

n  1  N 

63 

51 

33 

32 

61 

51 

49 

48 

49 

29 

24 

26 

29 

31 

32 

53 

40 

28 

32 

53 

43 

40 

39 

42 

41 

25 

25 

30 

35 

34 

39 

.9 

HURFREESBORO  2  NNH 

MRX 

70 

65 

59 

68 

79 

69 

7  1 

72 

72 

50 

5  1 

65 

65 

65 

67 

48 

65 

.8 

MIN 

62 

49 

37 

45 

52 

49 

50 

50 

46 

27 

33 

36 

37 

37 

39 

45 

35 

43 

54 

43 

40 

39 

47 

47 

29 

31 

35 

35 

36 

4  1 

.7 

NHSHVILLE   EXP  STATION 

MRX 

65 

59 

68 

7  1 

70 

64 

7  1 

72 

5  1 

50 

60 

65 

66 

48 

65 

42 

42 

64 

.0 

MIN 

62 

50 

38 

50 

60 

54 

52 

55 

47 

27 

33 

36 

38 

42 

49 

62 

49 

40 

54 

57 

46 

40 

40 

47 

47 

29 

40 

37 

36 

38 

45 

.2 

OKPV 

MRX 

65 

58 

7  I 

67 

68 

68 

74 

80 

76 

68 

77 

80 

76 

50 

62 

64 

67 

65 

68 

6  3 

4  1 

45 

68 

.0 

M  1  N 

63 

51 

40 

52 

64 

55 

51 

55 

46 

35 

29 

40 

34 

39 

35 

64 

43 

38 

58 

59 

49 

40 

45 

48 

47 

31 

42 

4  1 

37 

39 

4S 

.7 

STBMPS 

MAX 

79 

70 

63 

65 

76 

76 

77 

76 

77 

51 

58 

73 

67 

70 

72 

73 

82 

71 

75 

76 

77 

54 

55 

61 

68 

42 

57 

.5 

MIN 

27 

28 

3  3 

37 

39 

4  4 

55 

57 

44 

46 

50 

45 

40 

4  1 

50 

4  3 

30 

36 

40 

35 

35 

43 

.7 

TEXHRKONfi   FRR  RP 

MAX 

80 

69 

7  3 

80 

4  9 

6  1 

64 

67 

55 

65 

46 

40 

45 

65 

.3 

•               a  ■ 

MIN 

56 

47 

46 

55 

6? 

57 

56 

56 

39 

35 

38 

40 

39 

41 

55 

60 

47 

43 

59 

60 

46 

49 

53 

45 

35 

45 

39 

39 

40 

47 

.6 

SOUTH  CENTRRl  08 

HRKBDELPHIR  2  N 

MAX 

72 

75 

75 

74 

65 

69 

60 

64 

59 

68 

^1 

77 

67 

6  3 

65 

69 

67 

4  7 

54 

60 

64 

59 

62 

54 

39 

44 

63 

.9 

MIN 

62 

52 

38 

51 

64 

56 

61 

50 

40 

27 

33 

34 

32 

31 

45 

61 

43 

33 

51 

57 

45 

39 

45 

48 

42 

26 

33 

36 

36 

39 

43 

.7 

CHHDEN  1 

MRX 

79 

61 

75 

74 

80 

56 

58 

69 

65 

60 

7  3 

72 

76 

72 

68 

60 

74 

SO 

5  1 

59 

66 

67 

SO 

63 

45 

42 

65 

.  1 

MIN 

53 

54 

39 

42 

51 

57 

52 

53 

52 

31 

25 

30 

31 

30 

32 

53 

43 

36 

43 

56 

46 

39 

4  1 

50 

42 

29 

30 

37 

36 

35 

4  1 

.9 

EL  DORRDO  FRR  HP 

MAX 

63 

75 

74 

74 

78 

75 

55 

56 

^1 

65 

62 

72 

72 

81 

73 

67 

60 

75 

7  1 

55 

59 

55 

68 

50 

69 

48 

40 

46 

65 

.2 

MIN 

64 

39 

36 

43 

60 

56 

51 

52 

37 

29 

27 

33 

33 

30 

42 

54 

38 

39 

56 

57 

42 

4  1 

50 

42 

36 

30 

47 

38 

37 

40 

42 

.6 

nnONOL  IR 

MAX 

76 

68 

64 

75 

74 

75 

78 

62 

56 

70 

66 

64 

72 

72 

81 

^1 

67 

64 

72 

SS 

60 

65 

66 

57 

67 

57 

42 

45 

66 

.5 

MIN 

64 

60 

39 

44 

63 

S3 

50 

54 

44 

28 

28 

33 

38 

33 

S3 

63 

45 

40 

57 

57 

45 

40 

50 

54 

45 

30 

4  1 

39 

36 

38 

45 

.  1 

nOROBRY  LOCK  8 

MRX 

81 

72 

62 

55 

7S 

72 

80 

79 

56 

SB 

72 

65 

61 

72 

74 

83 

75 

67 

61 

74 

50 

56 

58 

62 

68 

50 

69 

59 

42 

66 

.7 

MIN 

63 

54 

38 

40 

50 

58 

52 

49 

SO 

30 

25 

28 

29 

28 

30 

SO 

50 

34 

41 

56 

46 

41 

4  1 

50 

39 

28 

36 

39 

38 

37 

41 

.7 

PRE5C0TT 

MRX 

53 

65 

54 

38 

45 

65 

.2 

MIN 

63 

49 

39 

50 

63 

55 

S3 

54 

43 

30 

31 

36 

34 

35 

51 

62 

45 

38 

57 

58 

44 

39 

45 

48 

43 

29 

39 

38 

35 

38 

44 

.8 

SPRRKMRN 

MRX 

79 

69 

66 

61 

77 

79 

74 

76 

51 

61 

72 

64 

61 

72 

71 

80 

71 

66 

64 

74 

SO 

52 

56 

65 

66 

56 

45 

66 

6 

MIN 

26 

35 

37 

4  1 

8 

HRRREN  2  WSW 

MAX 

8 1 

7  ] 

58 

66 

72 

7  3 

70 

78 

76 

57 

56 

70 

62 

69 

55 

50 

66 

45 

4  1 

64 

.9 

... 

M  1  N 

55 

48 

42 

43 

51 

59 

56 

52 

48 

30 

28 

33 

32 

32 

37 

51 

48 

35 

48 

52 

44 

38 

39 

46 

39 

25 

30 

38 

34 

35 

4  1 

.6 

S0UTHER5T  09 

CR0S5ETT  2  55E 

MRX 

63 

73 

50 

65 

70 

7  3 

70 

80 

79 

60 

57 

70 

55 

61 

70 

ao 

67 

66 

52 

67 

48 

48 

65 

6 

MIN 

60 

55 

37 

38 

49 

60 

54 

49 

47 

30 

24 

30 

30 

29 

34 

51 

49 

36 

43 

S3 

42 

39 

4  1 

46 

36 

26 

29 

42 

38 

37 

4  1 

3 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

8 1 

75 

64 

68 

7  ] 

72 

69 

80 

79 

63 

56 

70 

62 

59 

74 

64 

48 

64 

44 

51 

65 

2 

MIN 

65 

60 

42 

44 

54 

60 

54 

55 

55 

32 

28 

32 

32 

33 

44 

53 

51 

36 

48 

53 

47 

40 

4  1 

52 

40 

27 

33 

4  1 

38 

39 

44 

6 

OUHHS 

MAX 

74 

66 

65 

72 

72 

69 

7  7 

76 

7  1 

55 

67 

58 

57 

70 

76 

57 

58 

56 

42 

48 

64 

1 

MIN 

66 

55 

45 

50 

65 

62 

62 

55 

48 

34 

33 

40 

35 

34 

43 

58 

50 

40 

47 

54 

45 

4  1 

48 

S3 

44 

27 

31 

38 

37 

40 

46 

0 

EUOORH 

MRX 

60 

75 

6  3 

64 

67 

75 

70 

78 

79 

65 

55 

59 

62 

60 

64 

58 

66 

46 

56 

65 

7 

MIN 

65 

51 

46 

45 

51 

61 

61 

56 

55 

33 

30 

34 

35 

38 

43 

51 

55 

43 

48 

55 

50 

42 

42 

50 

46 

29 

32 

42 

39 

45 

5 

nONT ICELLO   3  5H 

MAX 

79 

68 

64 

65 

72 

73 

70 

78 

80 

62 

55 

69 

61 

60 

53 

51 

66 

45 

45 

63 

2 

MIN 

64 

59 

42 

41 

53 

60 

58 

58 

52 

30 

26 

32 

36 

35 

40 

48 

44 

45 

48 

45 

39 

44 

45 

44 

39 

30 

24 

36 

35 

34 

42 

9 

PINE   BLUFF  , 

MAX 

77 

69 

63 

66 

7  3 

72 

72 

79 

78 

59 

58 

70 

59 

61 

51 

60 

4  1 

41 

63 

5 

MIN 

64 

58 

42 

43 

56 

61 

61 

55 

51 

31 

31 

32 

36 

32 

4  1 

42 

45 

35 

40 

51 

43 

37 

37 

47 

43 

26 

25 

36 

39 

33 

42 

5 

PORTLAND 

MAX 

BO 

73 

63 

69 

65 

75 

69 

78 

78 

63 

56 

69 

61 

66 

68 

73 

76 

71 

65 

51 

76 

50 

50 

58 

57 

66 

50 

67 

45 

53 

65 

0 

MIN 

63 

60 

46 

49 

48 

50 

61 

54 

52 

32 

33 

34 

33 

34 

37 

47 

54 

4  1 

44 

54 

50 

41 

4  1 

SO 

43 

28 

32 

43 

39 

39 

44 

4 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

77 

74 

65 

67 

70 

69 

67 

78 

71 

63 

55 

62 

59 

66 

67 

73 

75 

68 

63 

62 

70 

SO 

51 

57 

59 

56 

51 

59 

44 

46 

63 

1 

MIN 

63 

59 

45 

46 

62 

60 

58 

56 

54 

33 

26 

34 

35 

31 

33 

58 

50 

36 

41 

52 

46 

39 

41 

48 

43 

31 

39 

37 

37 

36 

44 

0 

SIRR  CITY  4  ENE 

MAX 

75 

67 

65 

71 

72 

70 

80 

77 

73 

57 

69 

64 

57 

70 

72 

78 

75 

70 

50 

56 

61 

65 

65 

58 

42 

46 

65 

6 

MIN 

65 

54 

43 

47 

63 

63 

58 

52 

47 

30 

32 

34 

30 

31 

47 

59 

32 

44 

40 

47 

52 

4  1 

27 

35 

35 

38 

44 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

HRKDNSnS 

NOVEMBER  1977 


OBr 

Of  MONTH 

o 

STflT ION 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

1  5 

1  6 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

C£ 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

MIN 

7? 
67 

68 
62 

68 

55 

65 
55 

68 

70 
60 

74 
58 

72 
58 

72 
58 

58 
47 

56 
45 

56 
44 

56 
45 

56 
45 

62 
46 

56 
54 

72 
55 

64 

50 

62 
52 

67 
56 

68 
57 

57 
50 

52 
50 

62 
52 

65 
54 

62 
45 

S3 
43 

63 
46 

48 
44 

45 
45 

62 
51 

.6 
.6 

KEI5ER 

1  IN  1 

2 

MSX 

72 

67 

66 

70 

12 

70 

73 

68 

75 

69 

55 

63 

- 

61 
36 

66 
38 

67 
48 

67 
49 

66 

63 

66 

53 

51 

5; 

56 

55 

6C 

37 

55 

4  1 

40 

38 

61 

•  6 

MIN 

63 

62 

62 

6^ 

62 

64 

64 

60 

59 

46 

42 

42 

- 

55 
4  1 

58 
42 

60 
49 

60 
53 

45 

44 

49 

53 

45 

4; 

5C 

5C 

38 

37 

3" 

y. 

41 

39 

49 

.7 

MflRIHNNn  2  5 

1  IN  1 

MIN 

60 

62 

61 

62 

64 

65 

64 

62 

62 

55 

5? 

5^ 

47 

57 
48 

57 
SO 

58 
57 

59 
54 

49 

52 

55 

51 

48 

52 

52 

52 

42 

43 

42 

4; 

45 
43 

53 

.3 

ROHHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

MBX 
M  I  N 

76 
63 

73 

60 

60 
50 

69 
50 

66 
53 

72 
61 

64 

59 

76 
57 

70 
55 

62 
38 

54 

35 

60 
34 

61 
38 

64 

37 

65 
53 

57 
51 

69 
43 

61 
42 

58 

52 

63 
52 

53 
45 

53 
45 

55 
49 

61 
47 

48 
45 

47 
45 

S3 
37 

43 

37 

42 
40 

60 
47 

•  9 

.3 

STUTIOBRI  9  ESE 

1  INI 

4 

MUX 
MIN 

66 
63 

64 

62 

62 
56 

62 
56 

63 

57 

64 
62 

62 
61 

67 
60 

64 

58 

58 
42 

54 
43 

51 
43 

49 
45 

48 
44 

53 
45 

54 
47 

58 
54 

65 
47 

53 
47 

59 
50 

58 
53 

53 
48 

51 
47 

52 
50 

56 
51 

53 
4  1 

43 
40 

46 

42 

42 
4  1 

42 
42 

55 
49 

.7 
.9 
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EVflPORRTION  HND  WIND 


NOVEMBER  1971 


STRT I  ON 


DAY   OF  MONTH 


10    11    12    13    M    IS    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29    30  31 


NORTHEUST 
KEISER 

HESI  CENTRBL 

BLUE   riOUNTfilN  DOM 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL  OS 
BLflKELT   HOUNTRIN  OBM 


EBSI  CENIRHL 
STUTTOBRT  9  ESE 


EVflP 
HIND 


EvflP 
HINO 
MAX 

niN 


50UIHHE5I 
HOPE    3  NE 


EVflP 
HIND 
MAX 

niN 


EVRP 
HINO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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2.68B 
2I50B 


1  .50 
440 


1290 
61.3 
4S.7 


2.47B 

771 


2. 758 

less 

62.5 
46.8 


1  .998 
1083 


SNOWFALL   RND  SNOW  ON  GROUND 


RRKHNSflS 
N0VEH8ER  1977 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
EUREKA  SPRINGS  3  HNM 

FfirETTEVlLLE   FOO  OP 

ORfivETTE 

HRRRISON   FRfl  fiP 

NORTHEPST  03 
POCKHONTOS  1 

WEST    CENTRBL  04 
BLUE    nOUNTHIN  OHM 

FORT   SMI TH  HSO  HP 
RUSSELLVRLE 

SNOHFfiLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFHLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFOLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFOLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 


STATION 


INDEX 


STnTION  INDEX 


RRKflNSRS 
NOVEMBER  1977 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  1 N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
L  U  U  In  1  1 

cr 

cr 
cc 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcnp\/pp 

Q. 

*~ 

PRECIP. 

a. 
cr 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTESl 

UDOLiNVLrx 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94  12 

624 

7fl 

JAMES   V  WILLIAMS 

RL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91  05 

256 

ss 

7fl 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92  52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93  29 

854 

7fl 

C 

MRS  REBA  Y  SWAIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93  25 

475 

7R 

MRS   ALTA  F  GARNER 

Q  N)  T  n  T  M  F 
n  IV  1  u  J  IN  u 

0178 

07 

P  f  K  F 

:j 

J 

34 

02 

93  25 

285 

7A 

c 

n  ij  F  M  R  H  p  M  n  p  r  Y 

RRKflOELPHIR  2  N 

noon 

U  o 

CLARK 

3 

3  4 

09 

9  3  0  3 

1  96 

6P 

7  R 

c 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKflNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

RRKflNSRS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91  21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94  08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93  58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

flUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91  23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BflTESVlLLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91  47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BflTESVILLE   L  AND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91  38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHl  TE 

7 

35 

04 

91  54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RF  F  np  V  1 1  1  F 

0536 

03 

J  H  L  n  O  U  IN 

35 

26 

91  06 

221 

6P 

6P 

H 

r    n  DKtLKLNKiUGt 

BENTON 

Uo  O  ^ 

n  c. 
U  o 

SAL INE 

6 

3  4 

3  3 

92  37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94  13 

1296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NN 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93  37 

1  160 

7A 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93  58 

1  1  25 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93  09 

500 

7A 

MRS   LOUISE   H  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91  06 

269 

7fl 

JACK  TWILLfl 

BLflKELY   MOUNTPIN  DflM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93  1  1 

426 

8A 

8fl 

8fl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTflIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93  39 

426 

8A 

8A 

BR 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93  09 

360 

8A 

flRKflNSflS  FORESTRY  COMM 

Rl  Y  T  HP  V  1 1  1  F 

0806 

03 

M  I  c  c  r  c  c  I  p  p  1 
IllOOiOOlrrl 

35 

55 

89  54 

252 

7fl 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERDflLE 

n  ft  9  n 
u  o  ^  u 

u  o 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

93  2  3 

1  000 

7  A 

D   E  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93  55 

51  1 

7P 

7fl 

c 

INflCTIVE  3/31/77 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92  28 

1  295 

c 

MRS  GENEVfl  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93  20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  1 NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91  12 

205 

7  A 

7fl 

c 

H 

ERNEST  F  LOEWER  JR 

BUFFflLO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93  30 

2578 

7fl 

WILLIAM  RAY  WYflTT 

BULL  SHOflLS  DflM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASKI 

1 

34 

57 

92  05 

279 

BP 

6P 

B  M  WflLTHER 

CALICO  ROCK 

!  !32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92  08 

400 

6P 

7fl 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMOEN  I 

1  152 

08 

ni  1 A r H  T  T  A 
u  u  n  L  n  1  in 

:i 

D 

33 

36 

92  49 

1  16 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

14  4  2 

n  R 

U  D 

MONROE 

1 

3  4 

4  1 

91  19 

1  70 

5P 

7  A 

INflCTIVE  9/30/76 

CLARKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93  27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93  24 

850 

c 

UNIVERS; 1 Y  OF  ARKANSAS 

CL  INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92  28 

510 

7fl 

EARL  B  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93  48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWHY 

1595 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92  29 

320 

5P 

7fl 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1  632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90  35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94  25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91  57 

180 

8A 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

I  /  D  u 

u  o 

PULASK I 

1 

34 

4  2 

92  27 

350 

7fl 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1  829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92  23 

680 

7A 

RAY   R  HUTTO 

DflNV  I  LLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A  MOUDY  JR 

DflNVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

I 

35 

04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL   CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93  09 

330 

5P 

7fl 

JACK  E  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93  12 
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REFERENCE  NOTES 


SIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Temneraturp  ^„   "r  .* 

ent  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departuJerof  averagrSalir^emperatires  Iro^  65'?°  ^fr,  J" 
tlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vec?or  sum  o,  wind  dLecUoL'^nr^p^edl^l^^Lfby' '  the°nuIb??':robserv:JlLs'"" 


DIMENSIONAL  UNITS 
moveraen 
direc 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  somp  oh<=orv<>T.<.  t.i,  »k 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  »t  oh«»^Lr^  r^     ;  observers  take  the  observations 

Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  vaJuL  are  at  6:0^'  1     c?s.?      teta  i^     ie  -Ex^r^mes"'?:?  e     "nH  f''''^^';"'?.' 

Te'li  h°uJs^''e;jdTsr:r":e':f":bs:r^va??:n"°"  - "      "  Gr^s;^d"'=tabi:":he„''p;;Ls^id:^ar'rL°r 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diamptpr  unions  „fK=^  „„f  ^  ^  1 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  «inS  table  Le  extremes  o     LmperaLre  oriaLr     n  n^f  a!  Evaporation  and  Wind  table. 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evano^atTon  nfn  ,  ^  .     ■       !  "^'^        recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  ^.-i-w. «  lio„  pan  as  aeteripined  by  a  continuous  anemomet  er  recorder  located  6- 

^'■"f^'il^nt  °f  Show,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  JarLMUtv 
Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  vananimy 


pan.   -r---^--..  ucieiipinea  ny  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  , 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  »"u  in  me    seasonal  Snowfall'  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EASON|L_IABtES_^  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


"Bickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Callion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1%. 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield.  —  ~  ^  . 


Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS I SS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue.  •  _  _ 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  i^ 

station  History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  L^cal  ClimaLlogLal  Data!  pri?e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40«?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :     Publications .  
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T          .16  .01 

.21 
.22 
T  .06 
.  15 
.  IS 

.20 
.  12 
.26 
35 

26 
.  12 

T         .  26 
-  13 
,  15 
.  16 

-  16 

,  25 

.21 
.  19 
.24 
.  22 
.30 

.01  T 

.20 
.01  .18 

.22 

.23 
.  39 
.  12 
.28 

.32 

.30 

.  3D 

.40 
,29 
.26 
.  34 
,02 

.  18 

.01 

T 

.05 

,  05 
.22 

.07 
,  20 

.06 

.  28 

.21 

.25 

,  24 
.24 
.20 
.27 

.  15 
.25 
.26 
.22 
.29 

.  16 
.40 
.25 
.32 
.43 

.24 

.20 

.22 

.37 
-05 

.26 
.25 

.  38 
.22 
.33 

.03 

.22 
.  15 

.41 

.40 

.23 
.05 
.  18 
.  13 

.67 

27 

01 
32 
09 

36 
30 
31 
29 
26 

20 
40 
20 
25 
12 

20 
12 
35 

21 

12 
12 
15 

24 

15 

30 

10 
23 
43 
40 

39 
56 
16 

46 

41 

20 
25 
04 
41 

26 
40 

-01 

.03 
.01 

.01 

.02 
.05 

SfE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SinilON  INDEX 
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DRILY  TEMPERnTURES 


STflT 1  ON 

DAY   OF  MONTH 

o 
<r 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

cr 

. 

NORTHWEST  01 

BENIONVILLE 

MAX 

niN 

40 

35 

52 
32 

55 
32 

65 

37 

53 
40 

40 

10 

26 
10 

45 

21 

53 
8 

23 
8 

35 
12 

44 

35 

54 
43 

55 
27 

58 
29 

62 
40 

63 
39 

49 

30 

62 
31 

57 
22 

37 
18 

30 
18 

47 

22 

58 
36 

62 
19 

34 
19 

43 

1  1 

32 
12 

48 

25 

40 

33 

4  1 

35 

47 
25 

2 
5 

DEER 

MAX 
HIN 

39 
32 

47 

32 

52 
34 

62 
44 

51 
38 

4  1 
8 

21 
8 

32 
15 

SO 
6 

23 
7 

31 
10 

36 
24 

48 
35 

50 
33 

57 
34 

57 
40 

55 
36 

51 
36 

58 
39 

62 
20 

34 
14 

29 
15 

40 

29 

54 
34 

60 
15 

32 
16 

39 
14 

30 
1  4 

45 

21 

35 
29 

37 
31 

43 
24 

8 

6 

EUREKA  SPRINGS  3  HNW 

MRX 

niN 

S3 
33 

58 
34 

66 
44 

S4 
41 

45 
24 

25 
9 

42 
1  4 

52 
29 

30 
6 

37 
6 

47 

22 

51 
42 

54 
45 

SB 
29 

67 
42 

64 
40 

60 
41 

64 

33 

60 
35 

38 
23 

33 
12 

53 
20 

58 
40 

64 
34 

35 
19 

45 
17 

37 
14 

49 

20 

40 
32 

40 
34 

40 

36 

49 

2B 

0 
1 

FBTETTEVILLE    Fnn  HP 

MAX 
MIN 

S3 
33 

SB 
29 

71 
34 

65 
39 

45 

20 

24 

1  3 

37 
16 

55 
21 

24 
9 

37 
10 

43 

33 

51 
42 

55 
34 

62 
27 

62 
37 

62 
48 

51 
42 

63 
28 

60 
33 

38 

23 

32 
19 

47 
15 

60 
35 

64 

27 

34 

15 

44 

12 

32 
17 

50 
20 

4  1 
21 

42 
36 

4  1 

37 

48 

26 

5 
6 

FBIETTEVILLE  EXP  STR 

MAX 
HIN 

40 
34 

53 
34 

70 
38 

62 
41 

65 
4  1 

42 
1  1 

26 
1  1 

47 

25 

55 
8 

30 
8 

4  1 

10 

45 

39 

55 
44 

55 

25 

59 
27 

63 
38 

63 
41 

63 
33 

62 
46 

61 
23 

37 
19 

40 

20 

46 

26 

60 
43 

64 

19 

35 
15 

43 

15 

32 
14 

48 

25 

40 
34 

41 

34 

49 

27 

B 
1 

CRflVETTE 

HAX 

niN 

HfiRRISON  FOR  fiP 

MAX 
MIN 

53 
36 

56 
34 

62 
45 

45 
4  1 

41 

21 

23 
10 

35 
16 

48 

18 

22 
9 

35 
10 

43 

28 

48 

39 

53 
40 

59 
35 

64 
40 

60 
42 

50 
43 

63 
36 

67 
32 

36 
23 

26 
17 

51 
22 

62 
39 

64 

25 

33 
18 

43 

1  7 

30 
16 

50 
19 

37 
28 

38 
33 

40 
35 

46 
28 

4 

0 

HUNTSVILLE 

MRX 
HIN 

52 
35 

58 
30 

70 
35 

57 
38 

50 
29 

30 
1  1 

39 
15 

34 

8 

8 

29 

40 

39 

26 

35 

44 

41 

30 

34 

23 

n 

16 

35 

33 

18 

1  1 

1  1 

50 
16 

49 

21 

42 

35 

42 

35 

50 

26 

6 
8 

LERO  HILL 

MBX 
MIN 

55 
39 

60 
35 

59 
35 

56 
4  1 

45 

33 

35 
1  2 

33 

48 

32 

33 

44 

50 

55 

58 

68 

64 

63 

60 

65 

41 

34 

55 

62 

66 

56 

48 

43 

52 

48 

40 
33 

40 
36 

50 
31 

6 
3 

5IL0RH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

40 
34 

54 
24 

58 
33 

70 
36 

56 
42 

43 

1  3 

25 
1  1 

44 

22 

54 

9 

24 
8 

37 
12 

44 

34 

55 
43 

60 
27 

60 
27 

64 
42 

66 
40 

51 
30 

63 
30 

57 
23 

36 
18 

33 
17 

48 

33 

61 
22 

64 

22 

39 
20 

41 

15 

34 

17 

52 
22 

40 
36 

41 
38 

4B 

25 

8 
8 

NORTH   CENTRAL  02 

CHL ICO  ROCK 

MAX 
HIN 

42 

37 

56 
37 

59 
29 

62 
35 

46 
42 

4B 
34 

34 

15 

32 
14 

54 

30 

43 

1  3 

32 
9 

40 

26 

50 
37 

55 
45 

57 
31 

65 
28 

59 
41 

61 
35 

64 

27 

69 
23 

49 

21 

36 

22 

50 

1  3 

59 
40 

66 

28 

54 

20 

47 

10 

35 

19 

51 
14 

39 
1 8 

41 

34 

50 

26 

2 

7 

EVENING  SHADE   1  NNE 

MAX 
MIN 

SB 
37 

61 
31 

60 
35 

56 
40 

48 
34 

43 
16 

27 
14 

53 
25 

46 
14 

38 
10 

37 
15 

49 

30 

54 
34 

59 
35 

62 
2B 

59 
39 

51 
41 

65 
31 

69 
30 

S4 
24 

37 
22 

51 
16 

58 
39 

69 
26 

54 

23 

47 

1  1 

42 

19 

40 

1  7 

38 
19 

41 

3  1 

4  1 

34 

50 
26 

9 
5 

GILBERT 

MAX 
MIN 

SB 
34 

62 
27 

68 
32 

63 
38 

48 

35 

36 
16 

36 
15 

52 
30 

45 
1  1 

36 
9 

44 

28 

49 
40 

55 
46 

63 
30 

68 
27 

58 
38 

62 
36 

68 

25 

57 
26 

42 
28 

38 
22 

52 
12 

63 
41 

71 
25 

61 
23 

46 
B 

39 
16 

57 
15 

49 
1  7 

42 

35 

42 

35 

52 
26 

6 
5 

GREERS  FERRr  ORM 

HAX 
HIN 

43 

39 

56 
30 

59 
30 

64 

37 

SO 
4  1 

54 
1  9 

31 
16 

37 
IB 

56 
14 

32 
1  3 

34 
13 

42 

25 

49 
42 

54 
38 

64 

31 

60 
32 

64 

41 

60 
30 

65 
30 

68 
30 

44 

25 

35 
20 

48 

20 

57 
35 

67 
26 

4  1 

16 

44 

16 

36 
19 

48 

24 

36 

27 

43 

35 

49 

26 

7 
B 

MAMMOTH  SPRING 

MRX 
MIN 

55 
36 

58 
27 

60 
33 

52 
34 

45 
35 

35 
14 

27 
12 

51 
23 

45 

12 

31 
8 

39 
20 

50 
35 

53 
45 

68 
32 

60 
27 

55 
41 

61 
40 

60 
28 

65 
28 

47 
29 

43 
1  3 

49 
20 

58 
34 

65 
25 

55 
22 

45 
8 

4  1 
IB 

49 

1  3 

46 
18 

4  1 

33 

42 
38 

50 
25 

0 
B 

MARSHALL 

MBX 
MIN 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MRX 
MIN 

55 
37 

50 
34 

62 
40 

58 
36 

44 

32 

32 
12 

30 
IS 

49 

23 

43 
8 

32 
7 

39 
24 

48 
39 

53 
46 

58 
34 

68 
42 

64 
43 

57 
36 

63 
37 

69 
36 

40 

27 

32 
19 

50 
22 

59 
40 

66 
36 

40 

20 

46 

1  3 

41 

1  7 

51 
19 

44 

29 

32 

41 

29 

49 

28 

5 

MOUNTAIN  HOME    C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

34 

29 

29 

34 

38 

10 

?o 

?6 

a 

B 

8 

24 

4  1 

30 

29 

30 

38 

28 

29 

24 

18 

14 

2^ 

24 

19 

9 

9 

1  3 

15 

37 
25 

41 
31 

47 

22 

6 
4 

MOUNTAIN  VIEW 

HRX 
HIN 

40 

56 
36 

59 

66 
42 

45 
4  0 

48 

I  5 

29 
1  5 

40 
1  9 

55 
1  4 

29 
1 0 

33 
I  0 

42 

25 

47 
4  0 

54 
34 

61 
34 

62 
42 

62 
42 

59 
3  I 

64 
3 1 

67 
28 

43 

2  1 

31 
1 9 

47 
1  9 

57 
38 

69 
23 

39 
1 8 

45 
1  6 

34 

20 

49 

25 

3B 
25 

40 
34 

48 

27 

7 
2 

TELLV  1  LLE 
• 

MBX 
HIN 

56 
35 

60 
26 

60 
31 

48 
40 

46 
33 

33 
14 

35 

15 

51 
30 

42 

10 

35 
9 

43 

26 

50 
39 

55 
48 

60 
28 

68 
28 

62 
40 

61 
36 

65 
25 

72 
26 

49 

27 

36 
21 

52 
1  3 

60 
30 

68 
25 

55 
22 

48 

9 

33 
18 

53 
15 

40 

19 

41 

34 

42 

37 

SO 
26 

9 
1 

NORTHEAST  03 

AL IC  IH 

MAX 
MIN 

57 
36 

58 
34 

57 
39 

57 
41 

50 
40 

4  1 
19 

2B 
18 

51 
26 

50 
16 

54 
12 

36 
19 

45 
34 

53 
42 

56 
39 

54 

37 

56 
40 

60 
43 

63 
34 

62 
38 

62 
31 

42 

25 

42 

20 

55 
35 

64 

35 

61 
25 

44 

16 

40 

22 

43 

19 

38 
25 

4  1 

42 

50 

4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MBX 
MIN 

67 
36 

59 
32 

62 
42 

59 
41 

50 
40 

40 

17 

30 
1  4 

55 
27 

54 
14 

30 
10 

37 
18 

48 

35 

54 
44 

59 
36 

61 
36 

58 
39 

63 
40 

65 
33 

57 
36 

63 
29 

40 
28 

48 
21 

57 
36 

67 
33 

60 
24 

46 
1  3 

42 
21 

48 
1  7 

43 

28 

40 

4  1 

51 

7 

BRTESVILLE  L  AND  D  I 

MBX 
HIN 

57 
38 

60 
29 

61 
39 

57 
42 

51 
43 

43 

19 

30 
17 

55 
29 

54 

17 

31 
12 

37 
19 

49 
34 

55 
42 

60 
39 

56 

31 

58 
36 

64 
40 

65 
28 

67 
32 

62 
31 

42 

25 

46 

17 

58 
38 

65 
29 

63 
25 

48 
12 

42 

23 

49 

16 

46 
24 

42 

44 

52 

2 

BEEDEVILLE 

MBX 
HIN 

55 
36 

59 
33 

60 
43 

52 
43 

55 
42 

43 

21 

36 
19 

58 
31 

56 
19 

35 
1  4 

38 
19 

45 

35 

55 
42 

57 
42 

50 
34 

58 

37 

62 
43 

65 
37 

65 
40 

65 
32 

40 
26 

45 

20 

55 
35 

60 
34 

51 
17 

38 
19 

40 

23 

43 

19 

38 
26 

42 

44 

50 

5 

BLTTHEVILLE 

MBX 
HIN 

45 

32 

53 
32 

58 
43 

58 
44 

57 
42 

50 
20 

27 
21 

40 
16 

57 
17 

2B 
12 

28 
14 

43 

27 

50 
42 

55 
47 

56 
38 

53 
35 

63 
35 

61 
42 

60 
44 

60 
32 

42 

25 

32 
25 

54 
43 

53 
25 

38 
19 

40 

21 

30 
21 

40 

25 

40 

42 

47 

4 

CORNING 

MBX 
MIN 

55 
36 

SB 
35 

59 
40 

49 
40 

47 
38 

38 
17 

25 
15 

50 
24 

45 
16 

26 
9 

38 
14 

48 
34 

52 
42 

56 
41 

52 
30 

58 
40 

62 
45 

62 
39 

61 
35 

54 

30 

37 
24 

42 

20 

53 
36 

61 
40 

53 
24 

41 
17 

36 
20 

4  1 

IB 

38 
22 

40 

41 

47 

7 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

43 

36 

52 
35 

57 
40 

57 
43 

57 
45 

57 
20 

26 
18 

40 
20 

56 
19 

28 
10 

42 

1  3 

45 
23 

54 
40 

55 
43 

55 
32 

48 

30 

61 
48 

59 
42 

60 
43 

62 
32 

42 

26 

31 
19 

43 

23 

54 
4  I 

62 
25 

39 
19 

42 

23 

30 
IB 

40 

29 

37 

42 

47 

6 

KEI5ER 

MAX 
MIN 

44 

36 

52 
35 

56 
37 

58 
44 

65 
43 

54 

22 

28 
17 

39 
19 

57 
20 

28 
1  3 

27 
14 

40 
23 

50 
39 

55 
47 

55 
34 

SO 
35 

64 
45 

60 
38 

60 
39 

61 
34 

41 

27 

31 
20 

42 
22 

54 
35 

63 
25 

38 
15 

40 

20 

31 
16 

39 
20 

4  1 

41 

47 

2 

NEWPORT 

MRX 
MIN 

43 

35 

56 
33 

58 
39 

59 
4  1 

48 

41 

51 
19 

28 
18 

42 

20 

56 
17 

36 
1  3 

28 
1  4 

41 

25 

47 
40 

54 
40 

57 
40 

51 

37 

61 
43 

60 
34 

62 
39 

63 
31 

44 

26 

33 
23 

44 

26 

55 
33 

64 

26 

42 
19 

45 
24 

31 
21 

43 

26 

36 

42 

47 

7 

PARAGOULD 

MAX 
HIN 

55 
36 

58 
36 

57 
36 

54 
41 

55 
42 

45 

20 

27 

n 

51 
26 

51 

n 

27 
12 

37 
20 

47 
34 

56 
44 

57 
4  1 

52 
39 

58 
33 

62 
40 

61 
40 

62 
36 

59 
31 

38 
25 

42 
IB 

51 
33 

61 
23 

60 
20 

49 

17 

38 

22 

40 

18 

38 
23 

41 
34 

43 

37 

49 

29 

4 
4 

POCAHONTAS  1 

MBX 
MIN 

53 
37 

58 
34 

56 
36 

54 
3B 

so 

38 

38 
1  7 

26 
15 

51 
25 

42 
14 

27 
9 

36 
19 

46 
34 

52 
40 

57 
3B 

49 
34 

57 
37 

60 
45 

62 
35 

65 
35 

60 
31 

48 
24 

43 
18 

54 

35 

65 
31 

62 
23 

50 
20 

42 

20 

42 
16 

37 
21 

41 

33 

41 

37 

49 
28 

2 

7 

SEARCY 

MRX 
MIN 

57 
35 

60 
29 

63 
36 

55 
43 

56 
42 

42 

20 

32 
i  7 

58 

30 

52 
18 

31 
1  3 

39 
21 

48 

35 

56 
42 

61 
37 

54 

32 

60 
35 

64 
38 

65 
29 

72 
34 

60 
31 

41 

25 

46 

19 

59 
36 

68 

30 

63 
26 

46 
14 

4  1 

21 

47 

19 

42 

18 

44 

34 

43 
34 

52 
28 

4 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERniURES 


PRUnNSBS 

DECEMBER  1977 


DFir   OF  MONTH 

o 

STRT ION 

cr 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

HE5T    CENTRSL  04 

BLUE  nouNTfliN  onn 

MAX 

44 

54 

61 

66 

51 

48 

32 

46 

64 

33 

35 

46 

S5 

57 

60 

65 

65 

68 

65 

68 

44 

35 

52 

62 

70 

42 

49 

38 

50 

37 

45 

51.9 

MIN 

36 

29 

30 

35 

43 

18 

16 

20 

n 

13 

25 

31 

43 

36 

32 

33 

39 

30 

30 

28 

23 

22 

22 

34 

29 

15 

21 

25 

27 

33 

37 

28  . 1 

CLBRKSVILLE 

MRX 

45 

5S 

60 

68 

5S 

50 

36 

39 

55 

36 

36 

43 

52 

55 

6  1 

65 

60 

58 

63 

64 

4S 

36 

49 

60 

69 

4  1 

46 

40 

51 

37 

45 

50.8 

MIN 

38 

29 

29 

31 

36 

19 

15 

20 

16 

IS 

15 

30 

42 

29 

29 

30 

32 

24 

25 

26 

24 

14 

16 

27 

26 

12 

12 

20 

22 

33 

36 

24  .9 

DBROHNELLE 

MAX 

55 

61 

64 

56 

51 

38 

35 

60 

52 

35 

38 

49 

59 

51 

6S 

58 

62 

62 

66 

48 

40 

49 

60 

58 

54 

47 

42 

52 

36 

45 

44 

52  .0 

MIN 

39 

28 

33 

40 

38 

21 

18 

31 

20 

15 

26 

36 

44 

33 

30 

42 

4  1 

27 

31 

29 

24 

19 

32 

28 

27 

15 

25 

22 

24 

34 

38 

29.4 

FORI    SMITH   WSO  OP 

MAX 

S5 

62 

65 

54 

49 

33 

43 

68 

32 

38 

40 

52 

53 

52 

58 

70 

57 

66 

6  1 

45 

36 

52 

60 

70 

4  1 

47 

37 

52 

36 

45 

44 

51.4 

niN 

34 

31 

34 

37 

27 

18 

16 

27 

16 

14 

31 

40 

38 

33 

34 

42 

33 

28 

34 

26 

19 

16 

33 

30 

18 

14 

20 

24 

27 

36 

41 

28.  1 

FORT  SMITH  HPTER  PLRNI 

MfiX 

56 

60 

69 

63 

56 

32 

35 

57 

4  1 

35 

40 

49 

55 

62 

64 

62 

64 

63 

63 

43 

43 

47 

59 

68 

59 

46 

4  I 

50 

46 

45 

43 

52  .2 

MIN 

32 

29 

32 

33 

30 

15 

9 

35 

1  1 

9 

28 

38 

42 

30 

29 

43 

28 

26 

27 

27 

IB 

9 

28 

26 

25 

12 

20 

22 

22 

35 

39 

26.1 

HECTOR 

MAX 

52 

55 

65 

57 

SO 

37 

34 

55 

52 

33 

38 

42 

54 

59 

57 

S6 

SS 

60 

61 

64 

60 

48 

57 

63 

61 

44 

40 

47 

4  1 

44 

44 

51.1 

MIN 

37 

34 

29 

43 

3S 

29 

15 

28 

15 

1  3 

23 

33 

34 

36 

30 

28 

30 

28 

22 

25 

18 

16 

33 

30 

24 

14 

22 

21 

24 

34 

37 

27.  1 

MENfl 

MAX 

54 

59 

66 

68 

64 

34 

37 

68 

45 

40 

43 

50 

56 

63 

63 

69 

68 

65 

66 

45 

39 

47 

57 

70 

58 

46 

4  1 

51 

4  ! 

46 

42 

53  .6 

MIN 

35 

33 

43 

47 

34 

16 

17 

35 

18 

15 

31 

39 

SO 

35 

38 

45 

38 

33 

43 

28 

20 

20 

37 

4  1 

26 

16 

23 

29 

33 

35 

38 

32  .0 

OZClRn 

MAX 

56 

58 

68 

55 

51 

35 

38 

S7 

47 

37 

39 

48 

55 

66 

64 

62 

64 

64 

63 

45 

40 

48 

60 

70 

48 

45 

4  1 

SO 

45 

45 

44 

51  .9 

MIN 

37 

30 

31 

37 

31 

18 

18 

30 

15 

13 

22 

35 

45 

32 

30 

42 

34 

28 

33 

27 

21 

16 

31 

29 

24 

14 

20 

22 

26 

34 

37 

27  .8 

RUS5ELLV ILLE 

MAX 

45 

55 

62 

66 

53 

S4 

37 

38 

46 

36 

35 

45 

50 

56 

64 

65 

62 

59 

63 

68 

45 

35 

49 

6  1 

69 

43 

48 

39 

52 

37 

44 

51.0 

MIN 

40 

29 

29 

34 

42 

21 

20 

20 

21 

1  4 

15 

33 

44 

35 

31 

32 

4  1 

28 

30 

31 

25 

20 

20 

29 

28 

14 

12 

23 

24 

31 

36 

27  .5 

SUBlflCO 

MAX 

54 

64 

65 

60 

52 

35 

39 

56 

46 

37 

40 

51 

57 

61 

67 

65 

69 

67 

65 

45 

4  1 

52 

59 

68 

59 

48 

40 

52 

42 

46 

45 

53 .  1 

MIN 

37 

33 

36 

41 

34 

1  9 

18 

32 

17 

1  4 

27 

37 

48 

38 

34 

44 

43 

34 

37 

28 

23 

22 

35 

32 

27 

19 

24 

25 

27 

34 

39 

30.9 

HRLORON 

MAX 

57 

63 

72 

69 

54 

39 

43 

71 

58 

42 

46 

50 

61 

65 

68 

70 

70 

70 

69 

49 

45 

50 

63 

72 

68 

52 

47 

57 

49 

45 

47 

57  .5 

MIN 

34 

28 

31 

50 

37 

1  7 

1  5 

34 

1  6 

1  2 

32 

40 

46 

29 

28 

52 

33 

23 

35 

29 

22 

1  5 

4  I 

28 

24 

1  1 

23 

26 

25 

35 

40 

29.4 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

55 

62 

69 

67 

54 

45 

33 

57 

58 

38 

39 

49 

58 

64 

62 

62 

62 

66 

7  1 

65 

4  1 

47 

65 

70 

68 

S  1 

46 

53 

49 

43 

4  1 

SS  .2 

MIN 

39 

32 

43 

46 

44 

20 

16 

31 

20 

15 

25 

36 

44 

40 

3  1 

42 

38 

32 

44 

31 

24 

22 

35 

33 

26 

17 

25 

25 

27 

34 

37 

31  .4 

BENTON 

MAX 

64 

63 

65 

62 

S7 

48 

36 

64 

64 

37 

44 

44 

60 

64 

59 

64 

66 

66 

72 

60 

40 

47 

61 

70 

68 

48 

44 

51 

45 

4  3 

44 

SS  .5 

MIN 

38 

26 

35 

40 

39 

23 

15 

31 

22 

16 

26 

28 

44 

47 

28 

4  1 

47 

25 

35 

28 

22 

1  7 

37 

43 

28 

12 

30 

25 

23 

34 

38 

30  .4 

BLRKELT    MOUNTfilN  DflM 

MAX 

46 

56 

62 

70 

56 

55 

36 

44 

64 

38 

40 

42 

52 

59 

64 

6  1 

65 

62 

65 

72 

46 

37 

48 

59 

70 

43 

50 

42 

51 

38 

45 

52  .8 

M  I  N 

41 

29 

29 

36 

44 

23 

16 

16 

28 

18 

18 

31 

39 

39 

29 

29 

36 

26 

27 

33 

26 

22 

22 

29 

31 

15 

1  3 

25 

25 

32 

37 

27.9 

CflBOT    4  SH 

MAX 

56 

60 

66 

60 

55 

47 

33 

60 

59 

31 

37 

49 

56 

59 

54 

62 

64 

65 

70 

60 

42 

47 

60 

68 

60 

48 

4  3 

48 

48 

44 

42 

53  .  3 

MIN 

36 

30 

41 

44 

4  1 

22 

17 

31 

20 

15 

22 

35 

45 

39 

31 

44 

40 

20 

40 

30 

25 

21 

36 

33 

26 

14 

24 

24 

25 

35 

39 

30.5 

CONWRY 

MAX 

53 

61 

56 

56 

54 

44 

36 

6  1 

58 

35 

39 

5  I 

57 

59 

61 

62 

64 

65 

71 

61 

40 

49 

59 

69 

67 

45 

44 

51 

42 

44 

43 

53  .8 

MIN 

37 

29 

36 

46 

4  1 

23 

18 

28 

19 

16 

23 

36 

44 

37 

33 

43 

39 

29 

37 

32 

26 

20 

35 

32 

27 

15 

22 

24 

25 

35 

37 

30.5 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MRX 

45 

58 

63 

72 

54 

S3 

39 

50 

63 

40 

4  1 

43 

52 

59 

66 

62 

53 

63 

63 

71 

47 

37 

47 

60 

70 

44 

SI 

44 

52 

38 

40 

52  .9 

niN 

39 

35 

36 

SI 

44 

21 

20 

21 

23 

16 

15 

29 

38 

4  1 

40 

39 

45 

36 

36 

33 

23 

23 

25 

40 

28 

20 

22 

27 

30 

32 

37 

31.1 

LEOLR 

MAX 

58 

64 

75 

6S 

S3 

43 

36 

66 

60 

38 

41 

52 

60 

63 

62 

68 

66 

68 

73 

55 

4  1 

SO 

62 

70 

57 

49 

44 

52 

39 

44 

44 

5S  .4 

M  I  N 

39 

29 

43 

53 

43 

25 

16 

36 

27 

18 

28 

40 

50 

36 

28 

44 

38 

29 

45 

29 

25 

20 

38 

34 

29 

14 

22 

26 

27 

36 

40 

32  .5 

LITTLE   ROCK  FAR  fiP 

MRX 

59 

61 

68 

55 

67 

37 

35 

61 

35 

32 

39 

51 

58 

61 

56 

64 

65 

67 

70 

49 

35 

49 

60 

68 

42 

48 

38 

49 

37 

44 

44 

51.4 

MIN 

40 

37 

43 

48 

33 

23 

21 

33 

23 

18 

25 

38 

46 

38 

32 

45 

39 

33 

42 

35 

28 

21 

33 

33 

26 

20 

26 

27 

24 

37 

40 

32  .5 

MALVERN 

MAX 

56 

61 

72 

67 

55 

45 

35 

65 

63 

37 

40 

S2 

60 

6  1 

57 

67 

66 

64 

70 

64 

42 

48 

59 

68 

64 

46 

43 

48 

44 

4S 

44 

55  . 1 

M  I  N 

36 

29 

35 

47 

39 

24 

16 

34 

26 

18 

29 

38 

47 

37 

30 

39 

37 

27 

3S 

29 

25 

18 

31 

30 

28 

14 

20 

26 

25 

36 

38 

30.4 

MORRILTON   4  5H 

MAX 

55 

62 

66 

60 

53 

43 

36 

62 

S7 

3S 

40 

5  1 

56 

6  1 

66 

59 

65 

67 

70 

54 

42 

50 

60 

69 

65 

47 

43 

50 

47 

44 

44 

54  .2 

MIN 

39 

30 

35 

45 

42 

23 

17 

31 

21 

16 

24 

34 

48 

39 

30 

40 

4  1 

29 

32 

34 

27 

22 

40 

30 

28 

16 

27 

24 

24 

34 

39 

31  .0 

NIMROD  DAM 

MRX 

44 

54 

62 

67 

52 

SO 

33 

51 

64 

33 

35 

46 

55 

SB 

59 

63 

61 

64 

69 

69 

43 

35 

46 

59 

69 

42 

49 

39 

49 

37 

42 

51  .6 

MIN 

33 

29 

28 

35 

41 

19 

14 

16 

19 

12 

1  3 

27 

42 

34 

28 

31 

37 

33 

28 

30 

23 

18 

18 

28 

26 

15 

17 

23 

2S 

29 

34 

26  .0 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

MRX 

54 

61 

66 

55 

54 

34 

34 

60 

33 

31 

39 

49 

56 

60 

56 

64 

61 

65 

70 

44 

33 

48 

58 

67 

42 

47 

35 

49 

36 

4  3 

43 

49  .9 

MIN 

38 

37 

48 

45 

30 

19 

I  4 

33 

19 

14 

24 

38 

44 

40 

36 

43 

42 

38 

38 

32 

21 

22 

34 

37 

25 

18 

24 

25 

30 

35 

37 

31  .6 

SHERIORN  ?  S 

MRX 

58 

63 

75 

68 

57 

50 

35 

6S 

63 

39 

42 

51 

60 

64 

64 

65 

65 

67 

73 

64 

43 

48 

61 

71 

62 

48 

42 

SI 

46 

44 

44 

56.4 

M  I  N 

32 

28 

39 

50 

39 

25 

IS 

33 

24 

I  7 

28 

39 

47 

35 

28 

44 

37 

27 

38 

31 

25 

16 

36 

35 

28 

1 1 

22 

26 

26 

36 

39 

30  .8 

ERST    CENTRRL  06 

RRKANSAS  POST 

MRX 

55 

60 

73 

7  1 

72 

58 

36 

63 

63 

35 

46 

50 

57 

57 

53 

65 

65 

64 

73 

68 

42 

45 

57 

70 

64 

43 

40 

45 

40 

43 

44 

55  .4 

MIN 

36 

35 

47 

S3 

46 

26 

20 

31 

27 

19 

24 

38 

48 

47 

37 

43 

44 

34 

48 

35 

27 

21 

38 

47 

29 

19 

26 

27 

29 

38 

40 

34  .8 

BR  I NKLE  Y 

MRX 

49 

47 

43 

47 

4  1 

39 

36 

32 

26 

29 

30 

47 

54 

56 

S9 

64 

S3 

49 

48 

4  1 

36 

42 

56 

64 

60 

36 

38 

42 

51 

48 

47 

45. S 

MIN 

34 

31 

30 

29 

25 

24 

24 

24 

20 

19 

20 

29 

38 

40 

42 

46 

40 

44 

32 

26 

22 

35 

40 

40 

28 

22 

26 

29 

34 

39 

39 

31.3 

OES  RRC 

MRX 

55 

59 

63 

58 

55 

47 

34 

6 1 

58 

30 

39 

48 

56 

59 

53 

63 

65 

63 

67 

63 

42 

45 

56 

65 

42 

38 

44 

37 

43 

43 

51.7 

MIN 

34 

30 

39 

41 

41 

19 

17 

29 

18 

12 

19 

34 

41 

40 

35 

40 

35 

3  1 

30 

26 

19 

18 

30 

20 

1  4 

21 

19 

23 

31 

36 

28.  1 

FORREST  CITY 

MRX 

55 

59 

58 

59 

57 

SO 

35 

59 

58 

28 

4  1 

47 

56 

56 

54 

63 

62 

63 

68 

67 

44 

44 

56 

65 

63 

4  1 

38 

43 

4  1 

42 

43 

52  . 4 

MIN 

36 

35 

41 

45 

46 

23 

IB 

31 

21 

14 

20 

38 

47 

31 

34 

4  1 

44 

34 

48 

33 

27 

20 

36 

39 

27 

16 

25 

18 

26 

35 

38 

31.8 

HELENR 

MAX 

5 1 

52 

58 

66 

79 

6 1 

36 

43 

60 

35 

32 

4  1 

50 

50 

50 

50 

64 

61 

61 

67 

44 

34 

46 

56 

65 

4  1 

40 

37 

43 

37 

4  1 

50.0 

MIN 

3B 

34 

39 

46 

46 

26 

18 

17 

25 

16 

16 

28 

40 

49 

34 

32 

44 

33 

34 

32 

25 

20 

21 

40 

27 

1  7 

17 

19 

23 

24 

33 

29  .5 

KEO 

MRX 

54 

6 1 

7  1 

64 

55 

46 

32 

6 1 

59 

39 

38 

49 

56 

57 

53 

62 

64 

64 

70 

63 

4  1 

47 

59 

58 

61 

48 

4  1 

48 

37 

42 

43 

S3. 4 

MIN 

37 

33 

43 

45 

42 

26 

21 

31 

23 

17 

25 

36 

44 

39 

35 

43 

44 

34 

44 

33 

25 

23 

34 

37 

28 

20 

25 

25 

26 

34 

38 

32.6 

MRRIANNR  2  S 

MRX 

56 

50 

6 1 

62 

70 

42 

35 

60 

6 1 

30 

42 

54 

57 

69 

66 

40 

44 

57 

57 

62 

42 

40 

4  1 

37 

43 

44 

52  .9 

MIN 

39 

37 

46 

46 

42 

24 

20 

32 

23 

1  7 

21 

36 

44 

46 

34 

43 

45 

34 

41 

33 

27 

24 

36 

43 

27 

18 

20 

24 

27 

35 

39 

33  .0 

SRINT  CHRRLE5 

MRX 

47 

62 

72 

72 

72 

70 

38 

52 

65 

32 

42 

43 

55 

60 

56 

68 

75 

49 

34 

52 

64 

71 

43 

41 

37 

46 

39 

43 

S3  .6 

MIN 

38 

36 

50 

52 

54 

26 

20 

23 

23 

18 

21 

32 

42 

36 

38 

37 

35 

27 

21 

29 

43 

28 

18 

29 

21 

25 

31 

38 

31  .8 

STUTTGART 

MRX 

55 

62 

72 

65 

58 

49 

35 

62 

60 

33 

40 

SO 

56 

58 

S3 

63 

64 

66 

73 

63 

41 

47 

59 

59 

61 

45 

40 

48 

<  1 

43 

44 

54  .0 

M  1  N 

38 

36 

48 

49 

46 

26 

21 

32 

27 

19 

2S 

39 

47 

4S 

39 

43 

4S 

33 

46 

35 

27 

21 

35 

42 

29 

19 

27 

25 

26 

36 

40 

34  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DAY   OF  MONTH 

o 
<r 

01 

er 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SIUIIGORT  9  E5E 

MAX 

46 

54 

59 

7  1 

7  1 

57 

36 

58 

51 

65 

60 

53 

70 

44 

34 

45 

50 

68 

51 

2 

MIN 

38 

38 

45 

51 

46 

25 

20 

25 

26 

n 

18 

26 

41 

46 

38 

4  1 

44 

35 

35 

34 

26 

23 

28 

41 

28 

21 

27 

23 

26 

31 

37 

32 

3 

TURRELL 

MAX 

56 

56 

46 

54 

56 

5  1 

6  1 

63 

61 

40 

43 

54 

49 

8 

MIN 

37 

35 

42 

21 

?9 

32 

22 

14 

46 

47 

34 

39 

38 

30 

26 

22 

36 

23 

27 

19 

24 

35 

30 

3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

55 

56 

61 

60 

69 

58 

34 

57 

56 

29 

44 

50 

55 

S3 

55 

62 

61 

60 

63 

62 

42 

42 

61 

58 

57 

45 

47 

40 

38 

42 

4  3 

52 

1 

MIN 

38 

39 

4  7 

48 

34 

4  1 

47 

38 

47 

32 

27 

23 

4  1 

30 

22 

26 

30 

20 

25 

35 

39 

33 

6 

WYNNE 

MAX 

54 

58 

62 

60 

67 

65 

64 

67 

65 

4  1 

44 

56 

65 

6  1 

56 

50 

49 

39 

42 

44 

53 

5 

MIN 

38 

36 

46 

43 

44 

21 

17 

30 

21 

1  3 

24 

4  1 

44 

45 

33 

42 

44 

42 

48 

30 

24 

21 

33 

42 

25 

32 

6 

SOUIHHESI 

01 

DE  QUEEN 

MAX 

46 

56 

50 

40 

52 

60 

6  3 

65 

66 

76 

72 

66 

70 

54 

44 

5  1 

60 

65 

58 

6 

MIN 

36 

32 

37 

50 

42 

22 

20 

25 

26 

12 

33 

38 

48 

31 

3D 

41 

37 

27 

37 

34 

26 

18 

34 

35 

30 

15 

22 

32 

36 

38 

4  1 

31 

8 

HOPE  3  NE 

MAX 

45 

57 

6  1 

6  3 

6  3 

7  3 

62 

69 

73 

50 

4  1 

5 1 

65 

68 

56 

5 

niN 

36 

33 

34 

55 

44 

24 

19 

19 

20 

18 

IB 

31 

38 

47 

30 

31 

39 

31 

33 

34 

26 

20 

22 

36 

32 

16 

16 

27 

32 

33 

34 

29 

9 

MOUNT   IDB  3  SE 

MAX 

55 

6 1 

69 

59 

64 

68 

60 

66 

70 

4  5 

37 

4  1 

59 

70 

?2 

52 

8 

MIN 

36 

27 

28 

43 

40 

20 

1  3 

13 

20 

12 

12 

25 

42 

34 

26 

26 

38 

24 

33 

32 

23 

15 

17 

4  1 

26 

12 

24 

27 

34 

37 

26 

2 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

45 

74 

68 

69 

69 

4  8 

4  1 

MIN 

36 

23 

18 

23 

24 

1  7 

17 

36 

37 

35 

29 

3D 

37 

33 

35 

23 

15 

15 

31 

34 

40 

NASHVILLE   EXP  STRTION 

MAX 

4  5 

56 

56 

61 

67 

62 

60 

66 

69 

48 

39 

49 

6 1 

64 

46 

47 

45 

62 

40 

55 

4 

MIN 

36 

32 

35 

52 

42 

23 

22 

23 

25 

17 

32 

39 

42 

35 

34 

40 

40 

29 

40 

31 

25 

19 

20 

37 

30 

15 

26 

32 

34 

34 

38 

31 

6 

OKRT 

MAX 

55 

6 1 

65 

64 

73 

7  1 

72 

70 

65 

45 

48 

63 

65 

58 

52 

45 

45 

45 

59 

5 

MIN 

40 

34 

40 

54 

47 

27 

22 

38 

28 

18 

34 

39 

52 

39 

32 

44 

41 

30 

40 

38 

29 

26 

42 

38 

33 

15 

30 

34 

36 

38 

43 

35 

5 

STBMP5 

MAX 

45 

60 

67 

78 

76 

67 

45 

40 

75 

45 

42 

44 

S9 

60 

63 

63 

74 

65 

71 

76 

51 

52 

52 

68 

68 

57 

7 

MIN 

4  0 

28 

4  0 

30 

26 

1  7 

32 

42 

3 1 

1  3 

19 

25 

33 

34 

38 

31 

0 

TEXflRKfiNfi   FOfl  RP 

MAX 

54 

65 

68 

48 

48 

45 

49 

43 

45 

45 

56 

8 

•               a  ■ 

niN 

40 

38 

52 

56 

34 

26 

25 

40 

29 

23 

35 

40 

50 

42 

36 

48 

42 

35 

44 

38 

30 

25 

45 

47 

32 

24 

32 

37 

37 

4  0 

4  3 

37 

7 

SOUTH  CENTRAL 

oa 

BRKODELPHIH  2  N 

MAX 

60 

66 

57 

52 

46 

48 

38 

46 

45 

55 

•  2 

niN 

38 

30 

35 

36 

43 

25 

20 

36 

28 

19 

31 

38 

48 

38 

31 

41 

38 

27 

35 

35 

26 

19 

35 

33 

31 

15 

25 

28 

32 

37 

41 

32 

.  1 

CAMDEN  1 

MAX 

62 

68 

64 

76 

50 

40 

53 

66 

68 

45 

50 

46 

52 

42 

4  3 

56 

.8 

MIN 

38 

32 

33 

48 

47 

27 

18 

20 

32 

18 

20 

32 

4  1 

39 

39 

42 

40 

29 

30 

35 

28 

17 

23 

43 

32 

17 

IB 

28 

32 

34 

34 

31 

.2 

EL  OORfiDO  FHH  fiP 

MAX 

70 

49 

39 

51 

54 

45 

48 

47 

45 

4  3 

5 1 

45 

56 

.7 

niN 

34 

33 

43 

58 

35 

24 

19 

45 

27 

18 

33 

4  1 

53 

36 

33 

48 

33 

28 

44 

27 

28 

18 

41 

45 

21 

14 

25 

33 

35 

41 

42 

34 

.0 

MRGNOL  !« 

MAX 

68 

48 

50 

45 

48 

42 

46 

46 

58 

.4 

MIN 

37 

31 

50 

51 

44 

26 

22 

39 

31 

19 

32 

39 

51 

36 

33 

46 

43 

28 

53 

34 

27 

18 

43 

4  1 

32 

16 

23 

33 

33 

38 

40 

35 

.5 

noROBHT  LOCK  e 

MAX 

47 

51 

48 

49 

43 

49 

56 

.9 

HIN 

40 

31 

32 

58 

48 

29 

15 

15 

33 

15 

18 

32 

40 

45 

40 

41 

42 

28 

29 

37 

29 

16 

17 

43 

33 

1  3 

15 

20 

31 

30 

30 

30 

.5 

PRESCOTT 

MAX 

46 

45 

49 

42 

48 

46 

56 

.9 

niN 

38 

33 

44 

52 

45 

25 

19 

36 

26 

18 

32 

39 

SO 

36 

32 

4  1 

41 

30 

43 

32 

26 

21 

40 

39 

28 

17 

25 

32 

34 

38 

41 

34 

0 

SPRRKMBN 

MAX 

4  1 

58 

65 

75 

75 

62 

40 

57 

69 

53 

43 

59 

60 

64 

69 

65 

70 

74 

47 

51 

70 

68 

50 

52 

52 

46 

59 

0 

MIN 

18 

12 

20 

30 

30 

35 

28 

.3 

HHRREN  2  HSH 

MAX 

44 

48 

47 

51 

41 

45 

55 

4 

MIN 

38 

34 

36 

50 

44 

25 

19 

21 

28 

1  6 

20 

33 

42 

44 

33 

34 

40 

29 

46 

32 

25 

1  7 

19 

42 

29 

1  5 

26 

27 

30 

3  1 

36 

31 

.0 

SOUTHEAST 

09 

CR0S5EIT  2  SSE 

MAX 

49 

60 

67 

74 

79 

65 

45 

47 

46 

45 

4  3 

45 

56 

1 

niN 

40 

32 

38 

55 

48 

27 

IB 

21 

34 

1  7 

18 

30 

40 

49 

33 

37 

4  1 

26 

30 

35 

26 

16 

1  1 

41 

32 

1  3 

1  2 

24 

27 

33 

33 

30 

2 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

50 

57 

55 

74 

76 

63 

36 

52 

64 

35 

54 

S9 

53 

66 

66 

42 

45 

4  1 

47 

4  1 

45 

53 

B 

MIN 

41 

37 

42 

S6 

50 

29 

24 

27 

30 

21 

26 

30 

35 

50 

36 

38 

47 

36 

48 

35 

28 

22 

26 

41 

3? 

18 

23 

25 

27 

33 

40 

33 

9 

DUMAS 

MAX 

55 

64 

74 

75 

56 

55 

64 

64 

45 

39 

47 

4  1 

43 

45 

56 

9 

MIN 

48 

37 

46 

66 

49 

30 

23 

35 

27 

20 

27 

40 

45 

48 

38 

45 

46 

35 

44 

36 

28 

23 

35 

45 

30 

19 

26 

27 

27 

39 

4  1 

36 

4 

EUDORA 

MAX 

54 

55 

63 

^1 

64 

39 

50 

65 

4  1 

43 

40 

43 

44 

45 

54 

0 

MIN 

43 

39 

43 

59 

52 

29 

24 

25 

34 

22 

23 

34 

4  1 

53 

35 

36 

48 

35 

43 

35 

28 

22 

24 

43 

33 

1  9 

27 

28 

30 

34 

4  1 

34 

9 

MONT ICELLO  3  SH 

MAX 

46 

50 

67 

70 

76 

63 

45 

60 

?6 

43 

46 

45 

50 

42 

4S 

54 

7 

MIN 

39 

35 

46 

53 

39 

26 

22 

27 

29 

1  8 

34 

44 

49 

35 

36 

44 

28 

41 

33 

28 

18 

24 

43 

30 

26 

25 

29 

29 

33 

38 

32 

9 

PINE  BLUFF 

MAX 

46 

58 

65 

76 

72 

60 

65 

42 

48 

40 

40 

40 

42 

53 

.5 

MIN 

37 

34 

34 

52 

45 

25 

22 

25 

25 

18 

19 

28 

42 

42 

37 

32 

43 

32 

46 

34 

25 

21 

21 

4  1 

28 

i  9 

19 

28 

30 

32 

36 

31 

4 

PORTLAND 

MAX 

SO 

59 

63 

72 

76 

65 

43 

49 

65 

37 

35 

47 

55 

58 

57 

51 

66 

61 

67 

75 

49 

38 

47 

52 

68 

43 

44 

42 

44 

43 

45 

54 

1 

MIN 

42 

39 

39 

54 

51 

28 

23 

24 

33 

22 

22 

32 

40 

53 

37 

38 

48 

32 

35 

35 

28 

26 

25 

40 

31 

19 

28 

29 

28 

34 

41 

34 

0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

SO 

55 

65 

72 

66 

60 

38 

50 

63 

37 

35 

48 

55 

58 

SS 

57 

67 

55 

64 

72 

45 

35 

46 

61 

69 

40 

44 

39 

47 

4  1 

49 

52 

9 

MIN 

40 

36 

49 

40 

49 

28 

23 

24 

29 

20 

20 

34 

4  1 

50 

35 

37 

45 

34 

38 

34 

27 

20 

34 

44 

30 

18 

28 

27 

27 

27 

32 

32 

9 

STAR  CITT  A  ENE 

MAX 

S6 

65 

75 

75 

57 

65 

65 

34 

52 

60 

59 

69 

75 

72 

45 

50 

63 

71 

66 

48 

50 

47 

43 

45 

58 

6 

MIN 

39 

33 

49 

48 

23 

24 

28 

20 

26 

48 

45 

28 

45 

25 

19 

21 

38 

40 

29 

IS 

18 

25 

38 

40 

31 

8 
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DniLY   SOIL  TEMPERATURES 

dRKHNSnS 

DECEMBER  1977 


I 

ORT 

OF  MONTH 

STUT ION 

Q- 
O 

1 

I 

? 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

1? 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

1  B 

I  9 

:o 

2  1 

22 

23 

24 

Z5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a. 
q: 

cr 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

MBX 

niN 

47 
45 

55 
44 

58 
44 

64 

50 

64 

53 

58 
43 

45 
40 

44 

38 

56 
43 

46 
40 

40 

35 

45 
40 

52 
45 

48 

44 

45 

48 

56 
43 

55 
43 

60 
43 

48 

38 

42 

38 

44 

36 

48 
40 

56 
40 

45 
40 

44 

35 

43 

35 

48 
40 

45 
45 

48 
43 

51 
42 

2 
1 

KE ISER 

1  IN  1 

2 

MAX 
MIN 

44 

39 

58 
38 

57 
37 

55 
44 

55 
47 

61 
37 

43 

32 

32 
31 

49 

32 

39 
26 

38 

25 

36 
32 

45 

35 

45 

40 

41 

46 

63 
42 

60 
40 

56 
39 

50 
35 

35 
31 

4  1 

30 

52 
36 

58 
35 

46 

29 

38 

29 

35 
28 

38 
29 

36 
30 

42 

36 

48 

35 

1 
4 

4 

MAX 
MIN 

43 
4  I 

52 
4  1 

51 
40 

52 
44 

52 
48 

55 
40 

42 
36 

37 
36 

44 

35 

38 
35 

35 
33 

34 

33 

43 
34 

49 

54 

48 

53 

56 
44 

54 
4  3 

53 
42 

47 
38 

38 
35 

38 
33 

46 
38 

52 
39 

43 

35 

36 
34 

35 
34 

34 

33 

37 
33 

40 
36 

44 
38 

9 

2 

MfiRlfiNNfl  2  S 

1  IN  1 

4 

MHX 
M  I  N 

54 
44 

52 
44 

54 
48 

53 
52 

57 
53 

53 
43 

44 

38 

47 

38 

48 
40 

40 
35 

40 

35 

46 

39 

48 
44 

51 
47 

52 
44 

50 
43 

53 
49 

59 
47 

55 
46 

55 
44 

47 

39 

4  1 

36 

45 
39 

52 
43 

53 
40 

43 

36 

42 

35 

39 
35 

39 
36 

41 

35 

41 

40 

48 
4  1 

2 
5 

ROHWER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

46 
4  I 

56 
38 

64 
38 

66 
49 

61 
35 

43 

29 

4  1 

30 

53 
34 

43 

26 

38 
28 

47 

30 

45 

36 

51 
46 

55 
40 

59 
40 

59 
45 

51 
37 

56 
42 

62 
36 

37 
32 

34 

29 

40 
28 

51 
37 

58 
34 

4  1 

33 

42 
28 

4  1 

28 

45 

31 

40 

30 

44 

38 

49 
34 

0 
9 

STUTTGHRT  9  ESE 

UNI 

MHX 
MIN 

43 
4  I 

48 
42 

48 
42 

54 

45 

51 
50 

51 
40 

41 

37 

39 

37 

44 

37 

37 
36 

37 
35 

38 
35 

43 

37 

47 
43 

51 
45 

45 
44 

51 
45 

51 
42 

49 
43 

52 
41 

4  1 

37 

37 
35 

37 
36 

46 

36 

51 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

37 
35 

40 

37 

43 

39 

5 
0 
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EVfiPORRTION  AND  WIND 


STRT 1  ON 

DRY  OF 

MONTH 

2  «:  o 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST  CENTRBL 

04 

BLUE   MOUNTAIN  DOM 

Evn 

WIN 

>  .1 

)  [ 

5  .0 

] 

.0 

.0 

1  .0 

3 

J  - 

4 

3< 

3 

! 

1" 

1^ 

2 

■  oe 

2 

.0 

1 

.0£ 

3" 

.0 

3 

.0 

1 

.0' 

i; 

.OE 

22 

2' 

It 

IE 

.06 

£ 

.OE 

r 

f 

; 

E 

.oc 

1 

.0 

1 

513 

CENTROL 

05 

BLfiHELT  MOUNTRIN 

DRM 

EVP 
H  I  N 

2 

.K 

J  1' 

.0 

1 

.0< 
f 

.0 

3 

7t 

3 

4 

T 

4' 

2E 

IE 

.0 

.  1 

1  £ 

- 

2' 

1  £ 

.  IC 

2<= 

- 

I  £ 

£ 

.0£ 

5S 

- 

7£ 

4- 

IE 

e 

5" 

4£ 

22 

2 

E 

.02 
1 

.0 

- 

919 

E05I  CENIRBL 

06 

STUTTORRT  9  E5E 

EVRF 
HINC 
MAX 
MIN 

7 
4 

3  = 

.OE 

3E 

s- 

4C 

.OE 

71 
SE 

4C 

.0' 
4E 
6' 
4£ 

.0 

11  = 

6: 

4< 

- 

2o; 
- 

10 

e= 

22 

8' 

2; 

2C 

lot 

6 
3 

■  OE 
82 
SE 
4" 

.OE 

2S 
62 

4: 

.0' 
dt 
52 

4: 

.04 

16; 

6C 
4" 

.12 
5£ 
6C 
3E 

■  OE 
5C 
5£ 
3£ 

.12 

15 
6E 
3£ 

le 

1  IE 

13' 

lie 

54 
32 

1  IE 

- 

6= 

9' 

62 

34 

1  = 

2" 
6 
32 

2792 

- 

50UIHHE5T 

07 

HOPE    3  NE 

EVRF 

win: 

3C 

•  OE 

22 

■  o: 

3 

■  04 

3" 

.Of 

5. 

- 

7E 

4" 

2E 

102 

77 

42 

le 

.IC 

2" 

.0 

3£ 

.02 

1  1 

.02 
2S 

6S 

.0? 
2" 

.05 
36 

.12 

56 

74 

54 

5" 

.02 

28 

.07 

67 

54 

2- 

34 

IG 

.0 

2E 

.02 
IE 

1303 
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SNONFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND  "^"''Nsns 


5TRTI0N 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  I 

12 

I  3 

I  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
EUREKfl  SPRINGS  3  HNW 

Ffl»ETTEVILLE    FBB  BP 

HBBRISON   FBB  BP 

NORTHEBST  03 
POCBHONIBS  1 

WEST   CENTRBL  04 
FORT    Sni TH   H50  BP 

flENfl 
OZBRK 

SOUTHEBST  09 
PINE  BLUFF 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  OND 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 
T 

I 
I 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
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STnTION  INDEX 


RRKflNSflS 
DECEMBER 


1977 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1' 

cr 
or 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

Q_ 
31 

Q_ 

<_) 

CC 
Q- 

Q_ 

cr 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

OBSERVER 

PRRn  T  T 
n  u  u  u  1  1 

u  U  U  D 

u  ** 

SCOTT 

I 

35 

0  4 

94  12 

624 

7R 

lAMFS   V   Willi  RMS 

flL  I  C  1  fl 

UUD^ 

U  J 

LAWRENCE 

7 

^  A 

Q  1  OR 

9  RR 
^  O  O 

55 

7R 

r 

L 

1 FAV I FR   1  SHOOK 

ALUM  FORK 

U  1  J  u 

U  D 

SALINE 

5 

^  4 

A  ft 

Q  9    R  9 

780 

5P 

5P 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

p[_  Y 

n  1  ^  R 

n  A 
u 

YELL 

3 

3  4 

4  7 

Q  9Q 

R  R  ^ 
O  D  ^ 

7fl 

r 
L 

MDc    RFRQ    Y    RUIR  I  M 

RMITY   3  NE 

n  1  mn 

U  1  u  u 

U  0 

CLARK 

3 

J  ^ 

1  1 

Q       9  R 

d  7  R 

7fi 

MRS  RLTR  F  GRRNER 

flNTOINE  ■ 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93  25 

285 

7fl 

c 

OWEN  B  HENDRIX 

FIRKflDELPH  I  fl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93  03 

196 

5P 

7fl 

c 

H 

RRK   WRTER-SEWRGE  DEPT 

flRKRNSfiS  CITY 

0234 

0  9 

DE  SHR 

2 

3  3 

3  7 

91  12 

1  4  5 

7fl 

ri  fiRFNIfF    1     UiFRTMHRFI  PMn 

flRKRNSRS  POST 

U  c  u 

U  D 

flRKRNSRS 

1 

A 

n  1 

U  1 

Q  1     9  1 

1  Q  A 

1  y  "i 

5  P 

5  P 

ORK    PORT    NOT  MFMflRIPl 

flSHDOWN  2  S 

0286 

0  7 

1  I  T  Tl  F  RIVER 

4 

J  J 

3  0 

a  4    u  o 

^  9  R 

3  CO 

7  fl 

1  nilFR  FRFFMPN 

ATHENS 

0  300 

0  7 

HOWARD 

4 

3  4 

1  9 

Q       R  fl 
r)  3    0  0 

Q  R  n 
you 

7fl 

MRR    PQlll    IMF    Q  PIMKFRTnM 

RUGU5TR  2  NW 

U  o 

U  D 

WOODRUFF 

7 

D  D 

1  R 
I  0 

Q  1     9  ^ 
y  1    <£  3 

1  OR 

1  yo 

7fl 

L 

RRTFSVII 1  F   1  IVFSTnfK 

0  4  58 

0  3 

T  NnFPFNnFNrF 

7 

D  0 

A  Q 

Q  1     d  7 

R  7  1 
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5  P 

R  P 

r 
L 

IIMIVFRRITY    OF  QRKQMRQR 

BRTESV I LLE  L  AND  D  1 

0460 

0  3 

INDFPFNflFNCF 

7 

3  5 

4  5 
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9  7  7 

5  P 

7R 

r 
L 
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0530 

0  3 

WHITE 

7 

3  5 

0  4 

Q  !     R  ^ 

y  i    D  H 

9  Rfl 
(1  D  U 

r 
L 

JRnES  WELCH 

BEEDEVILLE 

0535 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91  06 

221 

6P 
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N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASKI 

1 

34 

50 

92 

16 

553 

MID 

MID 

c 

NRTL   WERTHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASH  1 NGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

H 

MRS   CLARA  W  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

45 

800 

7R 

MRS   DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

45 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL   CEMENT  COMPANY 

QWENSV ILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

MRS  GUf   E  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL   D  MELSON 

PARRGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM   J  TOMERLIN 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKRNSfiS 
DECEMBER  1977 


sini I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 
q; 

Q 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TINE  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

d 

SPECIRL 
ISEE  NOTES! 

OBSERVER 

PRRKS 

^  ^  Q  1 

□  o  y  1 

n  4 
u  ^ 

SCOT  T 

] 

3  4 

4  8 

9  3 

ft 

P  P.  ft 

C  D  O 

7  R 

BOMRR  K  HANSARD 

PARTHENON 

0  D  U  <L 

n  1 

U  1 

NEWTON 

7 

3  5 

5  7 

9  3 

1  5 

925 

ETHEL   CARL  TON 

PERRY 

5691 

0  5 

PERRY 

1 

35 

0  3 

92 

4  8 

3  30 

7  A 

A  0  HOLBROOK 

P  I  NF    Rl  l)F  F 

0  '  0 

n  Q 

U  o 

IFFFFRSON 

1 

3  4 

92 

n  1 

U  I 

9  1  R 

C  I  0 

7  A 

7  R 

r  H 

L  n 

L  B  HRDDOX 

PINE  RIDGE 

5750 

0  7 

MONTGOMERY 

3 

3  4 

3  5 

9  3 

5  4 

8  4  0 

7  R 

MRS  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

1  1 

93 

12 

380 

7R 

MRS  JUDY  FENLEY 

POCfiHONTflS  1 

5820 

03 

RRNDOLPH 

7 

36 

16 

90 

59 

330 

6P 

6P 

H 

RFNFnifTINF  SISTFRS 

PORTLRNO 

5866 

0  9 

RSHLE  Y 

3 

J  J 

1  A 

Q  1 

1 

I  90 
I  c.  U 

O  H 

ft  Q 
O  rt 

l-l 

TROY   L  BROWN 

PRFSrnTT 

5908 

08 

NE  VRDR 

3 

J  J 

A  R 

n  ft 

P 

PP 

D  r 

l-l 

iriHM    UI    TFF  TFR  IR 

i_lUIII"l      l"i       l|_l_ll_T\  ur\ 

PRFsrnTT  srs 

5910 

08 

NEVADA 

3 

3  3 

4  8 

9  3 

2  3 

I  ft 

r 

L 

RflTCL  I  FF 

6008 

04 

LOGRN 

1 

35 

1  8 

9  3 

5  3 

4  6  3 

7  fl 

ROHWER  2  NNE 

625  3 

09 

DE  SHR 

1 

A  9, 

Q  1 

1  p; 

1  D 

1  0  u 

O  n 

ft  Q 
O  n 

n 

IIMTVFRSITY    flF  PRK0MPQ9 

RUSSELLVILLE 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

1  7 

U  D 

4  nn 
4  u  u 

7  A 

7  fi 

7  P 

|-| 

firiRTnw  FRn7FN  pnnn 

SRINT  CHRRLES 

6  376 

U  D 

RRKRNSRS 

7 

9  ^ 

Q  1 

nft 
uo 

9  nn 
^  u  u 

o  H 

ft  Q 
OH 

II    c    p  I  cu    QMn    L]  I  1  nt  IFP 

SRINT  FRRNCIS 

6380 

0  3 

CLAY 

5 

J  D 

7  "7 
/ 

Q  n 

3  U 

DP 

n  n 
J  u  u 

7  fl 

GILLIS  R  NEELEY 

SRLEM  2  NNE 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

49 

680 

7A 

BILL   L  THOMPSON 

SERRC  Y 

6506 

03 

WHITE 

7 

35 

15 

91 

45 

245 

5P 

7A 

H 

PriQM    r    MFI  TflM 

SHERIDRN  2  S 

6562 

05 

GRRN  T 

3 

34 

]  7 

9  2 

9  4 

9  1  n 

c  1  u 

R  P 

D  r 

P  P 

D  r 

PRKQNmQ^    PnRPRTRY  fflMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VRN  BUREN 

7 

J  o 

^  Q 

Q  9 

1  Q 

p  n 
a  0  u 

/  H 

PRpn  1  nuiRQMrp 

rr\LU  LUrir\r1INL.L. 

SILORN  SPRINGS 

6624 

0 1 

BENTON 

1 

^  F; 

J  0 

I  n 

1  u 

Q  4 

^  9 

1  1  /I  n 

7fl 

7  P 

RlfHQRn    1  KPIIFMPM 

SPRRKMRN 

6768 

08 

DRLL AS 

3 

3  3 

5  5 

1  /  u 

ft  Q 
O  H 

ft  Q 
O  H 

MPTTIF    n  MI7FII 

STRMPS 

6804 

07 

LflPRYETTE 

4 

3  3 

22 

9  3 

2  9 

9  7  n 
<i  /  u 

ft  Q 

ft  Q 

r  H 

L  n 

HliRFRT    P  RPKPR 

STRR  CITY   4  ENE 

5823 

09 

1  I  NCni  N 

3 

33 

57 

91 

47 

182 

SS 

55 

RllRMTPP    PRI77PI  1 

STUTTGART 

5918 

05 

ARKANSAS 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7A 

•^Pl  1  YF    HPYFP  RflPrMFRT 

STUTTGRRT  9  ESE 

6920 

05 

RRKRNSRS 

I 

34 

28 

91 

25 

198 

8fl 

8A 

R  Q 
o  n 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

SUBIRCO 

6928 

04 

LOGAN 

I 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

H 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TRYLOR 

7038 

08 

COLUMB 1  A 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8fl 

TPMMY    HPMI  IM 

TEXRRKRNR  FAR  RP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

361 

MID 

MID 

H 

F  H  fl 

TURRELL 

7267 

05 

CR  I  T  TENDEN 

2 

35 

22 

90 

1  5 

225 

5P 

5P 

H 

II     c     prcu     QMn     UTini  TPr 
U    o    rion    nINU  WlLULlrL 

WRLDRON 

7488 

04 

SCOTT 

] 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7R 

C  H 

Uril    IPM     n  RIUPMC. 

WRRREN  2  NSW 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

36 

92 

06 

210 

7R 

7R 

H 

ruiLrtlLn  LUr\r 

WRSHITR 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7R 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CR  I  TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS   UTIL  COMM 

WHEELING  3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

I  4 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLV I LLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

750 

55 

SS 

C 

CRRL  WRLKER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

'  i 

Days 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Normal 

>- 
Q 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

U 
<2 

»  5 
<f 

1 
< 

Departu 
From  Ni 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree 

•°  J 

Tolal 

GreatesI 

Date 

1 

a 

1 

I 

E 

*     *  * 

1977 

JUDD  HILL 

74, 8M 

52. 2M 

63. SM 

36 

5 

10* 

0 

0 

0 

0 

3. 83 

1.01 

23 

.0 

0 

7 

* 

1 

•       *  « 

MAY  1977 

JUDD  HILL 
MONTICELLO  3  Sw 

M 

89,8 

M 

60.2 

M 

73.0 

1.7 

97 

30 

«3 
*6 

10 
11 

s 

5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.03 

-  2.71 

1.12 

2 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 

1 

t       *  * 

JUNE  1977 

BRINKLEV 

92.4 

69.2 

ao.e 

2.7 

99 

13* 

63 

13+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.61 

.28 

1.86 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


APRIL  1977 


HAY  1977 


JUDD  HILL 
MONTICELLO  3  SW 
TAYLOR 


jUNE  1977 


SEPTEM8ER  1977 
TAYLOR 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1   I   2   I   3      4   I   5   I   6      7   )   8   I   9      10  I  11  |  12     13  I  14  I  15   I  16  I  17  I  18     19  I  20  1  21     22  |  23  I  24     25  1  26  I  27     28  I  29  I  30  31 


.66  I. 01  .22 


See  Relerence  Notes  Followliig  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day 

ol  Month 

■age 

1  1 

2  1 

3 

4 

S 

6 

8  1 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14  j 

15 

16  1 

17  j 

18 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

23 

30  1 

31 

Avei 

• 

*  • 

MAX 
MIN 

APRIL 

1977 

MAX 

MIN 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

» 

7! 
52 

70 
48 

67 
47 

54 
36 

66 
38 

84 

51 

77 
92 

82 
48 

84 

54 

84 
56 

89 
55 

88 
52 

75 
64 

78 
60 

75 
64 

71 
62 

78 
63 

70 
54 

79 
92 

66 
44 

79 
46 

64 

60 

74 
92 

8 
2 

• 

•  « 

MAX 
MIN 

MAV 

1977 

MAX 
MIN 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

60 

81 
62 

89 
69 

88 

70 

87 
68 

90 
65 

88 
64 

78 
58 

73 
43 

79 
49 

82 
48 

84 
53 

90 
49 

97 
69 

MONTICELLO 

3  S« 

MAX 

Mm 

e« 

61 

75 
63 

74 

61 

S3 
61 

84 
64 

85 

60 

89 

63 

86 

60 

81 
61 

79 
48 

76 
46 

80 
92 

83 
SO 

89 
53 

86 
J9 

87 
62 

87 
62 

86 
63 

67 
66 

68 

61 

89 
64 

88 
66 

87 
69 

68 
62 

69 
60 

89 
99 

91 
60 

93 
61 

94 
65 

97 
66 

99 
63 

83 

60 

8 

2 

• 

•  » 

MAX 

MIN 

JUNE 

1977 

MAX 
MIN 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

94 
68 

89 
63 

91 
69 

94 

73 

97 
71 

99 
69 

91 
66 

86 
64 

87 
63 

92 
66 

94 
68 

96 
66 

99 
63 

93 
71 

78 
64 

91 

95 

96 

74 

90 
72 

94 

74 

90 
72 

94 
74 

93 
72 

93 
74 

94 
69 

96 
67 

95 
68 

87 
67 

90 
79 

94 
74 

92 
69 

4 

2 

CORRECTIONS 


LITTLE  ROCK  FAA  AP 


DIVISION  AVERAGE  PRECIPITATION.  4.18.     DEPARTURE  FROM  NORMAL, 

.33. 

DAILY  PRECIPITATION  CENTRAL  05  LITTLE  ROCK  FAA  AP  TOTAL,  A. 70.     AMOUNT  ON  28TH.   .05;  29TH,  .66. 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUTtLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylib'ht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipi tation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endine  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  locatJd  6-8 
inches  above   the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  ' 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  inclirf 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  iuae 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL JABLES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days   for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 

:     Tickfaw  gray  silt  loam 

Bare 

;  0-1% 

Keiser 

:     Sharkey  clay 

Bare 

:  0-1% 

Marianna  2  S 

:     Callaway  silt  loam 

Bare 

:  0-1% 

Rohwer  2  NNE 

;     Gallion  silt  loam 

Bare 

:  0-1% 

Stuttgart  9  ESE 

:     Crowley  silt  loam 

Bare 

:  0-1% 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
J     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage. 
Precipitation  Data.) 


(These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


H 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOI^ICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
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48. 6M 

57.5 

65.3 

74.7 

79 

IM 

81 

4H 

79 

7m 

77 

4H 

62 

IM 

52 

7 

42,1 

HELENA 

26.7 

-14.9 

42,0 

-  2.9 

55.3 

3,3 

63. 8H 

,7 

73,3 

2.2 

78 

9 

.4 

81 

2 

.  u 

79 

0 

-  l-l 

75 

0 

i 

2 

59 

8 

4.0 

52 

0 

1 

39,8 

- 

4.0 

60 

6M 

1.6 

KEO 

30.0 

46,0 

56.6 

65.5 

73,8 

79 

8 

81 

8 

79 

9 

76 

7 

62 

4 

52 

9 

43,0 

62 

4 

MAR  I  ANNA  2  S 

29.2 

-11.6 

45,4 

1.3 

57. 6m 

6.3 

66. 4M 

4.1 

75,4 

4.8 

80 

6 

2.5 

82 

2 

1.8 

79 

9 

.7 

77 

3 

4 

5 

61 

7M 

- 

1.2 

53 

5 

2 

1 

43.0 

.0 

62 

7n 

1.3 

SAINT  CHARLES 

9M 

.  5 

77 

3M 

53 

9M 

2 

STUTTGART 

3l!o 

-uis 

46,9 

.6 

38!4 

5.5 

66.9 

2.9 

76!  1 

4.5 

81 

8 

2.7 

84 

1 

l.O 

82 

1 

.8 

78 

6 

3 

9 

63 

9 

!g 

53 

9 

1 

44.2 

.6 

64 

0 

.9 

STUTTGART  9  ESE 

28.9 

-11.4 

44,2 

.t 

56.6 

5.9 

64.8 

2,9 

74,9 

4.5 

91 

3 

3.1 

8^ 

0 

2.1 

80 

5 

•  8 

76 

9 

9 

61 

7 

.9 

52 

8 

1 

9 

41.9 

.8 

6? 

3 

1.1 

TURRFLL 

27.3m 

'.3.9M 

57.1m 

64. OM 

73,  9M 

79 

2M 

82 

7M 

80 

3M 

75 

8M 

M 

53 

OM 

40. IM 

WEST  MEMPHIS 

28.2 

-^4.  1 

58.4m 

69.8 

76, OM 

81 

83 

7 

81 

a 

78 

OM 

62 

3 

52 

9 

42.9 

63 

OM 

WYNNF 

27.8 

44,5 

57.6 

69. 5M 

75,3 

80 

0 

62 

7 

80 

7 

76 

4 

61 

8 

52 

9 

43.0 

62 

3M 

DIVISION 

28,9 

-12.3 

45,1 

.5 

57.3 

5.6 

65.3 

2.4 

74,7 

4.0 

80 

3 

2.1 

62 

6 

1.3 

80 

76 

9 

6 

61 

9 

1.4 

52 

8 

1 

2 

42,0 

1.3 

62 

* 

.6 

SDUTHWFST  07 

OE  OUEEN 

31,1 

-11. B 

45.7 

-  .9 

55.9 

2.9 

65. IM 

1.7 

74.0 

3.5 

79 

7m 

2.1 

83 

3 

2.3 

91 

6H 

78 

3 

2 

63 

2M 

.7 

55 

4 

3 

2 

49.2 

.7 

63 

2M 

.7 

HOPE   3  NE 

31,5 

-10.7 

45.3 

-  .3 

55.2 

3.0 

64.0 

1.1 

72.5 

2.0 

79 

2 

1.3 

81 

9 

80 

IM 

-  :l 

77 

2 

8 

62 

7 

1.4 

53,5 

1 

1 

43,2 

l.l 

62 

2M 

.2 

MOUNT    IDA   3  SE 

28.1 

-12.4 

41.7 

-  2.1 

52.5 

2.S 

60.8 

70.1 

1.6 

77 

1 

1.0 

80 

5 

:i 

79 

1 

•  1 

74 

5 

7 

58 

9 

2.9 

51 

1 

1 

0 

39,5 

2.8 

59 

5 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-  2  - 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


August 


HURFREESBORO  2  NNH 
N4SHVILLE   EXP  ST4TI0N 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA   FAA  AP 
DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

ARKAOELPHIA  2  N 
CAMDEN  1 

EL   DORADO  FAA  AP 
MAGNOL  lA 
MORDBAY   LOCK  8 

PRESCDTT 
SPARKMAN 
WARREN  2  WSW 


SOUTHEAST 

CR0S5ETT  2  SSE 
OERMHTT   3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

NONTICELLO  3  S« 

PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHUFR  2  NNE 
STAR  C ITY  4  ENE 


31. IH 

32.7 

35.3 


3«.2 
31. eH 
31 


33.0 
32.2 
31.7 


54. Bm 
55.3 
58.6 
57.9 
58.8  I 

56.1 


58. «  ; 
55. 5n' 


73.0 
75.3 
73.7 


65.8 

63.  8M; 
63.8 


45.9 
46.3 
48.9 
46.8 


73.8 
74.6 
74. sn 


1.1 
1.9 


81. 0 
82.2 
85.2 
83.8 
83.8 


82.3 
83.0 
85.6 
82.8 


83.8 
83. 2« 
81.6 


83.1 
82.2 
82.3 
83. 9« 


81.9 

81.7m 
79.8 


80.6 
80.  5 
81  .9h 


78 

77.  7M 
77.3 


3.5 
3.5 
3.6 
3.8 


2.1 
3.3 


62.8 
63.7 
65.1 
62.4 

65.1 

62.5 

63.5 


64.3 
63,2 
62.6 


-  2.7 

-  1.3 


53.81 
5*. 6 
56*9 
55.6 
56. 5M 

54.7 


53,8 
53,3 
53.9 
55,8 
54.2 

55,0 

5<i.2M 

53,3 


55,1 
55,7 
53.1 


41.5 
47.5 
4*. 4 


45,5 
43. 7M 
43.2 


44.1  1  -  1,7 


See  Relereoce 


Notes  Following  Slalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BfcNTONVILLE 
BERRYVILLE  <>  NW 
BUFFALO  TOWER 
DEER 

EUREKA  SPRINGS  3  HNW 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 
FAVETTEVILLE   EXP  STA 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
HARRISON  FAA  AP 

HUNTS»ILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
ODELL   3  N 
SUOAM  SPRINGS 


1.51. 
1.0^- 


1.3(> 
2.1b 
l.'li-  1.05 

l.'id 

1.5iJ-  1 

1.251-  1 

1.''2:-  1.46 


.87 
1.27 
.9C 


5.34  1.94 


6.4T 
f,.60 
3.94^ 
7. IS 
6.50 


3.44 
.48 
3.86 


6.45 
7.23 


2.44,-  i.7B 


1.24-  1.44 


6.9J 

1.B2 
3.38 
3.63- 
1.29-  ; 
2.15-  2,85 


3.39 
4.27 
3.76 


6.771  1.90 


5.74  1.22 
l,90f-  3.45 
2.78:-  2.29 


6.68  3.24 


8.66 
5.43 
7.99 
7.21 
7. OS 


6.25 
2.71 
7.11]  3.24 


3.98 

4.071 
«.90i 


2.30-  1,09 


1.42| 
2.06t 
1.56^ 
3.42i 


38.93 
46.07 
48.92 
60.00 

43.05U  2.87 


43.27 

40.93- 

42.61- 

52.90 

50.81 


3.50 
.93 
9.90 


3.69  1.09 


9.32  2,46 


44.63' 
49.22 

47.24'  5.48 
42.97k  7.02 
38. 93k  5.29 


1.46-  1.47 


2,99-  1,74 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 
CLINTON 
DAMASCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE   1  NNE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE   5  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

SALEM  2  NNE 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


2.2l|-  1.03 


E   2.03-  1.39E  2. 

1.73-  1 

1.78-  1 
?.44- 


2.0"^- 
2,39 


1.36 
1.78 


2.2^- 


8.26  < 
10.26 
9. 01 

6.50  3.00 


5.56  1.36 


6.37 
9.62 
10.011 


2.57-  1,81 
2,08 
3.87 

1.99-  2,59 

4,92 

3.36-  1,12 

3.23-  1,33 

1.07-  2,56 


5.14 
4.51 


2.38-  2.82 
1.57 
2.01 

2.18-  3.14 


1.47-  4.05 

.95-  4.46 

3.25-  1,91 

2,30-  2,84 


2.60-  3.01 


3,32L  1.20 

3.63 

6.29 

1.68-  2.19 
3.03-  .90 


2.07.  2.11 


4.01 
5.37 
3.0S- 


.60 
.40 
1.28 

.95 
1.85 


2.45 
2.40 


9.41 
8.45 
14.56 

.  lii 


12.20 
7.0^ 
5.51i 
7.98 
9.41 

9.2^ 

B.2q 

8.  IQ 


1.64E  1,89- 


S.6i: 
10.361 
5.08 


6.66  2,86 


,95h  2,33 


3,901 
8.32i 
4.661 


2.72- 

3.93 

2.77- 

3.46| 
3,47 
4.12 
3.75L 


52.20  7.09 
55.70 
62.23 

.50^  45.53     2. S3 

60. 72! 

.17t  47.331  2.33 

.29p  45.08  .03 

46.14  1.11 

43.62  1.14 

43.07 
.Olf  50.361  1.44 
54.331 

56.891  6.04 
46.21 


DIVISION 
NORTHEAST 


7.4T  3.52 


3,2(^-  1.34 


1,92.  3,44 


3.02-  1.22 


8.31  4.72 


1.43-  1,76 


9,40  1.88 


47.93  3.21 


ALICIA 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE   L  AND  0  1 
BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 

BL/THEVILLE 
CORNING 
GEORGETOWN 
JONESBORO 
JUOD  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEWPORT 

PARAGDULD 
POCAHONTAS  1 


2.72 

1.93-  1.54 

2.44-  1.37 

3. IS-  1.29 

2.2"^-  1.37 

1.S5I.  ; 

1.95-  ; 

2.21-  ; 

1.3a-  2.98 


2.13 

2.51'-  1.66 
2.10-  2.11 
1,74-  2.52 
1.94-  2.23 


1.74 
1.31- 
2.53- 


1.74 
1.59 
1.55 
1.35 


9.23 
6.3& 
ll-44j 

-  2.66|f   5.4  5; 


2.87-  1,85 


6.34  1.40 
12.50  7,90 


7.25  2.43 
9.14  3.72 


2.59-  1,82 
2.43-  1,97 
2.50-  2,97 
4.37- 
3.83 

2,81, 
3.58-  1,26 
2,85^  2,15 
3.76- 

2.60-  2.12 


3.13b  1,78 

2.43-  2.07 
2.83-  2.93 


2,79 
1,56- 
1.83- 


2.37^  1.43 

5.17  1.19 

2.79p  1.06 

.91  1.33 

.82-  1.99 

.83  3.14 


2.60 
3,32 
2.33 
3,57 


2,40' 

3,13L  .42 
2.88-  1.32 
7.14  3.52 


1.9L 
5.3S  1 
3.26- 
1.77-  1 

5.051  1.55 


4.69 
1.89. 
1.71 
1.9I> 


2.7^- 
3.53'- 
2.7-/1- 


9.11 
4.61 
10.75 


1.50 


1.44 
5 . 98 
1.95 
1.35 


2.77i 
3.03- 
3.53- 
3. '5 
6.91 

4.58 
3.0^- 


4.83 
5.20 
1.38 


6.61  3.16 

13.62  10.30 

9.35  ( 

7.13  3.75 


.22 
.41 
.36 
3.93 


9.0; 
10.72 
10.52 


.99 

1.06-  1,94 

.671-  2.46 

.52h  2,29 

.72h  2,26 

1.48-  1,16 

1.63-  1,40 

.76-  2,11 

1.34-  1,B2 


5.75 
7.01 
7,20 


5.00 
5.04 
7.86 
4.14- 


4,33 
9.09i 
J.  90 
4.92 
6.02 


l.llJ-  1,64 
,63-  2,58 


2,79 
2.57. 
3.52h 
3.28^ 


2,84.  1.54E 


2.80.  1.40 


46.98 

43.75-  2.39 
47.03k  .86 
42.66-  5.57 
55.51|  9.61 

44.51-  3.32 
58.58  li.51 
47.12-  1.71 
37.07-10.96 


2, 40; 
2.99b  1.35 
3.18b  .60 
3.62. 
3.08.  .47 


3.36t 


.49 


39.12 

42.28-  4.0 

45.14k  4.8 

46.08  .0 

53.47  6.7 

1.0 


7.77  2.93 


3.21-  1,56 


2,17-  2,79 


3,39.  .34 


.80     5.34     1.02-  1,94 


46.49-  1.59 


WEST  CENTRAL 


ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  / 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

RATCLIFF 
RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
HALDRON 


2.03'-     .61E   1.96-  1.11 


2.02-  1.77 
2.41-  1.40 
1 .46 

1.B2- 
3.14- 
2.50- 
1.98 
3.55|- 

2.06- 
1.77 

2.01-   1.01^   1.67-  2.D7 
2.21 

2,14-  1.34 


5.79 
8.77 
U  .60 
7,95 
6.70     2.8  1 

7.09 
10.13 
9.58  < 
9.15  ' 


1.39-  4,12 


8.03 
9.65 
6.08 


E  2.64^  l.OeE 


2.4lh  1.53= 
1.73k  1.84 
1.82-  1.58 


2.73 
3.96 
1.56- 
2.84- 
1.04- 


2.27 
5.10 


3.29 
5.06 


2.28-  2.94 


2.17-  3.31 

3.96-  2.80 
3.82-  1.88 
2.93-  2.76 
2.221 
1.691-  4.49 

3.09-  : 
2.43 
2.26-  3.34 
2.03 


2.60k  2.53 
2.45-  2.42 
2.51-  1,95 


5^  3.29 
3.69 
9l>  3.36 


9.79  2.12 
7.36  3.22 


3.44.  . 
3.10k  . 

3.811 

3.Ut  1.41 


2.36. 
6.03 
9,54 

3,79 
9.94 
6.59 
3.27|. 


.53 
.03 
3.48 
4.87 


2.82,- 
3.28 
3.91 
3.55 


3.09^  .87 


1.70- 
4.43 
3.65 

2.81 
3.69- 
2.39- 
3.62 


1.36 
.81 


4.27 
4.36 
1.32 

2.54 
.79 
.42 

3.51 

4.69 

1.39 

1.52 


4.28 
9.50 
5.30 
4.79 


6.10 
1.70 
1.29 


1.33- 
.94- 
.671- 


1.40-  1.95 


3,23- 
3.39b 
2.87. 
9.941 


2.4s-   1.60  3.32- 


1.31 

.83r  2.64 
2.89- 
1.70-  1,72 


3.65 
2.47 
2.43 


2.991 
1.45 
1.67. 


2.06. 

3.41 

1.46. 


.93:  30.6 
=  41.77 
51.33 
42.50 


51.27 
44.41 
1.94t  43.45- 
1.05E  49.02 
1.59  32.29- 


.23 


50.50  1.57 

43.45-  4.29 

36.56U  9.02 
54.38' 

47.981-  6.34 

47.41-  1.09 
45.46 

39.74-  5.50 
57.60 

42.15-  5.15 
34.61 

46.131-  1.78 
41.011-  5.71 
39.66^  5.00 


7.74  3.36 


.57p  2,56 


2,02p  1,66 


45.02^  3.61 


ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BONNEROAlE 


3.46-  1.03 
3.04k  1.35 
1.42 
3.28 


7.72. 
7.89 
7.03I 
7.741 
B.65 


1.16k  4.67 
1.05-  4.66 
1.651 


3.42-  1.05 
4.60  1.01 
6.87' 
3.41 


.73-  3.03 
2.59-  1.24 
2.02: 


5.07: 
6.42 
3.36 
4.04 
3.60 


50.23.  3.03 
50.46-  1.99 
47.03 
46.731 
54.26] 


See  Reletence  Notes  Following  SlalioD  Index 


TABLE  2 


CABOT  <.  SW 
CCNWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HCT   SPRINGS    1  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE   ROCK    FAA  AP 
MALVERN 

MDRRILTON  <.  SW 
NIMROD  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

OWENSVlLLE 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 
SHERIDAN  TOMER 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NW 
BRINKLEY 
DES  ARC 
FORREST  CITY 

HELENA 
KEQ 

MADISON 
MARIANNA   2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


DIVISION 
SOUTHWEST 


ANTOINE 
ASHDOWN  2 
ATHENS 
DE  QUEEN 
OIERKS 


NE 


WASHITA 


SOUTH  CENTRAL 


AMITY  3  NE 
ARKAOELPHI&  ?.  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 
GORDON 
MAGNOLIA 
MCROBAY  LOCK  8 
PINEY  GROVE 

PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

WARREN  2  WSW 


ARKANSAS  CITY 
CRDSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
OUHAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 


2.3<f 
3.2a-  .82 
3.7T 
2.96,-  1.32 
3.531  ^ 


CLENWOOO 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 
LANCLEY 


MOUNT   IDA  3  SE 
MURFREESBORO  2  NNW 
NASHVILLE   EXP  STATION  // 
NATHAN  t,  WNM 
NEWHOPE   3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARKANA   FAA  AP 


2.70-  1.5*1     l.9(^-  2.46 
2.19-  1.61 


2.00-  1.66 


2,7a-  1.8* 
2.96-  1.23 


50 

- 

1.22 

1| 

- 

1.64 

30 

1.35 

71 

.95 

11 

1.S2 

22 

l.U 

E  2.69^ 
2.32 


2.69-  1.35 
3,09- 

3.0* 


3.24W  ,67 


3,761 
2.47-  1.93 
4,69 
2.65-  1.42 
4.07-  .14 

3.49U  1,11 
3,26 
3,96h 
4,50- 
2.40 


.82 


2.93- 
4.18. 
3.43. 
3,41-  1.05 
4.54 

4.20i 
3.53k  I.IB 
3.29U  i.l8 


3,20^  1.44 
3,40 


2,38-  2.29 
2.56-  1 


2,11-  2,73 
2,05 
1,93|-  2 
1.95-  2 
1.65-  2.74 


»,03h 
3,51^ 
4.56; 
4.60 
4.47: 
I 

».u|-  I 

4.38 
5.43  1.17 
4.961 
4.90, 


3,99 
3,10-  1 
J. 47 
3,18-  ,98 
3,15-  1,25 


1.78 


2.70k 

3,181 

3.80 

2.66 

3,40 


3.5ok 
3,63 
2.09 
2.57-  2.31 


3.14.  1.35 


1,79»-  3.45 
1,52-  3.53 
1,62-  3.66 
1.91-  2 
1,79 

1.41, 
2.09^  2 
2,28>-  2 
2,02 
1,77 


8.3^ 
6.20| 


7.84 
7.29 
8.34 
7.61 


1.06 
1.76 

1.82 
2.50 
2.92 

2.49 


7.20  2.O0 


7.10 
5.27 
5.50i 


4.91. 
6.34 
6.43 


5.60 
6.59 
4.92 
5.66: 


5.64 

10. Oil 
12.681 
10.031 


2.55 
1,82 


9.51' 
5.64 
11.77 
7.62 
5.36 

7.15 


7.51  2.52 


7.64 
6.64 
6.80 


5.34, 
6.70 
6.64 


1.24 
.76 


5.93.  .06 

7.11  1.54 
5.19U 

6.74  .87 


6.02! 
5.83h 
5.69! 
7.00, 


4.41' 
4.61- 
6.43 


4.20 
4.47L 
7.6II 
2.82-  2,07 

2.78^  2,2s 
5.32 

6.431 
3.00h 


2.72-  2,72 
2.787  2,43 


2.94.  2.30 
3.89.  1,61 
4.15-  1,27 

3,96.  1,8 
4,56.  ,7 
3.001 


3,261 
4.55.  1.06 
4,25-  1.32 
4,37 
3,72 

2,021 


5,34 
5,10- 
5,06- 

4,11-  1.79 


7,141  1,22 


6,81'  1.45 


4,20-  1.45 


3,03U  3,36 
1,78| 

2,44! 
1.23! 
2.89-  2.41 

.95 
1.44.  ».17 

1.55- 


1.69. 
1.98. 
.95. 


1.64.  9.22 


2.13r  6.44 


2.12-  4,91 


3,49. 

1,92 

1.49 


2,07-  4.61 


1,31-  4,76 
1,92.  4,63 
2,90 
1,32: 


2.04P  6,20 


3,48-  3,36 
3,00-  2.05 

2,44-  2.20 
1.32 
1.37k  B.72 
1.50-  9.23 


,10 
i.iz'r  3,49 

1.10 


2.09I. 


7,11 

8,77  5.08 
3.35 

3,32.  ,71 
4,:4| 

3.261 
4.04I 

4,70  1,20 
3,17 

4,86  1,16 


4,24 

2.63 

-  1.17 

2.36 

3.68 

3,72 

6.77 

2.70 

1.91 

9,94 

4.18 

.33 

3,27 

4,34 

2,36 

3,61 

.28 

3,07 

6,29 

2.88 

3,43 

2,29 

7,58 

4.35 

6,04 

9,1; 

4,56 

1,52 

2,79 

7,32 

4,29 

9,30 

5,61 

2.42 

9,77 

2,72 

-  1.06 

3,60 

2,31 

-  .88 

4,52 

2,72; 
2,68 

4,47  1,14 


7,58  3.31 


6.38 

5.85  1.81 
7,47 

7,e0i  3,43 

7,45 

6,81| 

3,13 

3,91  ,24 
2,70-  1.32 


2,5?j 
3.2; 


4,91,  1,61 


5,8^ 


3.55 
6.71 
2.56- 
4.17 


3,22 
2,91 
7,12 
5,5U 

7.9q 

3,3d- 


6.951 
7.931 

5.66 
5.05 
2.31( 
3.3? 
4,53 


5,31     I. 65 


3.4d- 


9.16  4.47 


3.05 
4,3<^ 

5,9^ 


6,351  2.05 


2.55 

2,96- 

4.49 

1,63 
1.56 
1.3-J- 


2.11,-  1.41 
2.14 
3.30' 
5.1 


2.li-  1.24 


3.79 
2.0(^ 


2,93 
1,80' 
4,33 
,93 


3.31 
1.59 


4,40  1,23 

3,56 
a, 39 
7,00  3 


3,0tf-  .17 


1.40h  1 

1.37^  2 

1.35-  1.82 

1.76r  1 


6.9i 
10.15 
6.28 
3.67- 
7.50 


6.911 
6,3^ 

9,56 


5.60  2.17 
6,85 
4.52 
5.9l|  ; 
4.00 


5,94 


,90-  2,20|  7,67 
9,96 
7,70 
11,69 

7,9ol 
5.44 
9.34 
E10.65 
6.15 

5.51 
8.67 
8.21 
6.37 
7.45 


2,57 
,45 
1,06- 


1,12-  2.03 


6.33  2.96 


6.42 
9.02 
6.06 
12.04 


7.9^     4.54     1.411-  1.63 


1.73 
7.7-^ 
1.65-  2.02 


5.04  1.30 
4.66 
3.2a 


3.13-  .53 


5.33  1.91 


2.53; 
3.5lj 

l.l6^  2,39 

3.54^  .06 

2.72; 
6.88; 


.4<^-  2.21 

.id 


1.51-  2.25 
2.46 
.20;-  3,51 


1,62 

,49-  3.02 
1.69-  1.9J 


,7S 
2,5^ 


l,99p 


1,00 
2,22- 
1,40-  1,83 

i,e« 


6,77 
2,65 
5,39 


9,93 
3,66 


1,24 
1.62 


2.69 
.32 


6. 27  4.33 


2.29-  1.89 


9.34  1.39E  1.19.  3.5 
6.80|    2.84     1,10.  3.4 


53.78 

53.76  4.16 
50.54 

48.71-  6.39 
63.21 

43.83 
43.69' 

47.66-  .66 
46.36 

46.41  1.37 

42.69-  5.4fi 

45.08 

51 .96' 

49.251     1  . 3b 


47.50-  3.55 


45.101 
43.96 

47.55-  2.53 
46.71-  3.70 


8.07 
7.36 
6.64 
5.44  1.49 


3.53.  1.29E 


7.45' 
6.36 
6.31 
5.08 
6,2T 


2.27.  2.38 


3.00 
1,41 
2.24 


6.71;  2,73 


6,08' 
4.46i 
4,661 


3,36 
2,76 


7.69 
4.87 
4.91 

6.7i: 


l,49t  2,79 
1.77L  2,40 
2,47 
2.20 
2.50 

3.17.  1.13 
1.77 
1.98.  2 
1.13 
1.04 

2.62 
1.14.  2 
1.96-  1.96 
1.64 
1.01, 

1,42[ 


6,5«  2,79 


2.4lL  1 
7,25 
5,90  1 
3,26- 
7.95 

7.70  9.61 


5.96  1.87 


9.30  1.13 


5.181  1 

4.4l|  ,20 

4,68  ,69 

5,10  1,20 


9.89 
4.99 
9.44 


54.66  5.09 
47.11 

45.55-  4.49 
50.09  .40 
48.22-  1.52 

41.97-  9.61 
43.13-  5.52 
42.63' 
36.20 
45.98 


46.25-  3.49 


50. 96; 
36.72 
57.72 

42.71-  6.56 
42.84 

53.13i-  2.31 
51.66-  .24 
50.62 
38.27 
56.25 


25 


50.34- 
57.03 

50.23-  3. OB 

43.55 

51.99| 

45.66! 

41.46.  6.88 
48.44-  5.12 
41.46 
37.38 

41.01 


51.66 
2.44  43.30- 

E  49.90 
2.73;  45.52- 
6U  2.66  37.50- 


1.61 
1,56 
2,21 


.  2,87 


2,61^  2 
2,89.  2 
2.46^  2 
I. 60b  2 
3.41 

2,39; 
2,89b.  1.99 
1.94U  2.56 
3.75r 
2.451 


47.22- 
50.66 
32.12 
47.25- 


43.15-  7.99 


40.95f-11.20 
46.61U  5.09 
37.  l6Ul4.07 
44.76-  5.68 
40.66 

44.47 

43.04-  8.76 
38.551-12.  17 
44.601 
39.66 


See  Relerenc  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARV 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

STATION 

< 

1 

< 

< 

< 

i 

< 

STAR  CITV  ENfc 

i 

6.7 

1  

5.7 

1 

1.291 

2.91 

E  4.2 

5 

3.6 

4.1 

i 

2.5 

5. a 

■  ^.o^ 

:  46.22 

DIVISION 

3. St 

.75 

1.93 

-2.9! 

6.2. 

.66 

9.4 

,01 

1.S7L  3.36 

1 

! 

i 

3.2C 

.OS 

4.6 

.5 

1.9 

-  1.1< 

3.6 

.2 

2.0 

-  .7! 

5.3. 

1.3C 

2.6! 

■  2.11 

42.57 

■  S.21 

See  ReJerence  Notei  Following  Slalioo  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1977 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

23°  or 
below 

24°  or 
below 

20  '  or 
below 

16°  or 
below 

i 
0 

XI 

0 
~ 

0 
0 

eg 

0 

0 
S 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp. 

Date 

1  Temp. 

X 

a 

1  Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

|Temp.j 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

B 

Q 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

•      *  • 

NORTHWEST  01 

BSNTDNVILLE 

101 

7-26 

-15 

1-11  + 

2-  1 

3 

2-16 

18 

3-22 

24 

3-23 

26 

3-31 

32 

10-12 

32 

11-10 

28 

U-26 

16 

1 1-26 

16 

1 1-26 

16 

298 

283 

249 

232 

195 

DEER 

89 

7-26* 

-  6 

1-10  + 

2-16 

16 

2-17 

20 

24 

4-  5 

27 

4-  6 

31 

11-10 

26 

11-10 

26 

11-26 

12 

11-26 

12 

1 1-26 

12 

283 

282 

272 

2i9 

218 

EUREKA  SPRINGS  3  WNH 

105 

7-25 

-  5 

1-10 

2-16 

16 

2-l6 

16 

2-17 

23 

3-22 

27 

3-31 

31 

11-10 

29 

U-21 

28 

U-26 

13 

11-26 

13 

U-26 

13 

283 

283 

282 

244 

224 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

102 

7-25 

-13 

1-11  + 

2-  1 

14 

2-21 

20 

3-2  2 

22 

3-22 

22 

4-26 

32 

10-12 

31 

U-25 

25 

U-26 

IB 

1  1-26 

18 

12-  6 

13 

SOB 

278 

249 

21,8 

169 

FAVETTEVILLE  EXP  STA 

100 

7-26 

-10 

1-11  + 

2-  I 

g 

2o 

2"28 

23 

3-22 

^' 

3-31 

32 

10-12 

32 

11-10 

" 

11-26 

17 

1  1-26 

17 

12-6 

'  ' 

308 

273 

271 

233 

195 

GRAVETTE 

102 

7-25 

-12 

1-10 

2-  5 

16 

2-l6 

20 

3-22 

22 

3-22 

22 

3-31 

32 

10-12 

29 

U-10 

27 

11-26 

15 

1 1-26 

15 

11-26 

15 

294 

283 

249 

233 

195 

HARRISON  FAA  AP 

97 

7-25 

-  6 

1-11 

2-  8 

16 

2-16 

17 

2-17 

22 

3-22 

28 

3-22 

28 

10-13 

32 

u-25 

23 

11-25 

23 

11-26 

14 

11-26 

14 

291 

283 

281 

248 

205 

HUNTSVILLE 

99 

7-25 

-14 

1-11 

2-16 

14 

2-26 

20 

3-22 

23 

3-22 

23 

4-26 

32 

10-12 

28 

10-12 

28 

11-26 

16 

11-26 

16 

11-26 

16 

283 

271 

249 

2o4 

169 

LEAD  HILL 

102 

8-10+ 

-13 

1-11 

2-16 

12 

2-17 

19 

2-28 

24 

3-22 

28 

3-23 

30 

10-13 

30 

11-12 

28 

U-26 

15 

11-26 

15 

11-26 

1  5 

283 

282 

271 

235 

204 

SILOAH  SPRINGS 
#       *  * 

102 

7-26 

-12 

1-11  + 

2-  1 

6 

2-17 

20 

3-  1 

24 

3-23 

25 

3-23 

25 

10-17 

32 

11-26 

19 

U-26 

19 

11-26 

19 

12-  6 

13 

308 

282 

270 

248 

208 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

102 

8-  9t 

-15 

1-12 

2-16 

9 

2-28 

17 

3-  6 

21 

3-24 

25 

4-  6 

29 

10-13 

31 

10-18 

?8 

11-27 

14 

11-27 

14 

11-27 

14 

284 

272 

264 

2oS 

190 

EVENING  SHADE   1  NNE 

102 

7-  7+ 

- 

- 

10-12 

32 

U-U 

28 

U-26 

15 

1 1-26 

15 

11-26 

15 

_ 

GILBERT 

101 

8-10 

-18 

l-ll 

2-28 

15 

3-  7 

19 

3-23 

24 

4-  6 

28 

4-  6 

28 

10-12 

32 

10-17 

28 

U-U 

22 

11-26 

15 

11-26 

i5 

271 

264 

233 

I94 

189 

GREERS  FERRY  DAH 

101 

6-13* 

-  4 

1-11 

2-17 

16 

- 

■ 

3-  7 

26 

4-  6 

32 

11-11 

31 

11-26 

19 

U-26 

19 

1 1-26 

19 

12-  7 

16 

293 

264 

219 

MAMNOTH  SPRING 

100 

8-  8 

-17 

1  - 1 J 

2-28 

2-28 

15 

3-  ' 

" 

3-23 

26 

4-  7 

32 

10-12 

29 

10-13 

28 

11-12 

24 

11-26 

13 

1 1-?6 

1 3 

271 

271 

250 

2o4 

188 

MARSHALL 

103 

7-  7 

-  4 

1-19+ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

MOUNTAIN  HOME   1  NNH 

101 

8-  9+ 

-  5 

1-11 

2-16 

14 

2-l6 

14 

2I28 

23 

3-  7 

26 

3-22 

30 

10-13 

30 

11-26 

12 

11-26 

12 

11-26 

12 

11-26 

12 

283 

283 

271 

264 

205 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

102 

8-  8 

-  5 

1-17+ 

2-17 

16 

3-  1 

19 

3-  7 

24 

3-23 

28 

3-23 

2B 

10-13 

28 

10-13 

28 

U-26 

12 

11-26 

12 

11-26 

12 

282 

270 

264 

2o4 

204 

MOUNTAIN  VIEW 

99 

8-  9+ 

-12 

1-11 

2-17 

14 

2-17 

14 

24 

3-  7 

24 

3-23 

32 

10-13 

30 

11-26 

16 

11-26 

16 

11-26 

16 

11-26 

16 

282 

282 

264 

264 

204 

VELLVILLE 

*       t  * 

102 

8-  9* 

-20 

1-11 

16 

Z-2fl 

18 

3-ZZ 

23 

3-23 

4-  6 

29 

10-12 

29 

10-13 

2  8 

11-11 

24 

11-26 

13 

1 1-26 

i  3 

278 

271 

234 

2o4 

189 

NORTHEAST  03 

AL IC lA 

102 

8-  9* 

-10 

1-11 

2-  1 

15 

2-l6 

19 

2-21 

24 

2-28 

25 

3-  7 

31 

10-13 

32 

11-26 

18 

U-26 

18 

11-26 

18 

12-  9 

16 

276 

271 

220 

64TFSVILLE  LIVESTOCK 

102 

7-  5 

-  7 

1-11 

2-16 

14 

2-l6 

14 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-22 

31 

10-13 

31 

11-26 

15 

11-26 

15 

11-26 

IS 

1  l-?6 

15 

283 

283 

278 

278 

205 

BATESVILLE  L  AND  0  I 

103 

8-  8+ 

-11 

1-11 

2-16 

12 

2-21 

20 

2-28 

22 

3-  7 

25 

3-23 

31 

10-13 

31 

u-u 

27 

U-26 

18 

1 1-26 

IS 

12-10 

12 

297 

278 

271 

249 

204 

BEEOEVILLE 

104 

6-12 

-  4 

1-11 

1-31 

11 

2-  8 

20 

2-16 

21 

2-28 

27 

2-28 

27 

11-12 

30 

U-26 

20 

11-26 

20 

11-26 

20 

12-10 

14 

313 

291 

283 

271 

257 

BL  VTHEV I L  LE 

103 

7-  7 

0 

1-11  + 

_ 

- 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-13 

31 

11-26 

18 

11-26 

18 

11-26 

18 

12-  8 

16 

271 

238 

CORNING 

100 

8-  6 

-10 

1-11 

2-16 

16 

2-l6 

16 

2-28 

24 

2-28 

24 

3-22 

31 

11-11 

30 

11-26 

16 

11-26 

16 

11-26 

16 

11-26 

16 

283 

283 

271 

271 

234 

JONESBORO 

100 

6-11 

-  2 

1-10 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-23 

32 

11-12 

30 

U-26 

21 

U-26 

21 

1 1-27 

19 

12-10 

10 

296 

283 

278 

278 

234 

JUDD  HILL 

2- 16 

20 

3-  7 

3 1 

■ 

KE I SER 

101 

7-  8+ 

_ 

2-  1 

14 

2-l6 

20 

2-21 

23 

3-  1 

28 

3-23 

31 

U-U 

30 

U-14 

28 

11-26 

19 

1 1-26 

19 

12-10 

13 

312 

283 

278 

258 

233 

NEWPORT 

102 

6-13 

-  1 

1-11 

2-  1 

14 

2-  8 

20 

2-17 

24 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-13 

30 

11-26 

18 

11-26 

18 

11-26 

18 

12-10 

13 

312 

291 

282 

271 

258 

PARACOULD 

102 

6-12 

-  8 

1-11 

2-  7 

15 

2-16 

18 

2-28 

22 

2-28 

22 

3-  7 

30 

10-17 

32 

11-13 

28 

11-26 

18 

11-26 

18 

12-10 

12 

306 

283 

271 

258 

224 

POCAHONTAS  I 

99 

8-  8* 

-  8 

1-11 

2-16 

15 

2-l6 

Is 

22 

3-  7 

28 

3-23 

32 

10-17 

32 

U-26 

15 

11-26 

15 

11-26 

IS 

11-26 

15 

263 

283 

271 

264 

208 

SEARCY 

*      *  « 

102 

6-12 

-  4 

1-11 

2-  1 

2-l6 

l9 

2-  lo 

19 

3-  7 

28 

3-23 

32 

10-13 

32 

11-26 

19 

1 1-26 

19 

1 1-26 

19 

12-10 

1 3 

312 

283 

283 

264 

204 

WEST  CENTRAL  0<. 

BLUE   MOUNTAIN  0AM 

104 

7-26 

-  3 

l-ll 

2-  I 

13 

2-16 

20 

2-17 

24 

3-  6 

27 

3-23 

31 

10-13 

32 

U-U 

27 

U-26 

24 

12-  6 

18 

12-  7 

16 

309 

293 

282 

250 

204 

800NEVILLE 

-lo 

1-11+ 

- 

- 

CLARKSVILLE 

100 

8-11* 

-11 

1-10 

2-  2 

15 

2-21 

19 

3-  7 

24 

3-23 

27 

4-  6 

30 

10-13 

32 

11-10 

26 

11-26 

21 

12-  6 

19 

12-  7 

16 

308 

288 

264 

232 

190 

DARDANELLE 

99 

6-11  + 

-  7 

1-11 

1-29 

11 

2-  1 

17 

2-21 

24 

3-22 

28 

3-23 

31 

11-11 

28 

U-U 

28 

11-26 

22 

12-  7 

18 

12-10 

15 

315 

309 

278 

234 

233 

FORT  SMITH  WSO  AP 

101 

7-25 

-10 

1-11 

1-31 

10 

2-l6 

20 

2*26 

24 

3-22 

25 

3-23 

30 

10-13 

32 

U-U 

27 

12-  6 

IS 

18 

12-  7 

16 

310 

293 

281 

234 

204 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

99 

7-25 

-10 

I-IO 

2-28 

15 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-23 

28 

4-  6 

31 

10-12 

32 

11-10 

28 

U-26 

20 

11-26 

20 

12-  6 

15 

281 

264 

264 

232 

189 

HECTOR 

105 

8-  9 

-  5 

1-19  + 

2-  1 

16 

2-2o 

20 

2-20 

20 

3-  7 

28 

4-  6 

31 

11-10 

29 

U-U 

27 

11-26 

19 

1 1-26 

19 

12-  7 

15 

309 

279 

279 

249 

218 

MENA 

101 

7-25 

0 

1-10 

1-29 

10 

1-31 

is 

2-16 

21 

2-20 

25 

3-22 

31 

11-10 

28 

u-10 

28 

12-  6 

16 

12-6 

16 

12-  6 

I  6 

311 

309 

293 

263 

233 

OZARK 

99 

8-10+ 

2 

1-19  + 

1-31 

12 

2-  1 

20 

2-16 

24 

2-20 

25 

3-22 

29 

11-10 

31 

U-U 

28 

11-26 

22 

12-  6 

18 

12-  9 

l5 

312 

308 

263 

264 

233 

RUSSELLVILLE 

100 

7-16 

-  5 

1-U  + 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-20 

22 

3-  7 

27 

4-  6 

32 

10-17 

30 

u-26 

23 

U-26 

23 

12-  7 

20 

12-10 

14 

296 

293 

279 

264 

194 

SUBIACO 

104 

6-10 

-  3 

1-U 

1-31 

13 

2-  1 

18 

2-16 

23 

2-20 

28 

3-  7 

31 

11-10 

32 

11-26 

24 

U-26 

24 

12-  6 

19 

12-10 

14 

313 

308 

283 

279 

248 

WALDRON 

*       *  * 

106 

7-25 

-  9 

1-10 

1-31 

11 

2-2o 

20 

3-  7 

24 

3-22 

27 

4-  6 

32 

10-12 

29 

U-U 

25 

12-  6 

17 

12-  6 

17 

12-  7 

15 

310 

289 

274 

234 

189 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

102 

7-  9+ 

2 

1-19 

1-31 

13 

2-l6 

20 

2-16 

20 

2-21 

26 

3-23 

32 

11-10 

28 

U-10 

28 

11-26 

23 

12-  6 

20 

12-  7 

16 

293 

283 

262 

232 

BENTON 

102 

6-  6 

-  2 

1-19 

1-31 

12 

2-16 

17 

3-  5 

24 

3-23 

28 

4-  6 

32 

10-13 

30 

10-16 

28 

U-U 

24 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

310 

294 

251 

2o7 

190 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

100 

7-14 

5 

1-12  + 

2-17 

13 

2-17 

13 

2-22 

24 

3-24 

28 

4-  7 

32 

10-17 

30 

U-U 

26 

12-  6 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

293 

293 

287 

232 

193 

CABOT   4  SW 

102 

6-  6 

2 

1-10 

2-  I 

15 

2-l6 

17 

2-20 

23 

2-28 

26 

3-23 

30 

10-17 

32 

U-U 

27 

11-26 

21 

12-  7 

17 

12-10 

15 

312 

294 

279 

256 

208 

CONWAY 

101 

6-24+ 

.  2 

1-19 

2-  I 

16 

2-16 

19 

2-20 

23 

3-  7 

27 

3-23 

31 

11-10 

32 

11-26 

22 

11-26 

22 

12-  7 

18 

12-10 

16 

312 

294 

279 

264 

232 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

100 

9-  3+ 

5 

1-11  + 

1-31 

16 

2-  1 

17 

2-17 

22 

2-18 

28 

3-22 

32 

10-14 

32 

U-26 

26 

12-  6 

21 

20 

12-10 

16 

313 

309 

292 

281 

206 

LEOLA 

102 

6-  6 

3 

1-19 

1-31 

11 

2-16 

18 

2-28 

24 

3-23 

28 

3-23 

28 

10-12 

32 

U-13 

28 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

310 

294 

282 

235 

203 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

101 

7-  6+ 

4 

1-19 

1-29 

12 

1-31 

IB 

2-16 

24 

2-16 

24 

2-28 

29 

11-10 

32 

U-26 

25 

12-  6 

23 

12-10 

18 

NONE 

313 

293 

283 

255 

MALVERN 

103 

6-  6 

2 

1-19 

2-  1 

15 

2-l6 

18 

3-  7 

24 

3-23 

28 

4-  6 

32 

10-17 

31 

1 1-10 

27 

12-  6 

24 

12-7 

16 

12-  7 

1 6 

309 

294 

274 

232 

MORRILTDN  4  SW 

100 

6-10 

1 

1-19  + 

2-  I 

12 

2-l6 

20 

2-21 

24 

3-  7 

28 

3-23 

31 

U-U 

29 

11-26 

25 

12-  6 

23 

12-7 

17 

12-10 

16 

312 

294 

288 

264 

233 

NIMRDO  DAM 

100 

6-12 

-  2 

1-12  + 

2-  I 

16 

2-l6 

19 

2-21 

21 

3-  7 

27 

3-23 

30 

U-U 

28 

U-U 

28 

U-26 

22 

12-  6 

19 

12-  7 

14 

309 

293 

278 

249 

233 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

100 

7-  8 

3 

1-10 

1-31 

14 

2-  8 

20 

2-16 

23 

2-16 

23 

2-27 

32 

11-25 

32 

11-26 

21 

11-26 

21 

12-  6 

19 

12-  7 

14 

310 

301 

283 

283 

271 

SHERIDAN  ;  S 

102 

7-  4+ 

3-23 

26 

4-  6 

32 

10-12 

32 

U-U 

24 

U-U 

24 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

- 

- 

- 

233 

189 

SHERIDAN  TOWER 

-  1 

1-19 

- 

- 

- 

- 

*       «  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

102 

7-  8  + 

2 

1-19 

1-29 

11 

2-  I 

20 

2-16 

22 

2-20 

28 

3-  7 

32 

U-10 

32 

11-26 

24 

U-26 

24 

12-  7 

20 

NONE 

309 

283 

279 

248 

8RINKLEY 

99 

6-13+ 

U-U 

31 

11-26 

24 

U-26 

24 

12-  9 

20 

NONE 

OES  ARC 

100 

6-12  + 

4 

1-19 

1-31 

15 

2-  8 

19 

2-  8 

19 

2-28 

27 

3-  5 

31 

10-13 

31 

U-U 

28 

U-26 

20 

u-26 

20 

12-10 

12 

313 

291 

291 

256 

222 

FDRREST  CITY 

98 

7-15+ 

NONE 

2-16 

is 

2-16 

18 

2-28 

25 

3-  7 

31 

U-U 

30 

11-26 

20 

U-26 

20 

U-26 

20 

12-10 

14 

283 

283 

271 

249 

HELENA 

102 

6-  7 

-  1 

1-19 

2-  1 

13 

2-l7 

is 

2-17 

IS 

3-  1 

26 

3-23 

32 

U-U 

31 

11-26 

22 

11-26 

22 

12-  7 

18 

12-10 

16 

312 

293 

282 

270 

233 

KEO 

100 

6-  6 

4 

1-19 

i-29 

11 

l-3l 

18 

2-16 

24 

2-21 

28 

2-28 

30 

U-U 

31 

11-26 

25 

12-  7 

21 

12-10 

17 

NONE 

313 

294 

278 

256 

MARIANNA  2  S 

101 

6-  6 

3 

1-19 

1-31 

16 

2-l6 

19 

2-16 

19 

2-28 

28 

2-28 

28 

U-U 

30 

U-26 

23 

11-26 

23 

12-  7 

20 

NONE 

294 

283 

271 

256 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Last  spring  min 

mof 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  "  or 
below 

20'  or 
below 

24  °  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Dale 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp- 

Date 

iTemp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

SftINT  CHARLES 

102 

6-l3t 

2 

1-19 

1-30 

9 

2-17 

20 

2-17 

20 

2-211  26 

3-  7 

31 

11-11 

30 

11-27 

25 

- 

12-  7 

20 

NONE 

293 

- 

279 

249 

STUTTGART 

101 

7-  7+ 

5 

1-19 

1-29 

12 

l-3l 

19 

2-16 

23 

2-21 

28 

3-  7 

32 

11-11 

31 

11-26 

25 

12-  7 

21 

12-10 

19 

NONE 

313 

294 

278 

249 

STUTTGART  9  ESE 

101 

6-  7 

6 

1-19 

1-30 

2-  1 

19 

2-17 

27 

3-22 

32 

12-  7 

Zq2 

234 

TURRELL 

100 

6-13+ 

0 

1-  I  1 

2-  1 

16 

2-16 

18 

2-16 

16 

2-28 

28 

11~10 

31 

1 1"26 

20 

11  26 

20 

20 

12^10 

1  4 

312 

283 

283 

27 1 

WEST  MEMPHIS 

106 

5-31 

<( 

1-17 

2-  1 

15 

2-16 

19 

2-16 

19 

2-28 

27 

2-28 

27 

11-26 

21 

11-26 

21 

11-26 

21 

12-^7 

19 

12-10 

15 

312 

294 

283 

271 

271 

WYNNE 

99 

7-15* 

3 

1-19  + 

1-31 

14 

2-16 

17 

2-16 

17 

2-28 

25 

3-  7 

32 

10-13 

32 

11-26 

18 

11-26 

16 

11-26 

18 

12-10 

13 

313 

283 

263 

271 

220 

♦  * 

SOUTHWEST  07 

D  E  QUEEN 

103 

7-26 

2 

1-10 

2-  1 

2-20 

20 

2-28 

24 

3-  7 

25 

3-23 

32 

__ 

12- 

12-  7 

261 

nUr  t    3    1"  c 

100 

7-26+ 

7 

1-10 

2-  2 

19 

2-17 

2 1 

2-28 

27 

3-24 

32 

1110 

29 

12  6 

24 

12-  6 

24 

19 

12  26 

16 

328 

308 

292 

231 

MOUNT    104  3  SE 

100 

7-26  + 

1 

1-20  + 

2-17 

15 

2-20 

20 

3-  8 

24 

3-24 

27 

4-  7 

32 

10-12 

31 

10-13 

28 

U-U 

24 

12-  6 

20 

12-  7 

13 

293 

269 

248 

203 

188 

MURFREESBORO  2  NNH 

99 

7-19  + 

5 

1-19 

2-  1 

16 

2-16;  20 

2-28 

24 

3-22 

27 

3-23;  30 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-  6 

23 

12-  7 

18 

12-27 

15 

329 

294 

281 

233 

232 

NASHVILLE   EXP  STATION 

102 

7-25 

6 

1-10 

1-31 

1 1 

2-  1 

19 

2- 16 

23 

2-27 

27 

3-22 

29 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-  6 

12-10 

12-26 

329 

312 

293 

233 

DKAV 

103 

7-25 

B 

1-31 

1-31 

8 

2-  I 

18 

2-16 

24 

2-21 

28 

3-22 

30 

11-11 

29 

12-  6 

27 

12-  7 

22 

12-10 

18 

12-26 

15 

329 

312 

294 

266 

234 

105 

7-26 

8 

1-19  + 

2-  1 

16 

2-l6 

20 

2-16 

20 

3-22 

28 

3-23 

30 

10-13 

32 

11-10 

27 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-26 

13 

328 

294 

294 

233 

204 

TEX4RKAN4   FAS  AP 

102 

7-25 

U 

1-10 

1-29 

16 

1-31 

20 

2-  1 

23 

2-  I 

23 

2-27 

32 

12-  6 

28 

12-  6 

26 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

312 

3o8 

282 

cniiTU    rcMTDAi  no 

ARKADELPHIA  2  N 

6-  6 

7 

9 

31 

1  g 

2-  Z 

20 

2  20 

3-  7 

27 

3-23 

29 

13 

2^ 

10 

12-  7 

290 

2i,6 

CAMDEN  1 

101 

1~  19 

2  1 

14 

2-  2 

20 

2-16 

23 

2-28 

28 

3-23 

31 

1110 

31 

1111 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

308 

294 

256 

232 

EL   DORADO   FAA  AP 

103 

7-  « 

9 

1-19 

1-29 

16 

2-  1 

20 

2-16 

22 

2-20 

27 

3-20 

31 

11-10 

29 

11-11 

27 

12-  6 

24 

12-  7 

19 

12-26 

14 

331 

309 

293 

264 

235 

MAGNOL lA 

100 

7-  5 

9 

1-19  + 

1-31 

11 

2-  1 

18 

2-16 

21 

3-20' 28 

3-23 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-  7 

22 

12-10 

19 

12-26 

16 

329 

312 

294 

23' 

232 

MOROBay  LOCK  s 

101 

7-  6 

' 

1-19 

2-  2 

15 

2-17 

20 

2-17 

20 

2-28 

26 

3-24 

31 

10-13 

32 

11-11 

12  7 

12-  7 

^' 

12-  7 

308 

293 

293 

£50 

203 

PRE5C0TT 

101 

7  2^  + 

8 

1    19  + 

131 

14 

2-  I 

19 

2  16 

22 

2-16' 23 

3-22 

31 

11-10 

30 

12-  6 

12  7 

19 

12-  7 

19 

NONE 

309 

294 

293 

233 

SPARKHAN 

101 

7-26+ 

5 

1-20+ 

2-  7 

15 

2-16 

20 

2-20 

23 

3-22 

28 

3-23 

29 

11-10 

27 

12-  7 

IB 

12-  7 

18 

12-10 

15 

306 

294 

290 

233 

WARREN   2  HSH 

100 

6-  7 

5 

1-19 

2-  1 

16 

2-  1 

u 

2-17 

22 

2-28 

28 

3-23 

32 

11-10 

30 

11-11 

28 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

12-10 

1  6 

312 

309 

293 

256 

232 

*        *  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

100 

7-  9+ 

3 

1-19 

2-16 

13 

2-16 

13 

2-20 

23 

3-23 

28 

3-23 

2B 

10-13 

29 

u-u 

24 

U-U 

24 

12-  7 

16 

12-22 

16 

309 

294 

264 

233 

204 

DERMOTT  3  NE 

103 

6-  7 

1 

1-19 

1-31 

15 

2-l6 

20 

2-16 

20 

2-28 

27 

3-23 

30 

10-13 

32 

11-U 

28 

12-  7 

24 

12-26 

18 

NONE 

313 

294 

256 

204 

DUMAS 

100 

7-  8+ 

6 

1-19 

1-29 

13 

2-  1 

20 

2-  6 

23 

2-21 

28 

2-28 

31 

11-26 

27 

11-26 

27 

12-  7 

23 

12-10 

20 

NONE 

312 

304 

276 

271 

EUDORA 

101 

7-  9 

4 

1-19 

2-  1 

14 

2-  1 

U 

2-16 

22 

2-20 

28 

3-  7 

32 

11-11 

30 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-26 

19 

NONE 

328 

294 

290 

249 

HONTICELLO  3  SW 

100 

6-  7 

-  1 

1-19 

2-  1 

16 

2-20 

19 

2-21 

24 

3-  2 

28 

3-  7 

29 

10-12 

32 

U-U 

26 

11-27 

24 

12-10 

16 

12-10 

16 

312 

293 

279 

254 

219 

PINE  BLUFF 

102 

6-  7 

3 

1-19 

1-30 

12 

2-  I 

19 

2-16 

23 

2-17  25 

3-22 

32 

11-10 

31 

11-26 

26 

12-  7 

22 

12-10 

18 

NONE 

312 

294 

262 

233 

PORTLAND 

100 

7-  9+ 

a 

1-20  + 

1-31 

14 

2-  2 

19 

2-  2 

19 

2-17 

28 

3-  1 

32 

U-10 

32 

11-26 

26 

12-  7 

23 

12-26 

19 

NONE 

327 

306 

282 

294 

ROHWER  2  NNE 

103 

6-  7 

0 

1-19 

1-29 

13 

2-  2 

20 

2-16 

23 

2-21 

25 

3-23 

31 

10-13 

32 

U-U 

26 

12-  7 

23 

12-10 

20 

NONE 

311 

294 

263 

204 

STAR  CITV  <i  ENE 

102 

7-  B  + 

2 

1-19 

1-31 

16 

2-  6 

20 

2-16 

21 

2-28 

26 

3-23 

29 

10-12 

28 

10-12 

28 

12-  6 

23 

12-10 

20 

12-26 

15 

329 

307 

293 

226 

203 

STATE  EXTREMES 

WALORON 

106 

7-25 

WEST  MEMPHIS 

5-31 

YELLVILLE 

-20 

1-11 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


 lan 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

B 
"5 

Average 

1 
W 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

E 

Average 

Extremes 

Average 

$ 
6 

w 

Average 

Extremes 

Average 

B 

IN) 

« 

39.1 

S4 
32 

47.7 

»e 

34 

98.2 

79 
42 

69.6 

99 
51 

79,9 

96 
64 

86.9 

104 
74 

90.0 

loe 

77 

89.9 

107 
74 

83.0 

100 
68 

69.9 

90 
52 

57.1 

74 
43 

46.7 

68,0 

32 

I") 

2 

30,0 

46 

20 

42.5 

65 
26 

55.7 

92 
J5 

67.7 

96 
39 

82,3 

108 
56 

87.9 

118 
66 

93.0 

115 
71 

89.9 

116 
67 

80.6 

108 
60 

69,3 

99 
38 

54. S 

75 
31 

41.6 

n 

69,9 

\l> 
20 

31. T 

39 
25 

40. S 

58 
29 

53.7 

70 
!9 

64.9 

96 
43 

79,7 

95 
62 

84.3 

102 
71 

69.3 

104 
75 

84.4 

99 
71 

79.9 

96 
65 

62,7 

79 
46 

53.7 

68 
37 

41,6 

«>.7 

104 
19 

HIKUNnA  2  s 

IN) 

3«.  1 

25 

47.7 

09 
29 

60.4 

95 

39 

71,1 

93 
45 

83,3 

110 
53 

86,8 

113 
70 

87.6 

102 
72 

85.5 

95 
74 

80.7 

93 
71 

65.6 

95 
91 

96.0 

66 
42 

44,9 

67.0 

113 
29 

ItOMMER  2  NNE 

t  I'll 

<l 

31.4 

54 

20 

42.7 

<>2 
26 

53.5 

78 
55 

63.4 

82 
*l 

76,7 

100 
54 

83.5 

101 
64 

86.8 

109 
63 

86,4 

105 
64 

80.5 

101 
61 

64,  1 

98 
41 

94.1 

76 
S4 

42,0 

69. T 

109 
20 

JTUTTS4RT  «  BSE 

11") 

4 

3?.! 

49 
2« 

40.7 

»4 
32 

51.3 

66 
38 

62,2 

77 
46 

74,1 

97 

60 

81.3 

96 
72 

84.8 

96 
73 

83.5 

95 

70 

77.4 

«3 
64 

62.9 

79 

90 

92.9 

67 
40 

41.3 

62.0 

91 
29 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  j^^.^^^.s 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

»       »  » 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 

_ 

_ 
- 

5.83 
750 
80(0 
53,7 

6.26B 
496B 
92.2 
63.2 

7.67 

96.8 
67.0 

6. SOB 

98.8 
69.5 

6.24B 

355 
96.4 
69.7 

4.40B 

88.9 
65.3 

2.658 

510 
73. 1 
50.1 

- 
- 

»       •  « 

NDRTHESST  03 

KEISER 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

10. UB 
1947B 

9. BOB 

13948 

8.64 

1698 

6.108 
1514 

3.83B 
1338 

2.68B 

2150B 

- 

•       »  * 

WEST  CENTRAL  04 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

3.64B 

1036 

4.84 

772 

6.01 
647 

7.22B 
552 

6.73 

527 

6.33 

616 

4.49B 
537 

2.73 
352 

1.50 
440 

S13 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

dep 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

- 

- 
- 

5. 098 
.00 

74.0 
52.3 

6,38B 

.15 
1058 
84,0 
61.4 

6. 098 

.94 
1259G 
87.4 
69.4 

- 

_ 

7.388 
.21 
735 
91.1 
72.4 

5. 708 
1.18 
996 
84.7 
67.9 

3.95 
.15 
874 
69.5 
52.6 

- 

1290 
61.3 
45.7 

- 

*       •  * 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

753 

925 

5.07B 

7X4 

5.62 

520 

6. 208 
574 

6.12 
493 

5.72 
473 

4. 138 

405 

3.18 
567 

2.478 
771 

919 

- 

*       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

oep 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

_ 

257 

5.78B 
2.48 
226 
67.5 
44.7 

6.64 
2.U 
12o 
78.0 
54.4 

8.54B 
2.76 

219B 
88.4 
63.1 

9. 198 

2.40 

1892 

92.7 

68.6 

8.05 
1.20 
1035 

73.6 

7.528 

1293 

70.5 

5.76 
.75 

1174 

4.19 
.72 
1259 
75.3 
51.1 

2. 758 

.65 
1858 
62.5 
46.8 

2792 

- 

♦       *  » 

SOUTHWFST  07 

HOPE   3  NF 

EVAP 

dep 

WIND 

868 

4.04B 
.28 

796 

5.19B 
.17 

5,81 
.49 
942 

7.54 
.63 
696 

6.99 
.70 

547 

5.99B 
-  1.33 

502 

4.568 
-  1.21 

577 

3.65 
.86 

722 

1.99B 
.71 

1083 

1303 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

a 

0) 
H 

d, 
'u 

CD 

a, 

m 
> 
u 

G  u) 

O  0 

2  u 

9't  12 

624 

36 

2 

91  05 

256 

7  I 

1 

2  3  C 

92  52 

780 

40 

40 

1 

2  3  C 

93  29 

854 

2  C 

93  25 

475 

9  Q 

2 

93  25 

285 

OS 

2  C 

93  03 

196 

0  I 

R  1 
0  1 

1 

2  3  C 

91  12 

145 

87 

2 

91  21 

194 

1 

2  3 

9*  08 

325 

10 

10 

2 

93  58 

960 

29 

2 

91  23 

195 

^2 

2  C 

91  47 

571 

3o 

Ha. 
JO 

1 

2  3  C 

91  38 

277 

52 

0^ 

1 

2  3  C 

91  54 

250 

91  06 

221 

1  K 

9  f 

1 

2  3 

92  37 

285 

*rO 

1 

2  3 

94  13 

1296 

t  X 

t  1 

1 

2  3 

93  37 

1160 

«2 

2  C 

93  58 

1125 

^IL 
S9 

2 

93  09 

500 

13 

2 

91  06 

269 

711 

f  P 

2 

93  11 

426 

7  1 

27 

1 

2  34C 

93  39 

426 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

2  34C 

93  09 

360 

7  e 

2 

89  54 

252 

5 1 

7 1 

1 

2  3 

93  23 

1000 

1-9 

2 

93  55 

511 

36 

INAC 

1 

2  3  C 

92  28 

1295 

C 

93  20 

250 

49 

2 

91  12 

205 

86 

66 

1 

2  3  C 

93  30 

2578 

2 

92  34 

480 

C 

92  05 

279 

1  3 

33 

1 

2  3 

92  08 

400 

72 

1 

2  3 

92  49 

116 

87 

87 

1 

2  3  C 

91  19 

170 

7* 

INAC 

1 

2  3 

93  27 

454 

24 

24 

1 

2  3 

93  24 

850 

C 

92  28 

510 

55 

2 

93  48 

1400 

C 

93  18 

2166 

C 

92  29 

320 

93 

"5 

1 

2  3 

90  35 

293 

83 

83 

1 

2  3  C 

94  25 

1050! 

28 

2 

91  57 

180 

54 

64 

1 

2  3 

92  27 

350 

33 

2 

92  23 

680 

£7 

2 

93  24 

370 

01 

2 

93  24 

370 

C 

93  09 

330 

91 

91 

1 

2  3 

93  12 

2375 

3 

3 

1 

2  3 

94  21 

420 

43 

1 

2  3 

94  23 

557 

C 

91  23 

143 

15 

1  3 

2  3 

91  31 

200 

41 

4  1 

1 

2  3 

94  01 

419 

1  a 

i  D 

2 

94  06 

686 

C 

91  29 

160 

70 

7n 

1 

2  3  C 

92  48 

252 

76 

76 

1 

2  3 

91  16 

135 

15 

16 

1 

2  3 

93  47 

1420 

75 

7  R 

1 

2  3  C 

91  37 

500 

14 

37 

MAY 

1 

2  3 

94  10 

1251 

29 

1 

2  3 

94  10 

1270 

89 

0  V 

1 

2  3  C 

92  25 

260 

45 

INAC 

1 

2  3 

94  24 

400 

C 

90  48 

250 

15 

1  s 

FEB 

1 

2  3  C 

94  22 

449 

95 

1 

2  3  C 

94  09 

793 

23 

"^O 

1 

2  3 

91  27 

200 

64 

2 

92  43 

595 

42 

51 

1 

2  3  C 

94  14 

520 

C 

93  29 

64T 

42 

2 

93  41 

461 

37 

2 

94  28 

1250 

79 

79 

1 

2  3 

93  26 

1360 

37 

2 

92  23 

360 

16 

34 

INAC 

1 

2  3 

94  15 

518 

37 

2 

92  00 

527 

15 

17 

1 

2  3  C 

Station 


o 

X 

0 


County 


0 
3 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NF 
ANTOINE 

ARKAOELPHIA  2  N 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 
ASHDOWN  2  S 

ATHENS 

AUGUSTA  2  NW 
BATESVILLF  LIVESTOCK 
BATESVILLF   L  AND  D  1 
BEEBE 

BEEDEVILLF 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLF  4  NW 
BIG  FORK 

BISMARCK  ?  SE 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BDNNERDALF 
BOONEVILLF 
BDTKINBURG  3  NE 
BDUGHTQN 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL   SHOALS  0AM 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NE 
CLINTON 

COMBS  3  SF 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CRQSSETT  ?  SSe 
CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS  7  NNE 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

DARDANELLF 
DEER 

DE  QUEEN 
DESUEEN  DAM 
DERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DIERKS 
DIERKS  DAM 
DUMAS 

EL   DORADO  FAA  AP 
EUDORA 

EURFKA  SPRINGS   3  WNW 

EVENING  SHADE   1  NNE 

FAYETTEVILLF   FAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FDRDYCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 
GLENWOOD  4  ENE 
GRAVELLY   1  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS   FERRY  DAM 


0006 
0064 
0130 
0136 
0150 
0178 
0220 
0234 
0240 
0286 

0300 
0326 
0458 
0460 
0530 
0536 
0582 
0586 
0616 
0664 

0724 
0746 
0764 
0798 
0800 
0806 
0820 
083O 
0842 
0848 

0936 
lOlO 
1020 
1102 
1132 
U52 
1442 
1455 
1457 
1492 

1574 
1582 
1596 
1632 
1666 
1730 
1750 
1829 
1834 
1835 

1838 
1900 
1948 
1952 
1962 
1968 
2015 
2020 
2148 
2300 

2355 
2356 
2356 
24*3 
2444 
2540 
2544 
2564 
2574 
2578 

2760 
2794 
2810 
2842 
2922 
2930 
2946 
2962 
2976 
2978 


SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 
CLARK 
PIKE 
CLARK 
091  DESHA 

06  ARKANSAS 

07]  LITTLE  RIVER 

07  HOWARD 
06  WOODRUFF 

03  INDEPENDENCE 
03'  INDEPENDENCE 
031  WHITE 
031  JACKSUN 
SAL INE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 


HOT  SPRING 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 
NEVADA 

03  MISSISSIPPI 
05  HOT  SVRING 

04.  LOGAN 

02|  VAN  BL'REN 
08|  NEVADA 

05!  MONRDt 
01'  NEWTON 
02,  BAXTFP 
05  PULASKI 
02!  IZARD 
08|  OUACHITA 
061  MONROE 
04i  JOHNSON 

04  JOHNSON 
02;  VAN  Bl:REN 

01  MADISON 
01  NEWTON 

05  FAULKNER 
03'  CLAY 

04  POLK 

09,  ASHLE'i 

05,  PULASKI 
021  VAN  BiiREN 
04|  YELL 

04|  YELL 

04]  YELL 
01:  NEWTON 
07!  SEVIEP, 
07'  SEVIEk 
091  CHICOi 
06!  PRAIRIE 
07!  HOWARD 


HOWARD 

DESHA 

UNION 


09  CHICOI 
01!'  CARROLL 

02  SHARP 

Olj  WASHINGTON 

01  WASHINGTON 
08  DALLAi 

07  LITTLh  RIVER 

06  ST  FRANCIS 
041  SEBAS  HAN 
04;  CRAWFURD 

03  WHITF 

02  SEARCY 

07  SEVIEh 
07  PIKE 
04|  YELL 
Oil  BENTON 
01|  CARROLL 
05  FAULKNER 
04l  SEBA5  I'lAN 
02|  CLFBUKNE 


135 
735 
6  34 
334 
334 
334 
334 
233 
134 
4^3 


434  19 
735  18 
735  49 
V|35  45 
735  04 

735  26 
6&4  33 
136  21 

736  24 
334  29 

334  18 
736  06 
334  35 
135  06 

333  41 
535  55 

334  23 
135  09 
735  43 
333  52 

734  53 

735  52 

736  22 

134  57 
7!36  07 
3j33  36 

734  41 

135  29 
135  32 

735  35 

735  4S 

736  05 
135  05 
7!36  24 
434  25 
333  07 

134  42 

135  24 
135  03 
135  04 

135  13 
135  50 
434  02 
434  05 
233  33 

734  59 
434  07 
434  09 
233  53 
333  13 

233  07 
736  25 
7!36  0? 
736  00 
736  05 

333  48 
433  43 
535  02 

135  20 
1135  39 

735  08 
735  50 

334  07 
334  21 

134  52 

136  24 
7136  20 

135  14 
135  13 
735  31 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
1977 


Station 


GURDQN 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON  FAA  AP 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  ME 

HOPPER  1  E 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUNTSVILLE 
HUTTIG  LOCK 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBQRO 
JUOD  HILL 
KEISER 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

MADISON 

MAGNOLIA 

MAGNOLIA  7 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
MENA 

MILLWOOD  DAM 
MONTICELLD  3  SW 
MORCBAY  LOCK  8 
MORPILTON  4  SW 
MOUNT   IDA  3  SE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNp 
MURFREESBORQ  2  NNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 

NIMROO  DAM 

NORFORK  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

ODELL  3  N 

ODtN   1  NNE 

OKAY 

DWENSVILLE 
OZARK 
OZOME 
PARAGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINR  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCL IFF 
ROHWER  2  NNF 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRA^'C1S 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  $ 
SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 


O 

0 
c 


307^, 
3088 
3132 
3165 
3235 
32*2 
3428 
3438 
3442 
3466 

3540 
3556 
3600 
3704 
3734 
3761 
3821 
3862 
3998 
4010 

4060 
4106 
4134 
4248 
4528 
4548 
4550 
4562 
4572 
4638 

4666 
4696 
4746 
4756 
4839 
4900 
493<i 
4938 
4988 
5036 

5038 
5046 
5072 
5079 
5110 
5112 
5158 
5160 
il7<, 
5186 

5200 
5228 
5320 
535i, 
5358 
5376 
5498 
B50B 
5514 
5562 

5591 
5602 
5691 
575^, 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6566 
6586 


County 


CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONF 

POPE 

PHILLIPS 
HEMPSl EAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 

MADISUN 

UNION 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

POINSFTT 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BODNE 

GRANT 

PULASI-  I 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMe.IA 

HOT  SHRING 

FULTON 

LEF 

SEARCV 
SEARCY 
IZARD 
POLK 

LITTLE  RIVER 

DREW 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGUMERY 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 

FRANKL IN 

PIKE 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 

CRAWFORD 

PIKE 

JACKSDN 

PERRY 

BAXTER 

PULASKI 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

SALINt 

FRANKL IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFFPSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

GRANT 

VAN  BUREN 


0 


333  5S 

333  14 
736  19 
736  16 
135  28 

234  3? 
3(33  43 

334  22 
433  56 
334  31 

736  05 

333  02 
736  01 

334  42 

735  49 
535  36 

235  41 
134  36 
535  49 
134  51 

334  19 

736  2S 

3B4  10 

134  44 

535  01 
433  18 
4!33  16 
334  23 
736  29 

734  44 

735  55 

736  03 
736  05 
334  35 

433  41 
333  36 

333  19 

135  07 

334  32 
736  20 

736  20 

735  52 

135  34 

334  05 

334  09 

434  00 
334  07 
135  38 
334  14 

735  36 

134  57 

736  15 

134  50 
1)35  48 
334  38 
433  46 
334  37 

135  29 
135  38 

536  02 


134  48 

735  57 

135  03 
134  13 
334  35 
334  11 

736  16 
333  14 
333  48 
333  48 


135  18 
133  48 
135  17 

734  23 
536  27 
736  23 

735  15 
334  17 
334  27 
735  39 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

• 

CLi 
rJ 
R 
(1) 

Q-i 
U 
<D 

fd 
> 
W 

O  0) 

o 

So 

93  09 

210 

29 

2 

91  48 

180 

21 

2 

91  29 

362 

INAC 

C 

93  09 

1374 

16 

16 

1  2  3 

92  58 

555 

29 

1  2  3  C 

90  37 

325 

104 

104 

1  2  3 

93  33 

375 

106 

106 

36 

1  2  34  G 

93  40 

700 

29 

2 

94  22 

337 

31 

2 

93  03 

680 

84 

84 

1  2  3 

93  44 

1453 

15 

15 

1  2  3  C 

92  05 

60 

MAY 

C 

93  11 

OS  f 

29 

2 

93  04 

722 

29 

2 

90  39 

245 

81 

81 

12  3 

90  31 

215 

5 

5 

INAC 

1  2  3 

90  05 

232 

18 

18 

1 

1  2  34  G 

92  00 

230 

29 

29 

1  2  3 

90  26 

230 

37 

2 

92  28 

305 

21 

2 

93  51 

796 

S9 

2 

92  55 

810 
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92  24 

210 

1 

1 

MAR 

1  2  3 

92  21 

290 

36 

36 

MAR 

1  2  3 

92  19 

550{ 

37 

2 

-  12  - 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 
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6768 
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7582 
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L INCOLN 
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ARKANSAS 

LOGAN 
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MILLER 

CRITTENDEN 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 
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YELL 

CROSS 

MARION 


196 
333 


10 
5! 
*&3  22 
333  57 
IS'r  29 
li<t  28 
135  18 
433  06 
433  27 
2p5  22 


134 
333 


334  39 


08 
19 


235 
7^6 

1^*  57 
535  14 
7P6  13 


94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  11 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


ll'.O 
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270 
1B2 
21* 
198 
500 
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361 
225 

675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


43 


57  57 


80 


15 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheviile,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:   Division  averages  in  the  annual  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in   this   bulletin  are:     Temperature   in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches, 
and  wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  endint^  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters   following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
U^TE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Reiser 


Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thermograph. 
Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers 

Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S     5  d  m 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING:  '  ' 

No  record. 

+     Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*     Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record, 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amo  nts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes   total   for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-HISSISSiPPI     3-OUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

C     Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station   Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheviile ,  N,   C,   28801.       Attn;     Publications , 
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1  .99 

.54 

.59 

17 

8.0 

3 

21  . 

6 

2 

0 

HECTOR 

39.3 

20 

5 

29.9 

69 

7 

5 

25 

1081 

0 

2  .97 

I  .40 

17 

S 

12 

5 

2 

1 

MENR 

69 

1  0 

1  7  . 

1  056 

D 

9 

27 

0 

3  .09 

.80 

1.10 

12 

6.0 

4 

22. 

6 

2 

1 

OZARK 

39.5 

20 

5 

30.0 

-10.2 

69 

7 

9 

9 

1079 

0 

10 

27 

0 

1  .74 

-   1  .28 

.52 

16 

8.S 

5 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

39.5 

21 

4 

30  .5 

-10.1 

71 

8 

13 

18. 

1062 

0 

9 

26 

0 

3.44 

.28 

1  .40 

1  2 

5  . 3 

5 

1  3. 

4 

3 

1 

SUBIACO 

39.5 

21 

9 

30.7 

-  9.8 

57 

5 

1  1 

17. 

1055 

0 

8 

27 

0 

2.54 

-  .54 

.58 

12 

8.5 

5 

20. 

6 

3 

0 

WRLDRON 

47  F. 

Q 

9.5 

72 

5 

28 
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28 
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21  . 
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1 

0 
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1  .  39 

1 6 
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72 

^ 
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4 
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0 
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1  .50 
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40  .4 

2\ 
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30.9 

74 

8 

13 

4 
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0 

6 

26 

0 

4  .86 

1  .37 

12 

8.0 

7 

5 

2 

CABOT   4  SH 

38  .9 

22 

6 

30.8 

71 

7 

1  1 

15 
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6.63 

1  .76 
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7.6 

3 

19. 

8 

5 

3 
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31.6 
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0 

4  .83 

.79 

1  .24 

1  7 

9  .  1 

4 

17. 

7 
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977 

0 

7 

25 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  prk«ns«s 
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DfllLY  PRECIPITRTION 


STflT  I  ON 


NORTHWEST  D 
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DAILY  TEMPERATURES 
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66     67  22 


65  25 
25  10 


23  24 
II  12 


22  24 

10  16 


20     25  27 


24  23 
11  21 


23     25  27 


23  23 
10  17 


17     24  24 


21  24  24 

8  11  15 

26  24  28 
12  12  14 

27  25  29 
II  14  18 

27  28  24 

9  13  18 

22  25  25 
8  16  17 


25  25 
13  15 


25     24  26 


25  24 
13  14 


23     23  27 


23  23 
12  14 


34  28 
14  10 


35  27  31 
20     15  10 


35     26  33 


22  27 
1  1  9 


29  30 
15  16 


30  29 
18  8 


35  24 
14  12 


27  32 
18  25 


33  32 
24  16 


33  32 
24  20 


30  31 
20  22 


33  35 
24  16 


28  33 
23  14 


33  31 
23  13 


28  33 
21  20 


27  31 
21  16 


33  32 
24  19 


30     29  29 


25     32  30 


35     19  25 


34  34 
24  0 


32  25 
25  3 


33  27 
25  5 


33  33 
18  I 


33  34 
24  10 


27     34  23 


30  26 
6  -  4 


34  27 
16  10 


32  24 
15 


35  25 
15  19 


32  29 
15  16 


33  23 
19 


36  24 
19  19 


34  23 
16  16 


33  28 
17  16 


33  24 
18  12 


21     21  26 


23     24  32 


23  21  23 
13     12  12 


20     23  30 


22     19  26 


20  21 
5  4 


30  31 
20  23 


28  27 
20  20 


29  29 
21  22 


29  31 
20  20 


28  27 
19  20 


30  35 
20  20 


27  28 
22  24 


26  26 
19  21 


26  29 
19  24 


29  32 
21  21 


30  32 
21  22 


24  28 
17 


27  29 
19  6 


26  26 
15  12 


29     29  32 


28     28  27 


22     28  24 


24     28  26 


33  39 

17  27 


25  35 
20  22 


21     24  33 


30     34  43 


23     19  33 


30     38  40 


30     40  44 


35  40  40 
21     27  32 


30  35  40 
14     18  28 


29  34  43 

8  22  28 

34  42  41 

IB  12  31 

38  48  43 

24  28  34 

30  37  45 
16  16  17 

35  4  1  4  1 
15  22  32 


33     42  40 


38  40 
1  3  31 


44  43 

14  32 


35  44 
18  24 


4  3  40 

9 


35  39 
12 


38  45 
16  18 


34     4  1 

15  17 


40  39 
10  30 


38  38 
10  27 


33  23 
6  6 


29  22 
I  2 


26  27 
4  9 


34     26  27 


23  27 
7  9 


24  22 
5  8 


44     32  28 


39  30  26 
27     10  10 


42     35  25 


34  25 
38  33 


36  29 
10 


42  34 
34  6 


40     33  29 


37     31  28 


42     33  24 


40     34  29 


37     33  32 


40  32 
30  8 


40  33 
32     1  1 


43  35 
33  9 


37  32 
31  9 


40  34 

32  9 


38  35 
34     1 1 


37  30 
30  7 


38     34  30 


27  34 
10  9 


25  30 
I  1  7 

34  31 


I  1 


39  32 
30  10 


12  22 
32  26 


12     21  22 


33  30 
5  10 


21     33     29  32 


34  33 
6  8 


32  27 
1 3  8 


35  33 
3  5 


32  32 
1  3  9 


27  34 
9  9 


34  35 

23  21 


33  35 
24  25 


30  36  32  33 
15      9     12  25 


35  33  32  34 
12     14     10  24 


37  33  33  36 
3     10     24  27 


36  38 
16  17 


34  31 
9  7 


32  33 
20  21 


31 
23  23 


35  31  32 
13  21  25 

34  31  34 

13  22  26 

36  31  33 
IS  23  27 

32  33  35 

14  21  25 

33  28  30 
II  15  24 

33  31  34 

6  21  20 

32  27  29 

II  15  23 

31  28  32 

11  13  20 

35  30  31 

15  11  25 

30  27  29 

12  18  23 


33  30 
1  1  20 


32  32 
16  22 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DAILY  TEMPERnrURES 


ORKPNSnS 

JONUnRT  1976 


DAY   OF  MONTH 

o 
cr 

STflT ION 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HESI   CENTRSL  04 

BLUE  nOUNTBIN  DBM 

MAX 

4  j 

34 

35 

48 

S3 

67 

62 

69 

40 

26 

29 

22 

30 

36 

3  1 

33 

34 

28 

25 

31 

30 

30 

34 

43 

43 

35 

28 

25 

38 

37 

31 

37.2 

MIN 

28 

16 

1  3 

1  4 

27 

39 

38 

25 

12 

12 

1  3 

19 

21 

24 

15 

21 

12 

1  3 

18 

15 

15 

22 

26 

28 

33 

14 

14 

17 

17 

24 

27 

20.4 

CLBRnSVILLE 

MAX 

43 

37 

36 

49 

52 

67 

59 

69 

36 

30 

32 

25 

31 

37 

33 

33 

35 

30 

27 

30 

33 

30 

34 

44 

47 

40 

29 

38 

38 

38 

31 

38.5 

MIN 

32 

1  2 

1  2 

1  2 

2  1 

33 

39 

35 

1  1 

1  3 

17 

19 

14 

1  3 

10 

18 

15 

1  3 

18 

19 

18 

20 

26 

28 

37 

1  3 

1  3 

10 

1  1 

1  3 

24 

19.0 

DBRORNELLE 

MAX 

42 

36 

48 

50 

67 

62 

69 

60 

29 

30 

26 

30 

38 

35 

29 

35 

35 

27 

29 

34 

29 

33 

41 

43 

4  1 

34 

3S 

39 

37 

32 

35 

39.0 

MIN 

3  1 

1  7 

1  5 

22 

42 

35 

44 

23 

12 

IS 

19 

19 

25 

24 

15 

27 

IS 

1  3 

24 

19 

19 

25 

24 

30 

31 

14 

21 

18 

18 

24 

27 

22.8 

FORI   SHI IH  HSO  OP 

MAX 

42 

36 

48 

55 

66 

55 

64 

45 

25 

29 

27 

30 

36 

28 

31 

34 

22 

28 

28 

25 

28 

35 

40 

43 

37 

26 

32 

35 

35 

31 

34 

36.5 

M  I  N 

22 

I  3 

1  3 

23 

35 

30 

42 

1  6 

1  1 

1  5 

21 

21 

14 

1  3 

13 

18 

10 

13 

20 

10 

10 

25 

24 

35 

17 

15 

1  7 

1  4 

18 

27 

25 

19.4 

fORT   SMITH   WATER  PLBNT 

MAX 

43 

38 

47 

50 

63 

60 

64 

SB 

23 

32 

28 

30 

4  1 

33 

30 

35 

32 

3 1 

28 

31 

30 

35 

43 

47 

44 

33 

33 

36 

37 

34 

36 

38  .9 

MIN 

21 

8 

1  2 

20 

43 

30 

34 

18 

8 

1  1 

17 

19 

18 

19 

12 

29 

7 

1  1 

20 

16 

14 

22 

25 

34 

30 

10 

17 

8 

1  3 

26 

24 

19.2 

HECTOR 

MAX 

42 

41 

46 

50 

63 

57 

69 

64 

28 

28 

26 

30 

38 

37 

28 

34 

34 

28 

33 

32 

33 

33 

42 

46 

40 

35 

36 

40 

39 

32 

34 

39.3 

MIN 

21 

1  3 

1  5 

20 

42 

4  1 

44 

22 

9 

1  3 

18 

18 

24 

20 

1  1 

25 

14 

12 

21 

17 

IB 

19 

24 

29 

32 

5 

16 

12 

IS 

22 

25 

20.6 

HENS 

MAX 

42 

37 

47 

45 

65 

67 

69 

62 

26 

34 

29 

31 

41 

34 

33 

34 

3 1 

28 

26 

33 

30 

31 

43 

47 

42 

32 

36 

39 

39 

36 

33 

39.4 

M  1  N 

24 

1  4 

1  6 

28 

42 

34 

48 

21 

10 

10 

18 

23 

19 

18 

IS 

29 

10 

19 

20 

12 

1  3 

24 

26 

34 

31 

12 

18 

IS 

19 

25 

27 

21.7 

OJflRK 

MAX 

43 

41 

48 

51 

67 

57 

69 

57 

31 

32 

22 

30 

34 

34 

30 

35 

33 

25 

30 

36 

30 

35 

45 

45 

43 

32 

39 

41 

41 

31 

35 

39.5 

MIN 

29 

1  1 

1  4 

23 

42 

34 

40 

19 

9 

1  3 

20 

18 

19 

17 

15 

25 

1  1 

1  3 

21 

1  3 

15 

25 

29 

35 

25 

12 

19 

1  1 

16 

18 

24 

20.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 

43 

40 

36 

48 

52 

60 

60 

71 

52 

29 

28 

27 

32 

37 

37 

34 

35 

29 

27 

29 

33 

31 

4  1 

49 

45 

39 

30 

36 

38 

39 

38 

39.5 

MIN 

35 

16 

15 

17 

27 

37 

40 

35 

1  3 

1  4 

16 

14 

22 

22 

15 

17 

14 

1  3 

I  7 

20 

20 

21 

26 

26 

36 

IS 

IS 

15 

16 

25 

29 

21  .4 

SUBIRCO 

MAX 

43 

35 

47 

54 

67 

57 

66 

62 

27 

30 

26 

31 

38 

35 

32 

34 

33 

37 

30 

33 

32 

36 

43 

45 

44 

30 

35 

39 

37 

33 

34 

39.5 

MIN 

27 

15 

n 

24 

39 

37 

44 

21 

1  1 

1  4 

18 

18 

21 

22 

1  5 

27 

1  1 

1  4 

23 

14 

16 

25 

26 

34 

30 

1  3 

19 

16 

17 

25 

27 

21.9 

HOLDRON 

MAX 

46 

38 

52 

52 

69 

70 

72 

71 

30 

35 

30 

32 

44 

4  1 

38 

36 

35 

26 

28 

32 

33 

39 

48 

47 

45 

38 

36 

42 

40 

35 

35 

42  .6 

MIN 

25 

13 

10 

20 

43 

27 

39 

28 

10 

9 

19 

19 

18 

19 

1  I 

31 

10 

12 

21 

12 

7 

25 

29 

34 

32 

13 

7 

S 

15 

27 

25 

19.8 

CENTRAL  OS 

RLUH  FORK 

MBX 

43 

38 

49 

48 

64 

67 

70 

60 

33 

32 

29 

30 

40 

37 

3  1 

34 

33 

30 

28 

34 

32 

33 

42 

46 

42 

33 

35 

40 

39 

36 

34 

40  .  1 

MIN 

31 

18 

18 

25 

45 

4  1 

42 

32 

12 

14 

16 

18 

26 

23 

15 

27 

17 

16 

22 

19 

18 

23 

19 

34 

32 

1  3 

20 

19 

19 

24 

27 

23.4 

BENTON 

MBX 

44 

40 

49 

52 

62 

67 

72 

65 

35 

33 

28 

32 

36 

36 

33 

36 

36 

34 

29 

36 

34 

36 

SO 

45 

42 

42 

34 

43 

40 

38 

32 

41  .6 

MIN 

33 

19 

1  1 

19 

44 

39 

4  1 

33 

12 

18 

1  3 

20 

22 

22 

1  1 

25 

21 

17 

24 

19 

18 

24 

18 

36 

32 

IS 

12 

17 

19 

26 

24 

22  .7 

BLflKELT  nOUNTflIN  OfiH 

MBX 

45 

40 

40 

48 

48 

65 

67 

74 

44 

29 

33 

30 

32 

4  1 

33 

34 

36 

35 

30 

29 

37 

33 

32 

45 

48 

38 

33 

38 

42 

41 

33 

40  .4 

MIN 

40 

22 

1  4 

1  3 

20 

36 

34 

43 

1  4 

15 

1  4 

17 

28 

26 

16 

17 

22 

18 

19 

19 

19 

21 

IS 

15 

37 

16 

IS 

21 

18 

18 

18 

21  .3 

CflBOT  4  SW 

MAX 

43 

37 

47 

51 

62 

70 

71 

62 

32 

28 

23 

28 

33 

33 

29 

34 

34 

26 

29 

33 

30 

36 

43 

43 

40 

34 

35 

38 

36 

32 

33 

38.9 

MIN 

33 

16 

14 

22 

44 

45 

40 

26 

1  3 

IS 

18 

19 

27 

21 

1  1 

27 

19 

IS 

22 

22 

IS 

22 

18 

34 

31 

14 

13 

16 

18 

24 

26 

22.6 

CONWSY 

MAX 

42 

36 

49 

SO 

64 

59 

73 

57 

34 

28 

25 

30 

38 

35 

3 1 

35 

35 

30 

30 

35 

35 

36 

44 

44 

43 

35 

36 

36 

36 

33 

36 

39.7 

MIN 

35 

1  7 

15 

23 

45 

4  1 

44 

34 

1  3 

15 

20 

19 

26 

20 

1  1 

27 

19 

IS 

23 

21 

IB 

24 

18 

34 

35 

14 

19 

IS 

19 

24 

26 

23.5 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

44 

40 

40 

50 

52 

65 

70 

70 

41 

32 

36 

30 

32 

39 

35 

34 

35 

37 

29 

30 

39 

33 

32 

4  1 

47 

38 

35 

39 

43 

42 

32 

40.7 

MIN 

37 

19 

19 

20 

29 

42 

43 

40 

12 

1  3 

14 

18 

27 

23 

18 

20 

19 

16 

18 

18 

19 

20 

19 

20 

37 

IS 

1  4 

19 

20 

21 

25 

22  .5 

LEOLFI 

MAX 

43 

40 

50 

56 

66 

71 

75 

55 

32 

32 

26 

31 

35 

35 

37 

42 

37 

30 

30 

40 

36 

36 

50 

45 

42 

35 

39 

43 

40 

31 

35 

42.1 

MIN 

35 

24 

12 

22 

49 

45 

43 

29 

1  4 

16 

21 

23 

28 

24 

13 

30 

25 

19 

23 

16 

16 

25 

16 

37 

32 

17 

22 

15 

17 

27 

26 

24  .5 

LITTLE   ROCK   Ffifl  BP 

MAX 

44 

38 

45 

52 

67 

60 

72 

59 

30 

30 

26 

30 

33 

32 

3 1 

35 

3  1 

27 

30 

33 

30 

34 

39 

42 

40 

34 

35 

39 

33 

31 

34 

38  .6 

MIN 

29 

21 

18 

23 

48 

44 

44 

20 

16 

19 

21 

26 

29 

23 

IS 

29 

22 

16 

24 

22 

21 

24 

19 

35 

20 

18 

23 

23 

21 

27 

29 

24  .8 

MflLVERN 

MAX 

43 

39 

47 

52 

63 

67 

72 

66 

32 

31 

27 

31 

34 

34 

32 

35 

35 

3 1 

31 

37 

35 

34 

47 

46 

43 

35 

38 

41 

38 

36 

35 

40.9 

MIN 

35 

20 

14 

20 

46 

37 

42 

32 

1  4 

15 

20 

22 

28 

24 

15 

30 

22 

20 

24 

1  7 

1  7 

25 

15 

36 

32 

17 

23 

16 

IB 

27 

27 

24  .2 

nORRILlON  4  SM 

MAX 

44 

37 

50 

51 

66 

61 

67 

66 

37 

28 

26 

30 

37 

35 

33 

35 

35 

30 

30 

34 

34 

35 

42 

42 

40 

37 

36 

39 

37 

35 

36 

40.2 

MIN 

37 

20 

15 

21 

44 

38 

44 

32 

15 

1  7 

21 

19 

27 

23 

12 

26 

20 

1  4 

24 

20 

20 

25 

20 

33 

36 

IS 

20 

20 

19 

25 

27 

24  .2 

NlflBOO  DOM 

MAX 

43 

35 

37 

48 

54 

65 

62 

72 

38 

29 

31 

23 

30 

39 

32 

33 

34 

3 1 

27 

29 

32 

31 

31 

45 

43 

38 

30 

33 

37 

36 

31 

38.0 

MIN 

32 

1  3 

15 

16 

23 

33 

34 

38 

1  1 

12 

1  3 

I  7 

20 

22 

12 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

19 

20 

33 

1  3 

1  3 

1  4 

15 

19 

23 

19.0 

N  LITTLE   ROCK  HSFO  BP 

MAX 

42 

35 

47 

SO 

62 

58 

70 

S6 

28 

28 

26 

29 

33 

31 

29 

33 

30 

26 

28 

32 

30 

37 

39 

42 

38 

31 

32 

36 

35 

31 

33 

37.3 

MIN 

25 

17 

22 

26 

47 

44 

47 

16 

12 

1  4 

17 

23 

27 

1  6 

1  5 

24 

1  6 

1  4 

21 

1  8 

16 

22 

20 

34 

15 

1  3 

21 

1  7 

1  7 

23 

25 

22.2 

SHERIDBN  2  S 

MAX 

43 

40 

49 

53 

65 

69 

76 

69 

34 

32 

27 

32 

34 

35 

35 

4  1 

36 

34 

30 

38 

37 

39 

50 

46 

4  3 

35 

37 

42 

39 

33 

35 

42  .2 

MIN 

35 

22 

10 

19 

47 

44 

42 

32 

12 

16 

22 

22 

27 

23 

10 

30 

22 

IB 

23 

15 

15 

23 

16 

35 

31 

14 

21 

12 

19 

26 

25 

23  .6 

EBST  CENTRAL  06 

BRRBNSBS  POST 

MAX 

46 

38 

44 

50 

64 

67 

72 

68 

35 

30 

28 

32 

32 

3  ] 

32 

45 

46 

30 

29 

30 

35 

40 

48 

54 

53 

35 

35 

36 

34 

32 

36 

4  1.5 

MIN 

36 

24 

17 

25 

43 

48 

SO 

34 

16 

n 

21 

22 

27 

22 

16 

30 

23 

22 

21 

24 

16 

24 

22 

38 

33 

17 

24 

24 

21 

26 

26 

26. 1 

BRINKLET 

MAX 

MIN 

OES  BRC 

MAX 

42 

35 

46 

49 

62 

61 

69 

64 

30 

28 

26 

29 

34 

32 

3 1 

34 

34 

28 

28 

33 

32 

28 

45 

45 

38 

34 

34 

34 

31 

32 

33 

38.  1 

MIN 

30 

IS 

22 

20 

38 

45 

4  1 

27 

10 

12 

15 

12 

22 

17 

1  4 

25 

17 

1  3 

18 

20 

23 

19 

17 

30 

29 

1  1 

17 

1  1 

15 

20 

18 

20.7 

FORREST  CITY 

MAX 

43 

34 

45 

48 

59 

58 

70 

66 

53 

25 

24 

32 

32 

3 1 

30 

38 

38 

33 

28 

31 

33 

37 

45 

45 

43 

33 

33 

34 

33 

32 

30 

39  .2 

MIN 

18 

18 

19 

38 

42 

12 

46 

27 

1  3 

15 

16 

17 

25 

20 

10 

27 

14 

18 

20 

24 

14 

21 

19 

35 

32 

12 

15 

1  3 

16 

20 

24 

21  .3 

HELENB 

MAX 

43 

43 

33 

44 

48 

61 

65 

69 

40 

28 

29 

28 

31 

30 

29 

32 

42 

26 

27 

28 

33 

35 

38 

46 

47 

40 

26 

34 

34 

33 

31 

37.9 

MIN 

39 

20 

18 

15 

23 

46 

43 

40 

1  3 

12 

1  3 

18 

24 

20 

14 

14 

21 

19 

19 

19 

1  3 

14 

20 

19 

35 

1  1 

12 

1  3 

15 

16 

23 

20.7 

KEO 

MAX 

42 

35 

45 

50 

65 

59 

70 

65 

29 

27 

23 

29 

32 

30 

29 

36 

33 

28 

28 

30 

30 

35 

39 

39 

37 

34 

34 

34 

30 

30 

32 

37.4 

MIN 

33 

20 

19 

25 

42 

42 

43 

28 

15 

18 

20 

22 

27 

22 

14 

29 

21 

18 

22 

20 

17 

22 

18 

34 

32 

IS 

20 

17 

20 

24 

24 

24  .0 

nORIBNNfl  2  5 

MAX 

43 

34 

46 

49 

62 

62 

70 

67 

31 

26 

25 

32 

31 

30 

30 

42 

42 

27 

26 

30 

31 

36 

45 

48 

42 

33 

30 

33 

31 

33 

32 

38.7 

M  1  N 

33 

1 9 

20 

27 

4  0 

49 

1  4 

21 

15 

28 

19 

20 

SBINI  CHARLES 

MAX 

43 

45 

35 

47 

53 

66 

66 

72 

40 

40 

30 

30 

31 

31 

3) 

33 

45 

31 

31 

28 

31 

39 

40 

50 

SO 

36 

32 

35 

3S 

32 

32 

40.0 

MIN 

37 

22 

17 

IB 

27 

50 

52 

36 

14 

1  4 

17 

21 

26 

22 

14 

16 

22 

21 

21 

21 

1  7 

23 

21 

21 

21 

1  4 

IS 

16 

2n 

24 

25 

22.7 

STUTTGART 

MAX 

43 

35 

47 

SI 

67 

62 

71 

65 

31 

29 

24 

32 

32 

30 

31 

40 

35 

28 

29 

33 

33 

39 

46 

43 

40 

33 

34 

35 

32 

32 

34 

39.2 

MIN 

36 

21 

18 

25 

43 

50 

49 

31 

15 

18 

20 

22 

27 

22 

15 

28 

22 

19 

22 

23 

18 

24 

21 

36 

33 

16 

20 

18 

20 

24 

26 

26.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

cr 

Ql 
CT 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SIUIIGfiRI  9  ESE 

MAX 

44 

44 

33 

45 

50 

65 

6 1 

71 

4  1 

28 

28 

3  1 

32 

3 1 

29 

34 

2? 

36 

sT 

34 

32 

38 

1 

MIN 

37 

21 

19 

22 

29 

46 

47 

39 

14 

IS 

18 

21 

26 

22 

15 

1  7 

21 

20 

21 

16 

21 

21 

23 

34 

15 

15 

19 

20 

19 

25 

23 

2 

ruRRELL 

MAX 

4  3 

54 

29 

29 

28 

30 

37 

42 

45 

25 

28 

3 1 

29 

38 

4 

MIN 

16 

18 

24 

37 

47 

47 

1  1 

14 

22 

21 

25 

17 

15 

1  1 

19 

22 

24 

19 

20 

24 

14 

33 

21 

16 

1  3 

25 

22 

1 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

40 

37 

46 

46 

57 

58 

66 

65 

32 

29 

26 

32 

30 

29 

39 

39 

30 

26 

28 

29 

35 

46 

48 

42 

34 

29 

30 

29 

32 

31 

38 

0 

M  1  N 

35 

28 

29 

24 

40 

50 

32 

1  2 

1  4 

3 1 

]  3 

20 

1 6 

1 5 

20 

27 

24 

0 

HTNNE 

MBX 

42 

38 

46 

49 

57 

57 

69 

67 

56 

2S 

25 

32 

32 

30 

38 

9 

•          ■  ■ 

MIN 

32 

17 

20 

26 

40 

47 

45 

22 

13 

14 

14 

20 

24 

19 

9 

24 

15 

18 

20 

24 

1  3 

21 

20 

30 

31 

10 

19 

15 

15 

21 

24 

22 

0 

SOUTHHESI  07 

DE  auEEN 

MAX 

4  7 

45 

42 

48 

6 1 

7  1 

69 

68 

35 

35 

35 

35 

43 

5 

HIN 

32 

20 

1  3 

24 

45 

32 

45 

29 

14 

16 

12 

18 

32 

15 

25 

24 

14 

20 

27 

26 

37 

33 

19 

21 

18 

20 

28 

30 

24 

6 

HOPE  3  NE 

MAX 

4  4 

43 

40 

49 

55 

69 

70 

70 

34 

32 

41 

1 

MIN 

39 

24 

1  4 

16 

29 

52 

SO 

4  1 

14 

14 

IS 

21 

27 

24 

15 

16 

19 

?8 

20 

16 

16 

19 

20 

20 

36 

20 

20 

17 

17 

23 

27 

23 

2 

MOUNT   IDB  3  SE 

MBX 

4  4 

35 

37 

49 

5  1 

65 

69 

70 

35 

28 

3  3 

38 

9 

MIN 

31 

15 

9 

9 

25 

30 

30 

34 

12 

9 

9 

19 

25 

20 

14 

14 

14 

1  4 

21 

1  1 

1  4 

1  7 

17 

17 

34 

14 

14 

12 

12 

16 

25 

18 

0 

MURFREESBORO  2  HHU 

MAX 

4  1 

4  1 

42 

49 

52 

67 

69 

75 

4  2 

3S 

41 

7 

MIN 

35 

18 

13 

1  3 

39 

42 

47 

38 

1  3 

13 

16 

20 

27 

25 

IS 

?8 

18 

22 

1  3 

15 

19 

20 

32 

38 

17 

17 

15 

20 

26 

24 

22 

7 

NASHVILLE  EXP  5TST10N 

MAX 

39 

4  1 

5  7 

41 

4 

MIN 

35 

21 

1  7 

26 

29 

36 

37 

37 

1  3 

17 

22 

24 

26 

25 

18 

25 

17 

23 

23 

1  3 

14 

24 

22 

25 

38 

18 

24 

IB 

23 

27 

26 

24 

0 

OKflr 

MBX 

65 

50 

65 

2? 

44 

.2 

MIN 

37 

25 

16 

23 

49 

45 

54 

36 

17 

14 

23 

22 

28 

26 

18 

3^ 

20 

25 

25 

19 

20 

27 

21 

37 

33 

22 

22 

21 

27 

29 

26 

.9 

STfiHPS 

MBX 

45 

44 

44 

49 

55 

69 

72 

76 

43 

37 

36 

32 

33 

34 

32 

43 

51 

38 

30 

32 

37 

38 

34 

42 

47 

40 

37 

38 

46 

47 

30 

42 

.9 

MIN 

25 

.  1 

TEXHRKONB  Ffifi  BP 

MAX 

45 

4  1 

4  9 

5  3 

7  1 

68 

5  3 

35 

35 

33 

3  4 

3  3 

42 

6 

>               •  a 

MIN 

35 

28 

22 

34 

53 

49 

53 

23 

18 

17 

26 

29 

31 

23 

21 

29 

21 

27 

24 

19 

22 

31 

25 

39 

28 

24 

26 

24 

26 

31 

32 

28 

7 

SOUTH  CENTRAL  08 

BRKHOELPHIB  2  N 

MAX 

41 

3 

M  1  N 

36 

22 

1  4 

20 

47 

43 

44 

33 

15 

15 

22 

22 

29 

26 

1  7 

31 

22 

22 

25 

17 

19 

27 

IB 

36 

32 

18 

25 

18 

22 

28 

28 

25 

6 

CBMOEN  1 

MAX 

45 

4  5 

68 

75 

34 

3 1 

33 

32 

36 

S  1 

38 

33 

29 

36 

39 

38 

48 

39 

37 

42 

.6 

MIN 

39 

27 

1  3 

1  4 

22 

5! 

48 

44 

16 

15 

16 

22 

29 

27 

17 

18 

24 

23 

22 

20 

20 

22 

21 

22 

39 

20 

19 

18 

18 

22 

27 

24 

.4 

EL  DORBDO  FBB  BP 

MAX 

60 

35 

32 

32 

32 

S2 

3 1 

30 

38 

38 

5  1 

38 

4  3 

42 

33 

32 

42 

.6 

MIN 

34 

18 

1  3 

21 

53 

SO 

56 

22 

15 

1  3 

24 

30 

30 

20 

16 

35 

25 

23 

24 

21 

22 

25 

23 

43 

29 

21 

19 

16 

19 

27 

26 

26 

•  2 

MBGNOL IB 

MBX 

33 

3 1 

37 

4  3 

46 

36 

38 

4  3 

4  3 

39 

44 

1 

M  1  N 

35 

28 

15 

25 

50 

56 

54 

35 

16 

15 

22 

23 

28 

24 

17 

31 

22 

23 

24 

20 

22 

28 

23 

38 

32 

21 

20 

16 

24 

28 

27 

27 

2 

MOROBBT  LOCB  8 

MBX 

4  3 

39 

4  3 

3 1 

44 

0 

MIN 

40 

29 

9 

9 

19 

48 

46 

18 

10 

10 

24 

30 

28 

14 

15 

27 

23 

25 

24 

21 

20 

19 

20 

32 

21 

16 

15 

15 

18 

28 

23 

4 

PRESCOTI 

MBX 

4  5 

40 

5  3 

68 

68 

75 

65 

32 

33 

32 

34 

38 

37 

40 

4  3 

37 

32 

34 

38 

38 

36 

46 

45 

44 

37 

40 

45 

4  3 

38 

35 

43 

2 

MIN 

35 

23 

15 

23 

48 

51 

49 

30 

15 

16 

22 

23 

26 

25 

17 

32 

21 

21 

24 

17 

20 

28 

28 

37 

33 

18 

23 

19 

21 

26 

29 

26 

4 

SPBRKMBN 

MAX 

44 

45 

40 

49 

62 

68 

72 

75 

47 

37 

37 

37 

35 

30 

34 

43 

40 

37 

41 

40 

4  1 

51 

48 

40 

4  1 

45 

45 

42 

45 

2 

MIN 

20 

25 

1  1 

20 

20 

33 

46 

40 

1  5 

I  2 

1  2 

1  4 

22 

25 

1  S 

1 5 

22 

20 

20 

1  8 

i  8 

39 

30 

I  8 

1  8 

1 B 

1  7 

1  5 

21 

4 

HBRREN   2  WSH 

MAX 

3S 

SO 

39 

4  1 

30 

38 

38 

4  3 

4  9 

54 

4  0 

36 

37 

4  1 

40 

4  1 

43 

2 

•            •  • 

MIN 

39 

24 

I  3 

16 

25 

SO 

52 

40 

1  4 

15 

15 

20 

25 

23 

15 

25 

2S 

20 

21 

21 

IB 

21 

21 

23 

37 

17 

1  B 

17 

19 

24 

24 

23 

8 

SOUTHEBST  09 

CR05SETT  2  SSE 

MAX 

34 

33 

4  I 

5  1 

37 

3 1 

30 

38 

40 

42 

5  1 

58 

4  3 

39 

40 

43 

43 

3 1 

44 

1 

MIN 

39 

27 

1  1 

15 

24 

47 

48 

44 

12 

12 

13 

23 

23 

28 

15 

16 

27 

22 

23 

22 

18 

22 

22 

24 

39 

20 

17 

15 

12 

14 

26 

23 

2 

OERHOTT  3  NE 

MAX 

30 

34 

46 

3  3 

29 

28 

32 

32 

40 

50 

59 

40 

37 

36 

36 

37 

32 

41 

0 

MIN 

38 

26 

16 

23 

29 

49 

55 

42 

16 

?8 

20 

23 

28 

24 

18 

21 

25 

23 

23 

23 

18 

21 

24 

30 

38 

20 

23 

21 

23 

27 

28 

26 

2 

OUMBS 

MAX 

30 

32 

33 

32 

33 

45 

45 

3  1 

29 

3 1 

33 

39 

47 

54 

5 1 

35 

34 

36 

35 

32 

36 

4  1 

8 

MIN 

37 

25 

17 

24 

40 

so 

50 

34 

1  7 

19 

23 

23 

29 

24 

17 

31 

24 

23 

23 

26 

18 

25 

24 

40 

34 

19 

26 

21 

24 

27 

28 

27 

2 

EUDORO 

MAX 

3  1 

32 

35 

32 

38 

49 

3  3 

29 

29 

30 

34 

38 

49 

56 

4  1 

38 

37 

38 

36 

3 1 

41 

4 

MIN 

39 

28 

17 

20 

29 

49 

57 

44 

1  7 

18 

20 

24 

28 

27 

20 

24 

28 

24 

25 

24 

19 

20 

27 

28 

41 

22 

22 

22 

23 

28 

28 

27 

2 

MONTICELLO   3  SH 

MBX 

32 

32 

36 

49 

37 

29 

29 

38 

37 

42 

49 

57 

40 

40 

38 

40 

38 

3 1 

42 

5 

MIN 

39 

26 

12 

17 

28 

51 

57 

40 

15 

1  3 

14 

23 

27 

24 

14 

24 

24 

22 

22 

24 

18 

22 

24 

27 

38 

18 

18 

15 

16 

22 

26 

24 

5 

PINE  BLUFF 

MAX 

3  1 

34 

35 

35 

34 

45 

36 

28 

3  1 

34 

34 

36 

45 

55 

42 

35 

35 

38 

36 

32 

41 

4 

MIN 

38 

23 

17 

18 

26 

49 

50 

42 

15 

15 

19 

21 

28 

23 

15 

19 

23 

20 

20 

20 

19 

20 

22 

23 

37 

15 

1  7 

20 

19 

23 

27 

24 

0 

PORTLBNO 

MBX 

47 

50 

37 

44 

52 

68 

73 

72 

47 

32 

32 

30 

32 

33 

32 

37 

47 

35 

29 

29 

33 

37 

49 

57 

41 

37 

35 

39 

36 

31 

41 

8 

MIN 

39 

27 

1  7 

24 

24 

49 

52 

46 

17 

18 

20 

24 

29 

27 

10 

24 

25 

24 

24 

24 

25 

26 

26 

40 

21 

23 

20 

23 

26 

17 

26 

4 

ROHWER  2  NNE 

MBX 

45 

47 

35 

45 

51 

61 

71 

73 

42 

29 

29 

30 

31 

31 

31 

35 

47 

30 

28 

29 

30 

35 

39 

48 

SB 

38 

34 

34 

35 

35 

32 

39 

9 

HIN 

37 

26 

18 

21 

22 

47 

52 

36 

17 

16 

21 

22 

26 

23 

17 

27 

24 

22 

22 

23 

17 

16 

24 

27 

37 

IB 

20 

21 

23 

26 

27 

25 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

45 

37 

44 

55 

67 

74 

71 

46 

35 

27 

32 

32 

33 

33 

45 

45 

32 

32 

35 

45 

48 

44 

35 

35 

34 

35 

34 

41 

9 

MIN 

35 

23 

IS 

21 

45 

47 

35 

1  5 

18 

22 

23 

28 

22 

12 

30 

23 

21 

15 

22 

IB 

38 

32 

15 

23 

15 

20 

27 

24 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  SOIL  TEMPERflTURES 

RRKRNSnS 

JBNUBRT  1978 


DRr  OF  MONTH 

o 

5THI ION 

OEPr 

lull 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

1 

e 

9 

10 

1  1 

\2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

IS 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2e 

29 

30 

31 

cr 

MOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

nax 

MIN 

47 
45 

45 

36 

40 

37 

40 
35 

46 

38 

5B 
46 

58 
SO 

65 
52 

52 
44 

44 

35 

35 
35 

35 
34 

37 
35 

36 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

40 

37 

40 

39 

4  1 

37 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
36 

4  1 

38 

0 
1 

KEISER 

1  INI 

2 

MUX 

MIN 

45 
4  1 

47 

28 

37 
26 

42 
26 

40 

28 

46 
40 

60 
46 

62 
44 

44 

25 

43 
24 

32 
28 

30 
21 

34 

30 

34 

33 

35 
31 

35 
32 

37 
34 

34 

32 

33 
31 

35 
32 

33 

30 

31 
29 

32 
29 

32 
29 

33 
32 

33 
31 

33 
31 

31 
30 

31 
29 

31 
30 

31 
30 

37 
31 

3 
0 

4 

MRX 
MIN 

43 
40 

44 

35 

36 
34 

36 
33 

38 
34 

43 

38 

52 
43 

56 
47 

47 

35 

47 

32 

36 
35 

35 
30 

38 
27 

33 
32 

33 
32 

34 

31 

35 
32 

35 
33 

33 
32 

34 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 

33 

34 

33 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
31 

33 
31 

37 
33 

3 
5 

MfiRlBNNfi  Z  S 

1  IN  1 

4 

MRX 
MIN 

42 
4  1 

42 

35 

42 

37 

3B 
34 

45 

37 

52 
44 

55 
47 

55 
44 

45 
34 

34 

32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 

31 

34 

33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

36 
34 

5 
0 

ROHHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

45 

39 

4  1 

28 

44 

27 

42 

29 

54 
40 

62 
45 

62 
42 

44 

21 

29 
25 

29 
27 

29 

22 

29 
29 

30 
28 

30 
26 

30 
30 

38 
29 

32 
30 

30 
30 

30 
29 

29 
26 

29 
26 

36 

27 

39 
28 

49 

39 

40 

31 

31 
30 

31 
30 

32 
30 

34 

27 

30 
27 

37 
29 

0 
9 

SIUTIGHRT  9  ESE 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

40 

39 

40 

35 

35 
35 

35 
34 

39 
34 

46 

38 

50 
46 

S3 
49 

49 

35 

35 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

34 

33 

7 
2 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


nRKRNsns 

jnHUBRY  1978 


STflT I  ON 


DRY   OF  MONTH 


1      2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   25   27   28   29   30  31 


HEST  CENtRRL 
BLUE  nouNiniN  onn 


CENtRRL  05 
BLflKEL'   nOUNTPIN  OCn 


EAST  CENIRBL 
STUTTOnRT   9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE    3  NE 


MIND 

MRX 

MIN 


109|  73 
GO 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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SNONFflLL  FIND  SNOW  ON  GROUND  """""sns 


STqrioN 

DRY    OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■  0 

i  1 

1? 

I  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIHMEST  01 

BENTONVILLE 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 

T 

4  .0 
4 

4 

3 

3.0 
6 

6 

6 

5 

4 

BERRIVILLE  4  NU 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

2.0 

T 

I 

1  .0 

1 

4.0 
4 

2.0 
2 

3.0 

1  .0 

EUREnn  SPRINGS  3  WNH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .5 

2 

1 

1 

1 

.  1 

1 

3.S 
4 

4 

2.0 
6 

5 

T 

5 

5 

4 

3 

2 

1  .5 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

FRYEITEVILLE   FBfl  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

2.0 

1  .0 
3 

T 

2 

1 

1 

2.5 
T 

T 

3 

3 

0 
2 

1  .0 

6 

T 

S 

5 

6 

4 

T 

2.0 
I 

2 

1 

I 

T 

GRBVEITE 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

2.S 

3 

1 

1  .0 

2 

1 

2.5 
3 

3.0 

6 

5 

1  .5 

7 

7 

6 

4 

2 

1 

.6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

HRRRISON   FBB  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

I 

T 

3.D 

1  .0 
4 

T 

3 

3 

T 

3 

4.0 

3 

T 

7 

3 

0 

7 

2.0 

10 

1  .0 

ID 

T 

10 

9 

8 

6 

3.0 
4 

7 

6 

4 

2 

2 

T 

2 

ODELL  3  N 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

3.6 
4 

4 

.6 
4 

4 

4 

2.0 
6 

6 

2.0 
8 

8 

6 

6 

4 

2 

2 

2.0 
4 

4 

2 

2 

1 

1 

NORTH  CENTRBL  02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

'4 

4 

4 

3 

T 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

NORTHEBST  03 

BBIESVILLE  L  BND  0  1 

5N0HFRLL 
SN  ON  GND 

4  .0 
4 

T 

4 

T 

3 

2 

2 

3.0 

5 

3 

T 

3 

1  .0 

3 

3 

3 

1 

T 

I 

3.0 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

BEEOEVILLE 

5N0HFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2.0 

- 

CORNING 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

4  .8 

5 

5 

4 

4 

2.4 

6 

1  .5 
8 

2 

3.5 

6 

6 

3.5 
8 

4 

JONESBORO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

NEWPORT 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

5.5 

1  .0 

2.0 

POCBHONTBS  I 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

3.5 
3 

3 

2 

T 

2 

1  .5 
4 

3.5 

7 

I 

7 

1  .5 
8 

7 

7 

6 

6 

4 

3  .  1 
6 

.5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

SEBRCY 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

.5 

.3 

1  .0 

2 

1 

HEST    CENTRBL  04 

BLUE   (10UNTBIN  DBri 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

4  .6 

S 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3  .  C 

5 

4 

4 

4 

3 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT   SMITH   HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  DND 
WTR  EQUIV 

4  .5 
T 

.  4 

5 
.4 

T 

2 

.3 

T 

1 

1 

.  2 
1 

1 

2 

.  1 
1 

1  .C 
4 
.8 

3 
.7 

2 
.6 

2 

1 

I 

3 . 4 
I 

.3 

2 
.3 

2 
.3 

1 

T 

T 

T 

GREENHOOD 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

MENB 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
4 

4 

4 

T 

4 

2 

1 

1  .0 

2 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

OZRRK 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

T 

T 

2.0 

1  .6 

1  .5 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5  .  I 

5 

5 

4 

2 

2 

.2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

I 

I 

T 
T 

T 
I 

I 

I 

T 

T 

T 

5UBIBC0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1  .5 
5 

5 

4 

4 

4 

I 

3.0 
3 

2 

I 

1 

1 

1 

HfiLDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  .0 

1  .9 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

5.0 
5 

S 

5 

4 

2 

6.0 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

CENTRAL  06 

BLBKELT   MOUNTBIN  DBM 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

1  .D 

2.0 

CONHBY 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

3.8 
4 

4 

.5 
4 

4 

4 

1  .D 
4 

3 

1  .0 
3 

.3 

3 

2 

T 

1 

1 

T 

2.5 
2 

1 

T 

T 

I 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

4 

2 

1 

- 

1 

- 

LEOLfl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  .6 

3 

3 

3 

.  2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

I 

LITTLE   ROCK  FBB  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

1 

: 

2 

3 

3 

Y 

3 

Y 

3 

I 

2  .  C 

1 

1 

.  7 

1 

2 

I  .6 

T 

HBLVERN 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

1  .5 

1 

2.5 

2 

2 

2 

2 

I 

1 

I 

2.5 
3 

3 

3 

1  .0 

2 

1 

T 

2.5 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

OHENSVILLE 

SNOHFBLL 
QM  riw  run 

3.5 
4 

3 

.  1 

2 

2 

1 

.3 
1 

1 

1  .6 
2 

.2 

3 

2 

1  .0 
3 

2 

1 

I 

3.0 

2 

• 

1 

1 

T 

1 

T 

EBST  CENTRBL  06 

BRKRNSHS  POST 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.7 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

I 
T 

T 

I  .  1 

1 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

HBRIBNNfl  2  S 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 
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SOUTHWEST 
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CflnOEN  1 
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nHGNOL IB 
PRESCOTT 
WBRREN  2  WSW 

S0UTHEB5I 
CROSSETT  2  SSE 

DERflOTT  3  NE 

DUMBS 

rtONI  ICELLO  3  SH 
PINE  BLUFF 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  OND 

SNOHFBLL 
5N  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
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HTR  EOUl 


SNOHFBLL 
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SNOHFBLL 
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SNOHFBLL 
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SNOHFBLL 
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20 


21 


22 


23 


1  .0 

2 


4  .0 
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2 


3.0 
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STRTION  INDEX 


RRKRNSfiS 
JRNUflRr 


1978 


T  r>  ~r  T  OKI 

STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

o  1  1  k  1  "T"  \y 

COUNTY 

o 
d 
z 

cr 
cn 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q. 

cr 

s 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7fl 

JRMES   V  WILLIAMS 

RL  1  C  1  Fl 

0064 

03 

LRWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7fl 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

0  1  30 

05 

SRL 1 NE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

RL  Y 

0  1  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS  REBR  Y  SWRIM 

RMI TY   3  NE 

0  1  50 

08 

CLRRK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTR  F  GARNER 

RNTO I NE 

0178 

07 

P  IKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

OWEN  B  HENDRIX 

RRKflDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLRRK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7A 

C 

H 

RRK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

RRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHR 

2 

33 

37 

9  1 

1  2 

1  45 

7A 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

RRKRNSfiS  POST 

0240 

06 

ARKRNSflS 

1 

34 

0  1 

9  I 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

L  I  TTLE  R  I  VER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

I  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

fiUOUSTR   2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

23 

1  95 

7fl 

c 

JRMES  E  WRLLRCE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

I NOEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

BRTESVILLE  L  RND  D  I 

0460 

03 

I NOEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  IE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JRMES  WELCH 

BEEDEV I LLE 

0536 

03 

JRCKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P  M  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL  I NE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV I LLE 

0586 

0  1 

BENTON 

1 

36 

2  I 

94 

1  3 

1  296 

7R 

7fl 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NN 

06  I  6 

0  I 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7R 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

B I G  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7fl 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISnRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7R 

MRS  LOUISE   H  YRTES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7R 

JRCK  TWILLR 

BLRKELY   MOUNTAIN  ORM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

35 

9  3 

1  1 

4  26 

8fl 

8fl 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTfilN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8fl 

8fl 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7R 

7R 

R  L  WHITE 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7R 

D  E  KETCHUM 

BOONEV  I  LLE 

08  30 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  I  1 

7P 

7R 

c 

INRCTIVE  3/31/77 

BOTKINBURC  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

4  3 

92 

28 

1295 

c 

MRS   GENEVR  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

3  3 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLE  Y 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7R 

7A 

c 

H 

ERNEST  F  LOEWER  JR 

BUFFALO  TONER 

1010 

0  I 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHORES  ORM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT   4  SW 

1102 

05 

PUL ASK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

I  ZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

BP 

7fi 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH  I  TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8H 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1  442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5P 

7A 

INACTIVE  9/30/76 

CLRRKSV I LLE 

14  55 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7fl 

7A 

BILLY   L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

9  3 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CL I NTON 

14  92 

02 

VAN  BUREN 

7 

3  5 

35 

92 

28 

5  1  0 

7R 

EARL  B  RIDOICK 

COMBS   3  SE 

1574 

0  1 

MRD I  SON 

7 

35 

4  8 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DRVIS 

COMPTON 

1582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

0  5 

FRULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORN  1 NG 

I  632 

0  3 

CLRY 

7 

36 

2  4 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

1  666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7fl 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

flSHLE  Y 

3 

33 

07 

91 

57 

I  80 

BR 

8fi 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTRL   VRLLEY  • 

1750 

05 

PUL RSK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7fi 

WALTER  C  TIMMING 

DRMASCUS  2  NNE 

U  IL 

VAN  BUREN 

1 

35 

2  4 

92 

2  3 

680 

7R 

RAY   R  HUTTO 

RAN V  T 1  1  F 

I  fl  ^  ill 

n  A 

YELL 

1 

35 

0  3 

9  3 

2  4 

370 

79 

JOSEPH  A  MOUDY  JR 

DANVILLE  SCS 

1  835 

0  4 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  u  J  o 

YELL 

1 

35 

]  3 

9  3 

09 

330 

6P 

7  A 

JACK   E  BURKS 

DEER 

n  I 

U  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

9  3 

1  2 

2375 

7  A 

7  A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DF  nilFFN 

1  Q  d  fl 
1  y  ^  0 

n  1 
u  / 

SEVIER 

4 

34 

02 

9  4 

2  I 

4  20 

7  A 

7  A 

H 

0  TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1  Q  R  9 

u  / 

SEVIER 

4 

34 

06 

9  4 

2  3 

557 

CORPS  OF  ENG-TUL5A  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

3  1 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

n I FRKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

0  I 

4  1  9 

8A 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

05 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS   C  KEAHEY 

Fl    nORAOn   FHA  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

FAA 

L.  u  u  U  1  *  ri 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8fl 

8R 

CITY  OF  EUDORA 

FllRFKO    SPRIMPtS  WMW 

2355 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

5P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  0  SHERRET 

FVFNIWn    <=iHQnF     1  MMF 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CARTER 

FRYETTEVILLE  ERA  RP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

FAR 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  12/31/75 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEflZLEY 

FORT  SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
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z 
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PRECIP. 

cr 
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SPECIBL 
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OBSERVER 

FORT  SMITH  WRTER  PLANT 

2578 

0  4 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7  A 

JAMES  L  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

9 1 

27 

200 

7  A 

BESSIE  E  AKERS 

GI  LBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7  A 

C  H 

MRS    IDA  fl  K I LL I  ON 

GILLHRM  DRM 

2810 

07 

SEV  lER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

647 

7A 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRRVELLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRRVE  T  TE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S  JUST  I  CE 

GREEN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

35 

20 

93 

26 

1  360 

7  A 

HUGH  L  LEYSRTH 

GREENBR  I  ER 

2952 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

INflfTIVF  17/31/76 

GREENWOOO 

2975 

04 

SEBAST  I  AN 

1 

35 

1  3 

94 

1  5 

5  1  8 

7  A 

MRS  DOROTHY   M  BEEN 

GREERS  FERRY  ORM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7  A 

7  A 

U   S   CORPS   OF   FN  ft  INFERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

3  3 

55 

93 

09 

2  1  0 

7  A 

ROY  S  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9  1 

48 

1  80 

4P 

HRMBURG  WRTER  CO  INC 

HRROY 

3  1  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9 1 

29 

362 

I  NRf  T I VF    3/3  1/77 

HRRRISON  FAR  fiP 

3  1  65 

0  1 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1  374 

M  1  D 

M  I  D 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS  ETTfl  G  LflUNlUS 

HELENR 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL   M  ROB  I NS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

3  3 

4  3 

93 

3  3 

375 

7  A 

7  A 

7fi 

GH 

RRK   UNIV   SW  BR  EXP  STR 

HOPPER   I  E 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7  A 

1   T  MRP    Hni  1   I  F  T  Fl  n 

HORRT  10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

9  4 

22 

3  37 

7R 

Fl   I70RFTH    UI  FRIROY 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

9  3 

0  3 

680 

7A 

7R 

NRTIONRL   PARK  SERVICE 

HUNTSV  1  LLE 

3540 

0  1 

MAD  I  SON 

7 

36 

05 

9  3 

4  4 

14  53 

6P 

7R 

MRS    MRY    PFRRI     MRRKI  FY 

JHSPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

9  3 

J  ] 

857 

7A 

MRS    PRRFI  1  D  VQlir.HW 

JESS  I  EV I LLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

0  4 

722 

7  A 

MRS    IVRQ    R  SYKF<^ 
lino    LVr\ri    D  OIixlO 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

4  9 

90 

39 

2  4  5 

7R 

7R 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

31 

215 

SS 

55 

INACTIVE  8/31/77 

KE  ISER 

3821 

03 

M I  55  I SS I PP I 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7R 

7f; 

G 

IIMIVFRSITY    RF  QRKQKJSQR 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

9  n 

^  J  u 

7  P 

7  P 

1   R  PRRR 

^     U     L.  U  D  D 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CPA  I GHEflO 

5 

35 

4  9 

90 

26 

2  30 

70 

PHQRl  FR  PPlll 

LRKE  MAUnELLE 

40  1  0 

05 

POL  ASK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8  fl 

1    fTTl    F     f?nrK  UQIPPLIflPKC 

LANGLEY 

4060 

07 

P  IKE 

3 

34 

1  9 

9  3 

5  1 

796 

7  fl 

MRS    MPRFI      1  FRRRFRTFR 
lino    iinDCL    L  rui\r\L.oiL.r\ 

LEAD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

35 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7fl 

imo     L inCL  rUMrnnCl 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

3  4 

1  0 

92 

3  5 

9  F,  1 

O  0 

7fl 

H 

LITTLE   ROCK   FAR  AP 

4248 

05 

PUL ASK  I 

1 

3  4 

4  4 

92 

1  4 

9^7 

1  1  1  u 

M  r  n 
1  1  I  u 

H  J 

F  RR 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

4  3 

9  1 

OH 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

BP 

7fl 

C  H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MRLVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

Rpnin  c;tqttrm  knnt< 

nnUlU    olHllUiN  nDun 

MRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

D  o  u 

O  0 

7Q 

n  PRFMTF    P  MPTMTc: 
LLnrvCINLL     r  llnlnlo 

MRRIRNNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

4  4 

Q  n 

D  u 

A  A 
t  D 

9  /I 
c  J  4 

or 

or 

GH 

IIMIU    RF  prkpmrq^; 

UINIV     Ur  nr\r\rtiNOnO 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  1  4  n 

0  o 

7Fl 

MRQ    riFl  DfMF    wni  ntrp 

MflUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

35 

0  3 

92 

39 

7Q  Q 

r 
L 

H     r     R  M 1   1    I  \/  Q  M 
n     L  OULLIVrllN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

R  n  n 
D  u  u 

70 

MRQ      lllQMITQ  rnnPTD 
Imo    JUHNi  IH  LUUrtK 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

19m 

or 

7  Q 
/  H 

PTPHQPn     I.I     QT  inuM 
KlLnHKU     ri     ol  JUtilN 

MILLNOOO  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

9  3 

58 

J  1  D 

r 

PFQ    PMp    rnppc    nc  cmp 
rLo    tlNLj-LUKro    Ur    t  IN  L/ 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9  1 

4  9 

J  u  u 

O  n 

u  H 

r  u 
L  n 

U  OF   RRK   -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

21 

85 

8fl 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PFPDV     n     MQl    1  PTT 

rtKKT    U    nHLLtl 1 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

9  3 

36 

R  Q  7 

7Q 

7Cl 
/  n 

r  u 
L  n 

LI  III    TQM    c  Qinrw 
WILLlHn    t  DLHLn 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

2  3 

o  u  u 

□  r 

R  P 
ID  r 

rHUlU    olHllUIN  rVILU 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

Q  9 

L.  J 

p  n  n 
0  u  u 

Q  Q 
d  H 

8  R 

ft  Q 
0  H 

U    o    LUKro    Ur  lNUINllKo 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

7  7  rt 

/  /  u 

7  fi 

"7  Q 

LiTl    1    IQM     P  PQDCnKiC 
rliLLlHn    r  rHKoUNo 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

9  4 

n  I 

U  1 

n  n 
o  u  u 

7fl 

l"KO    OULH  HKVllN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

P  IKE 

3 

34 

05 

9  3 

4  2 

d  7  ^ 

7  Q 

/  n 

PDyMOMn     MQl 1  c 

tXHTnuiNU  WHLLo 

NARROWS  DAM 

5  110 

07 

P  IKE 

3 

34 

n  Q 

/I  Q  ti 
H  DO 

U    O    LUnro    Ur  cNLjlNttKb 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

DO 

93 

56 

550 

7A 

7A 

C 

UNI VERSl TY   OF  ARKRNSRS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNR  J  WESTFRLL 

NATURAL  DRM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

573 

7A 

MPC     KinMQ     1  UQIICV 

nrXo    INUNH    L  HHlLtT 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

I.I  T  1    1    IQM     I.I     1  1 D  D  n 

WlLLlHn    W  WHKU 

NEWPORT 

5186 

03 

JRCKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8R 

H 

NtWrUKI    LI  IT    WHItK  PL 

NIMROD  DRM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

C 

II    c:    rnppc    nr  cmpimccpc 
U    o    LUKro    Ur  tnJUINttKo 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

35 

15 

92 

15 

425 

U   o   LUKrb   Ur  LNGlNttKb 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  flP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

M  I  0 

INHIL    WtHlntK  olKVILl 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASH  I NGTON 

I 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MDC       PI    n  D  l~l      11  1_|||D(~T 

riKo    LLHKH    W  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL   CEMENT  COMPRNY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS  GUY   E  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL IN 

I 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

55  1  4 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL   D  MELSON 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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PHRKS 

5S91 

04 

SCOTT 

I 

34 

48 

93 

58 

568 

7A 

BOMAR   K  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

1  5 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

I 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

fl  D  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

I 

34 

I  3 

92 

0  1 

215 

7A 

7A 

C  H 

L  B  HAODOX 

PINE  RIDCE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MRS  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

1  1 

93 

12 

380 

7A 

MRS  JUDY  FENLEY 

POCflHONTfiS  I 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

I  6 

90 

59 

330 

6P 

6P 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

3  1 

120 

8A 

8R 

H 

TROY   L  BROWN 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

5P 

6P 

H 

JOHN  W  TEETER  JR 

PRESCOTT  SCS 

59  I  0 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

318 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RflTCL  IFF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35 

I  8 

93 

53 

463 

7R 

MRS  FLEETA  KISSIAR 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91 

16 

1  50 

8A 

8A 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

1  7 

93 

06 

400 

7A 

7R 

7A 

H 

MORTON  FROZEN  FOOD 

SfiINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

7 

34 

23 

91 

08 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7R 

GILL  IS  R  NEELEY 

SALEM  2  NNE 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

49 

680 

7A 

BILL   L  THOMPSON 

SEARCY 

6506 

03 

WHI  TE 

7 

35 

1  5 

9  1 

45 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C  MELTON 

SHERIDAN  2  S 

6562 

05 

GRANT 

3 

34 

1  7 

92 

24 

210 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

1  9 

550 

7R 

FRED  LOWRANCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

I 

36 

1  0 

94 

32 

1  1  40 

7A 

7R 

RICHARD   L  KAUFMAN 

SPARKMRN 

5768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

1  70 

8A 

8R 

MATT  IE  D  MIZELL 

STAMPS 

5804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8R 

C  H 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY   4  ENE 

6823 

09 

L INCOLN 

3 

33 

57 

9  1 

47 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKANSAS 

I 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7R 

SALLYE   HAYES  BORCHERT 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

I 

34 

28 

91 

25 

198 

8R 

8fl 

8A 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUB  I ACO 

6928 

04 

LOGAN 

I 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

H 

NEW  SUBIRCO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMB I  A 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8fl 

TOMMY  HAMLIN 

TEXARKANA   FAR  AP 

7048 

07 

M  I L  LER 

4 

33 

27 

94 

00 

361 

MID 

MID 

H 

FAA 

TURRELL 

7267 

05 

CRI^Yc-oEN 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

H 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WALDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

05 

575 

5P 

7fl 

C  H 

WILLIAM  D  BIVENS 

WARREN  2  WSW 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

36 

92 

06 

210 

7A 

7R 

H 

POTLATCH  CORP 

WASHI  TA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7A 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING  3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

35 

19 

91 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL   J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

1  4 

90 

47 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

1  3 

92 

4  I 

760 

SS 

SS 

C 

CARL  WALKER 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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ARKANSAS      -      JANUARY  1978 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  for  the  first  few  days  of  January  were 
below  normal,  but  warm  air  invaded  Arkansas  at  the 
end  of  the  first  week.    Afternoon  temperatures  warmed 
into  the  60s  and  70s,  but  a  strong  cold  front  moving 
across  the  State  on  the  afternoon  and  evening  of  the 
7th  brought  a  return  to  winter  weather.    The  passage 
of  the  front  also  triggered  widespread  thunderstorms 
and  hail.    A  tornado  struck  Wynne,  in  east-central 
Arkansas,  causing  the  nation's  first  tornado  death 
of  1978.    Several  other  persons  were  injured. 

The  last  three  weeks  of  the  month  were  characterized 
by  cold  air  spilling  down  from  the  north  and  a  series 
of  winter  storms  moving  across  the  State. 

A  major  winter  storm  moved  into  Arkansas  early  on 
the  11th  and  continued  into  the  morning  of  the  12th. 
Freezing  rain  and  sleet  covered  the  southern  third 
of  the  State  with  1  to  4  inches  of  ice.    Damage  was 
in  excess  of  $20  million  as  t^.e  weight  of  the  ice 
collapsed  a  large  number  of  poultry  houses  and  caused 
the  loss  of  millions  of  chickens.    The  central  part 
of  the  State  received  a  mixture  of  sleet  and  snow 
with  accumulations  of  3  to  6  inches,  causing  the 
collapse  of  numerous  covered  boat  docks,  carports, 
store  awnings,  and  greenhouses.    Northern  sections 
recorded  2  to  8  inches  of  snow. 

A  cold  front  moving  through  on  the  night  of  the  13th 
brought  light  snow  to  the  northern  two-thirds  of  the 
State.    Most  amounts  were  in  the  .5  to  1  inch  range. 

On  the  night  of  the  15th,  freezing  rain  glazed  roads 
across  the  northern  half  of  Arkansas.    The  storm 
continued  in  the  same  area  throughout  the  day  on  the 
16th  with  the  freezing  rain  changing  to  snow.  Snow- 
fall was  generally  in  the  1  to  3  inch  range,  although 
several  places  along  the  the  northern  border  received 
4  to  6  inches. 


State  during  the  next  24  hours.    Snow  fell  in  all 
areas  with  heaviest  amounts,  3  to  6  inches,  along  the 
western  border.    Elsewhere,  totals  were  generally  1 
to  3  inches. 

Scattered  snow  developed  on  the  21st.  The  majority 
of  the  measurable  amounts  were  in  the  southern  half 
of  the  State,  with  totals  of  .5  to  1  inch. 

On  the  24th,  another  band  of  snow  moved  southeastward 
across  the  State.    Significant  amounts  were  reported 
across  the  northern  two-thirds  and  generally  ranged 
from  1  to  3  inches,  although  isolated  totals  reached 
7  inches. 

Late  on  the  29th,  wintry  precipitation  developed  a- 
gain  and  continued  until  the  afternoon  of  the  30th. 
Snow  fell  in  the  northern  half  of  the  State  with 
amounts  of  .5  to  1  inch.    The  south  received  a  mix- 
ture of  freezing  rain,  sleet,  and  snow. 

The  last  day  of  the  month  found  snow  spreading  north- 
eastward across  the  State.    Amounts  up  to  2  inches 
fell  in  the  south,  tapering  off  to  less  than  an  inch 
in  central  sections.    The  snow  changed  to  freezing 
drizzle  in  most  places  before  ending. 

Driving  conditions  were  extremely  hazardous  during 
the  periods  of  precipitation.    In  addition,  re-freez- 
ing of  melted  ice  and  snow  caused  traveling  difficul- 
ties on  several  other  nights. 

Mean  temperatures  for  the  month  were  10°  below  normal, 
somewhat  warmer  than  the  frigid  readings  of  January 
1977.    However,  high  temperatures  were  colder  than 
the  previous  January  across  the  southwestern  two- 
thirds  of  the  State.    Mean  temperatures  were  above 
freezing  only  in  the  south. 


Yet  another  winter  storm  entered  southern  Arkansas 
at  midday  on  the  18th  and  spread  across  the  entire 


Frank  Makosky,  MIC 

National  Weather  Service  Forecast  Office 

8400  Remount  Road 

North  Little  Rock,  AR  72118 
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you.     naaiiional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLy  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  imiTS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temoerature  In  'v    „r-^^,   ,t  », 

movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averaee  daMv  ^Li^. J'  P»^«^lP"?"on  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
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^^^^^^  "^""-""-n^;ai::s1r?re<'B:ap:?aU^rair;!^rta^hL°Ln^  -  --oration  and  Wind  table, 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  thrCTaporation  nan  as  Sete^iT^  h  h  T  """"g  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  deterijined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  „f  =„™     =i„  , 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observatSL«  equivalent  of  snow     sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistenciel  in  thrrecord    T^me  orobTervat^^^^^^^^^  cTt  ^-"^  "th"  causes  of  local  Variability 

SNOWFALL;     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  m  the  "Seasonal  Snnw„i,"  . 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ^auie,   aiiu  in  T;ne    seasonal  Snowlall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  19S7. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  „a™e,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ot,HHn<r  with 

of  this  bulletin.  "     egioc  uays  lor  tne  i^  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marlanna  2  S 
Rohwer  2  NUE 
Stuttgart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Calllon  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  repres.^nt  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  pi-ocessed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS I SS I PPI     3-qUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLUIATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station H?stS?v"forthisStatrLiL  45  ce^^^^         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
ol  l^lll^llZlol^^^^^^^^^  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-     $5.10  a  year  lor  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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36 

31 

22 

32 

32 

36 

45 

52 

35 

30 

32 

3  1 

34 

25 

37 

3  3 

25 

45 

39 

38  .4 

MIN 

25 

16 

23 

27 

15 

10 

20 

20 

20 

26 

24 

35 

25 

20 

22 

19 

16 

0 

-  4 

19 

13 

6 

30 

24 

30 

21 

30 

33 

20  .2 

HRRRISON  FPn  ftp 

MAX 

27 

32 

30 

39 

3  1 

24 

21 

3  1 

35 

36 

45 

4  1 

34 

30 

3  1 

30 

26 

25 

36 

36 

27 

46 

4  3 

34 

35  .0 

MIN 

20 

19 

15 

19 

10 

8 

1  4 

18 

20 

25 

24 

31 

22 

21 

24 

23 

16 

3 

5 

16 

15 

12 

30 

28 

28 

20 

27 

30 

19-4 

HumSVILLE 

MAX 

35 

35 

35 

44 

42 

31 

28 

35 

34 

40 

49 

50 

30 

34 

33 

32 

29 

39 

39 

30 

5  1 

40 

40.3 

MIN 

24 

24 

22 

22 

23 

18 

14 

17 

21 

27 

22 

39 

24 

21 

25 

25 

20 

-  4 

4 

20 

14 

5 

33 

24 

20 

24 

22 

35 

20  .9 

LERD  HILL 

MAX 

33 

34 

31 

43 

38 

26 

26 

29 

36 

39 

48 

46 

39 

32 

33 

34 

33 

29 

39 

43 

29 

51 

45 

69 

66 

43 

41 

35 

36  .9 

MIN 

20 

23 

12 

1  7 

2 1 

I  I 

1  5 

1  6 

20 

26 

28 

33 

28 

26 

25 

25 

20 

0 

2  1 

23 

20.4 

SILOflM  SPRINGS 

MAX 

35 

34 

32 

35 

40 

34 

33 

22 

32 

32 

38 

45 

50 

33 

30 

33 

3  1 

24 

24 

37 

34 

26 

49 

67 

45 

41 

36.9 

MIN 

23 

20 

16 

16 

25 

12 

13 

1  3 

19 

19 

25 

25 

32 

21 

22 

20 

20 

4 

-  1 

-  1 

12 

16 

26 

29 

29 

24 

24 

34 

19.3 

NORTH  CENTROL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

34 

30 

35 

35 

44 

34 

26 

27 

29 

39 

37 

4  7 

48 

40 

36 

33 

35 

33 

32 

4  1 

45 

33 

50 

68 

54 

45 

40 

39.2 

MIN 

26 

22 

26 

22 

1  3 

22 

8 

16 

1  7 

14 

24 

21 

33 

30 

29 

30 

28 

23 

10 

1 

14 

16 

0 

6 

19 

29 

23 

28 

19.7 

EVENING  SHfiOE   I  NNE 

MAX 

30 

34 

40 

4  1 

36 

27 

24 

30 

38 

35 

40 

45 

4  1 

36 

36 

37 

34 

33 

35 

46 

36 

4  1 

49 

63 

54 

45 

39 

39 

38.7 

MIN 

22 

21 

15 

12 

20 

9 

7 

14 

16 

24 

21 

26 

34 

29 

30 

28 

23 

1  4 

-  2 

12 

19 

-  2 

30 

19 

34 

23 

20 

31 

19.6 

GILBERT 

MAX 

33 

37 

33 

47 

39 

30 

27 

34 

36 

40 

51 

49 

40 

34 

35 

34 

35 

34 

42 

4  1 

33 

50 

5 1 

70 

56 

49 

43 

39 

40.8 

MIN 

24 

24 

16 

14 

24 

9 

16 

19 

22 

26 

20 

34 

32 

24 

29 

28 

26 

6 

0 

6 

19 

6 

26 

IB 

28 

21 

19 

32 

20.4 

GREERS  FERRT  Oftn 

MAX 

34 

30 

33 

4  1 

4  4 

42 

28 

27 

3  1 

35 

35 

48 

55 

37 

36 

36 

35 

30 

35 

36 

45 

35 

47 

53 

62 

58 

53 

43 

40.2 

MIN 

23 

24 

19 

16 

20 

10 

9 

15 

15 

21 

IB 

18 

32 

29 

29 

31 

27 

19 

9 

10 

19 

1  1 

1  1 

22 

23 

27 

23 

28 

20.0 

nnnnoTH  spring 

MAX 

31 

34 

38 

40 

37 

2S 

26 

29 

32 

37 

43 

45 

39 

35 

35 

36 

35 

32 

34 

42 

37 

40 

46 

6  1 

60 

46 

4  1 

39 

38.4 

M  I  N 

22 

24 

18 

14 

21 

5 

14 

IS 

14 

17 

25 

29 

32 

30 

29 

27 

23 

13 

2 

5 

20 

-  2 

26 

19 

35 

23 

22 

31 

19.8 

nnRSHHLL 

MAX 

32 

3 1 

3  I 

35 

34 

33 

33 

35 

34 

33 

33 

30 

35 

33 

32 

33 

3 1 

33 

32 

3  1 

30 

32 

4  3 

60 

55 

35  .0 

MIN 

20 

19 

20 

23 

22 

25 

22 

26 

24 

20 

19 

20 

23 

20 

19 

20 

15 

6 

3 

12 

15 

1  1 

20 

33 

32 

nOUNTHIN   HOME    1  NNW 

MAX 

30 

36 

33 

40 

37 

25 

26 

27 

37 

36 

4  4 

42 

37 

33 

32 

33 

3 1 

30 

36 

4  1 

33 

45 

4  7 

68 

65 

45 

38 

35 

36. 0 

MIN 

20 

28 

22 

16 

18 

5 

1  3 

16 

18 

24 

22 

29 

29 

26 

25 

25 

21 

9 

5 

19 

19 

9 

25 

25 

26 

28 

28 

30 

nOUNTHIN   HOHE    C    OF  ENO 

MAX 

35 

30 

35 

32 

42 

32 

24 

25 

27 

36 

36 

47 

4  7 

37 

33 

32 

34 

26 

3  1 

36 

38 

30 

4  1 

46 

68 

5  1 

43 

40 

36  .9 

MIN 

19 

19 

14 

13 

17 

4 

12 

13 

1  7 

21 

22 

30 

24 

25 

25 

20 

9 

2 

6 

14 

9 

10 

21 

23 

20 

22 

27 

16.5 

nOUNTHIN  VIEW 

MAX 

33 

29 

32 

36 

43 

36 

25 

25 

32 

37 

36 

48 

46 

38 

35 

34 

33 

27 

36 

4  1 

44 

33 

44 

51 

64 

55 

45 

40 

38  .5 

M  1  N 

2  1 

21 

20 

1 S 

1  6 

7 

7 

1  4 

1  4 

20 

2  1 

24 

32 

27 

27 

27 

25 

1  4 

2 

2 

1  8 

5 

10 

25 

35 

24 

24 

28 

18.8 

TELLV  ILLE 

MAX 

3 1 

33 

33 

44 

36 

29 

25 

28 

36 

37 

4  4 

50 

44 

33 

33 

33 

33 

31 

40 

4  4 

32 

50 

49 

69 

53 

43 

40 

39 

39  .0 

■            ■  ■ 

MIN 

22 

25 

1  3 

1  4 

24 

8 

15 

18 

21 

25 

21 

31 

29 

27 

28 

28 

21 

3 

-  1 

18 

16 

7 

29 

20 

29 

20 

20 

31 

20  .2 

N0RTHE05T  03 

fIL  ic  in 

MAX 

3  t 

34 

35 

38 

35 

26 

24 

29 

33 

34 

40 

46 

4  3 

37 

37 

38 

38 

35 

36 

43 

42 

36 

48 

58 

54 

50 

39 

40 

38.7 

MIN 

23 

18 

15 

15 

19 

8 

1  4 

1  4 

16 

21 

1  7 

24 

35 

30 

31 

30 

24 

20 

2 

1  7 

20 

6 

28 

24 

34 

26 

27 

31 

21.1 

BfiTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

30 

33 

39 

4  3 

4  1 

27 

25 

32 

37 

36 

4  4 

46 

42 

36 

35 

34 

34 

32 

35 

45 

38 

43 

52 

65 

54 

50 

42 

36 

40.0 

MIN 

22 

23 

16 

16 

22 

7 

14 

15 

19 

24 

18 

26 

36 

27 

30 

28 

25 

16 

7 

19 

19 

8 

35 

23 

37 

24 

23 

32 

21  .8 

batesvillE  l  nNB  d  1 

MAX 

30 

33 

40 

42 

38 

30 

27 

3 1 

37 

37 

4  1 

48 

45 

38 

37 

35 

36 

35 

30 

47 

40 

42 

52 

64 

64 

54 

42 

4  1 

40.6 

MIN 

24 

20 

16 

'.6 

22 

9 

15 

16 

19 

23 

1  7 

23 

35 

29 

32 

30 

25 

19 

1 

15 

20 

9 

30 

22 

32 

26 

22 

32 

21  .4 

BEEDEVILLE 

MAX 

34 

36 

37 

40 

39 

33 

27 

28 

29 

38 

42 

46 

44 

37 

38 

39 

36 

32 

34 

45 

42 

4  1 

52 

60 

54 

45 

43 

39.7 

MIN 

20 

26 

18 

17 

23 

1  1 

15 

16 

17 

21 

16 

25 

34 

30 

34 

31 

24 

21 

6 

20 

21 

1  4 

34 

26 

37 

25 

34 

22.9 

BLTIMEVILLE 

MAX 

30 

3 1 

33 

3 1 

34 

32 

1  8 

24 

25 

26 

30 

40 

49 

44 

35 

39 

35 

3  1 

27 

3  1 

4  4 

32 

39 

43 

53 

48 

39 

40 

35.2 

MIN 

24 

22 

1  3 

14 

1  7 

5 

5 

12 

1  3 

17 

21 

26 

35 

30 

32 

30 

26 

19 

10 

!  3 

1  3 

8 

15 

26 

30 

27 

30 

33 

20.2 

CORNING 

MAX 

28 

35 

34 

35 

33 

25 

24 

28 

33 

33 

4  1 

45 

4  4 

35 

37 

35 

30 

34 

38 

42 

38 

37 

48 

55 

52 

49 

39 

39 

37.4 

MIN 

19 

20 

17 

16 

19 

S 

8 

1  3 

15 

19 

24 

25 

34 

31 

31 

28 

22 

18 

8 

16 

25 

8 

28 

25 

38 

25 

27 

31 

21.3 

JONESBORQ 

MAX 

30 

26 

34 

33 

36 

30 

23 

2  1 

26 

32 

32 

39 

46 

44 

35 

36 

36 

28 

28 

30 

42 

31 

42 

45 

56 

50 

39 

37 

35.4 

MIN 

22 

18 

16 

19 

19 

9 

12 

6 

15 

20 

IB 

25 

31 

31 

30 

30 

26 

19 

8 

1  8 

1  3 

8 

1  4 

31 

31 

3  1 

27 

32 

20.7 

KE ISER 

MAX 

26 

30 

3 1 

3 1 

33 

33 

1  9 

22 

23 

26 

30 

37 

45 

42 

35 

37 

36 

30 

26 

31 

42 

33 

40 

44 

51 

46 

38 

40 

34  .3 

MIN 

22 

19 

1  3 

12 

14 

7 

6 

12 

1  3 

1  4 

16 

16 

30 

30 

31 

29 

27 

19 

2 

1  3 

21 

-  3 

2 

24 

26 

28 

28 

30 

18.0 

NEWPORT 

MAX 

32 

28 

3  3 

35 

38 

38 

22 

24 

27 

33 

35 

4  1 

48 

4  1 

37 

36 

37 

30 

33 

30 

42 

32 

44 

51 

6  1 

5S 

42 

40 

37.3 

MIN 

24 

22 

18 

19 

21 

8 

8 

15 

16 

21 

25 

25 

31 

30 

31 

31 

28 

22 

10 

17 

21 

14 

19 

26 

35 

28 

27 

31 

22.3 

PBRflGOULO 

MAX 

28 

35 

35 

36 

34 

30 

22 

27 

32 

33 

36 

44 

44 

36 

34 

37 

35 

32 

30 

40 

39 

33 

46 

52 

52 

44 

38 

39 

36.6 

MIN 

26 

18 

15 

15 

17 

7 

12 

12 

1  1 

20 

1  7 

24 

35 

31 

25 

3 

15 

14 

5 

25 

22 

34 

27 

27 

32 

19.6 

POCfiHONIOS  1 

MAX 

28 

33 

34 

36 

34 

29 

22 

27 

35 

32 

40 

44 

4  1 

36 

37 

37 

32 

32 

31 

40 

39 

35 

47 

55 

53 

49 

40 

39 

37.0 

MIN 

21 

18 

16 

18 

21 

6 

14 

15 

16 

21 

20 

20 

34 

31 

31 

29 

23 

18 

6 

15 

23 

5 

28 

21 

36 

25 

25 

32 

21.1 

SEHRCr 

MAX 

29 

34 

39 

4  1 

43 

36 

24 

30 

35 

33 

44 

50 

46 

39 

38 

38 

37 

34 

36 

46 

44 

47 

54 

67 

63 

S3 

43 

44 

41  .6 

MIN 

24 

22 

19 

19 

22 

1  1 

15 

16 

21 

23 

18 

27 

32 

30 

30 

31 

30 

21 

10 

19 

20 

1  3 

33 

22 

33 

28 

24 

33 

23  .  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


nRKSNSBS 

FE8RUBR'  1978 


DAY  OF  MONTH 

o 

STPT ION 

tr 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  S 

1  6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

"        ■  ■ 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE  MOUNTOIN  DBM 

MAX 

34 

32 

35 

34 

45 

45 

31 

28 

33 

32 

39 

50 

43 

35 

36 

35 

37 

32 

33 

39 

44 

32 

54 

52 

70 

60 

50 

45 

40  .6 

M  1  N 

25 

25 

29 

20 

25 

1  7 

1  8 

1 8 

22 

23 

25 

24 

33 

27 

26 

28 

29 

16 

32 

CLBRKSVILLE 

MAX 

36 

32 

35 

35 

43 

45 

35 

29 

36 

35 

41 

48 

48 

36 

38 

35 

37 

32 

31 

36 

41 

36 

50 

54 

70 

50 

50 

44 

41  .0 

n  I N 

24 

25 

25 

1 9 

2 1 

1 6 

I  6 

1 9 

22 

24 

2 1 

2  3 

35 

28 

27 

30 

30 

12 

31 

21.0 

DflROBNELLE 

MBX 

33 

35 

34 

43 

47 

38 

27 

33 

34 

38 

47 

47 

43 

38 

36 

37 

36 

33 

38 

43 

35 

53 

53 

68 

62 

54 

45 

42 

41  .9 

n  I N 

24 

28 

29 

I  9 

26 

1 6 

1 8 

20 

20 

29 

2  3 

3  4 

30 

27 

27 

31 

27 

18 

34 

FORT   Sni TH  HSO  BP 

MAX 

31 

33 

36 

43 

42 

34 

25 

33 

32 

40 

49 

42 

40 

33 

34 

35 

33 

26 

32 

34 

29 

46 

50 

67 

59 

49 

42 

43 

39  .0 

M  I  N 

27 

29 

28 

23 

26 

20 

1 9 

22 

24 

28 

25 

36 

28 

27 

31 

32 

22 

8 

1  6 

1  7 

1 0 

30 

28 

36 

26 

32 

36 

24.7 

FORT   SMITH   WBTER  PLBNT 

MAX 

34 

33 

35 

46 

45 

37 

30 

34 

38 

38 

44 

47 

43 

33 

34 

36 

36 

34 

36 

40 

32 

49 

50 

68 

68 

51 

47 

44 

41  .5 

H  I  N 

25 

28 

28 

24 

25 

1  5 

1  7 

2 1 

25 

25 

2  3 

33 

27 

24 

28 

28 

25 

6 

7 

25 

28 

35 

24 

28 

34 

22 . 8 

HECTOR 

MAX 

32 

33 

40 

35 

42 

37 

28 

33 

39 

40 

48 

44 

40 

34 

36 

35 

35 

37 

35 

43 

45 

47 

52 

67 

62 

51 

45 

44 

41  .4 

M  I  N 

23 

29 

22 

26 

25 

]  3 

1 2 

1  9 

22 

2  3 

22 

32 

30 

32 

25 

30 

24 

8 

39 

27 

27 

33 

23.0 

nENB 

MAX 

32 

32 

32 

46 

45 

38 

31 

29 

32 

39 

47 

46 

40 

39 

33 

34 

34 

34 

39 

39 

32 

50 

51 

68 

60 

56 

50 

44 

41  .1 

M  I  N 

24 

29 

28 

2 1 

24 

1  7 

1  2 

20 

2 1 

25 

37 

23 

24 

31 

29 

12 

30 

36 

23.9 

OZBRK 

MAX 

33 

35 

35 

47 

47 

37 

28 

34 

33 

40 

49 

47 

43 

38 

35 

36 

37 

35 

36 

34 

36 

51 

54 

70 

63 

50 

46 

45 

4  1  .9 

M  I  N 

24 

29 

29 

24 

26 

1 6 

I  8 

22 

23 

27 

26 

37 

30 

25 

33 

30 

26 

1  3 

Q 

]  7 

[  7 

22 

24 

38 

27 

32 

34 

24  .6 

RUSSELLV ILLE 

MAX 

36 

39 

35 

34 

44 

46 

33 

29 

28 

35 

40 

51 

48 

48 

38 

35 

37 

33 

32 

36 

43 

34 

53 

55 

68 

62 

50 

49 

41  .8 

niN 

26 

26 

28 

22 

24 

16 

18 

19 

21 

21 

29 

31 

35 

28 

27 

29 

32 

17 

7 

9 

7 

14 

16 

23 

27 

30 

32 

32 

23.1 

SUBIBCO 

MAX 

33 

35 

35 

44 

46 

37 

27 

34 

33 

42 

52 

45 

42 

36 

37 

37 

35 

31 

37 

39 

34 

46 

52 

70 

63 

52 

44 

43 

41  .5 

MIN 

24 

29 

29 

22 

28 

16 

1  8 

19 

23 

29 

24 

36 

30 

26 

28 

31 

28 

1  4 

9 

17 

17 

13 

32 

26 

4  1 

28 

30 

34 

25.0 

WBLDRON 

MAX 

35 

34 

36 

46 

46 

43 

34 

32 

35 

4  1 

51 

49 

43 

36 

36 

35 

35 

35 

44 

45 

34 

56 

56 

70 

68 

61 

52 

43 

44.0 

■          ■  ■ 

MIN 

25 

29 

29 

19 

26 

18 

19 

21 

22 

24 

23 

37 

30 

26 

25 

30 

31 

15 

1 

17 

17 

10 

35 

24 

35 

24 

34 

35 

24.3 

CENTRRL  05 

BLUM  FORK 

MAX 

31 

34 

40 

48 

47 

44 

30 

30 

32 

4  1 

50 

50 

44 

40 

40 

36 

37 

38 

42 

47 

35 

52 

52 

68 

68 

53 

50 

45 

43.7 

2  3 

27 

24 

2 1 

29 

1  5 

1  5 

I  7 

20 

2  3 

2 1 

33 

3  3 

26 

24 

31 

28 

21 

]  3 

2  4 

1 8 

1  3 

34 

25 

37 

29 

27 

34 

24.5 

BENTON 

MAX 

32 

36 

43 

39 

51 

48 

28 

31 

37 

41 

52 

52 

48 

46 

40 

42 

40 

42 

45 

51 

43 

53 

56 

69 

65 

60 

62 

61 

46  .9 

26 

26 

22 

2 1 

2  3 

I  6 

I  6 

20 

1  9 

3 1 

3  3 

29 

24 

28 

24 

21 

1  7 

22 

1 8 

1  2 

27 

29 

3  3 

32 

33 

37 

24.1 

BLBKELr  nOUNTfllN  DBM 

MAX 

35 

32 

38 

37 

47 

48 

32 

29 

32 

33 

4  1 

51 

50 

40 

42 

37 

4  I 

34 

37 

4  I 

47 

35 

54 

53 

70 

53 

S3 

51 

42.6 

25 

2  4 

28 

I  8 

1 8 

I  8 

1  6 

1  8 

1 8 

2  I 

23 

37 

28 

24 

29 

33 

25 

1  0 

I  0 

20 

I  2 

1 2 

22 

22 

30 

27 

30 

22  . 3 

CBBOT  t  SW 

MBX 

29 

33 

39 

41 

44 

38 

24 

31 

35 

36 

45 

51 

46 

38 

38 

38 

37 

35 

37 

48 

38 

50 

55 

68 

58 

48 

47 

42 

41  .8 

2  3 

20 

22 

22 

29 

32 

28 

29 

32 

25 

21 

1  2 

2  4 

20 

1 5 

32 

24 

37 

30 

27 

34 

24  .  1 

CONHBY 

HBX 

32 

36 

4  I 

44 

46 

40 

28 

32 

37 

40 

48 

49 

43 

39 

37 

39 

37 

38 

39 

47 

36 

51 

54 

70 

60 

56 

49 

43 

43.3 

30 

32 

28 

27 

32 

28 

21 

2  1 

20 

1  5 

34 

24 

35 

30 

26 

34 

24  .2 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MBX 

35 

33 

36 

42 

50 

50 

36 

30 

33 

34 

42 

55 

52 

38 

46 

36 

40 

34 

38 

43 

46 

37 

54 

58 

71 

53 

54 

52 

43.9 

24 

34 

27 

26 

31 

30 

22 

I  7 

1  8 

I  5 

1  4 

37 

32 

3  I 

30 

32 

23.9 

LEOLB 

MBX 

32 

35 

44 

48 

49 

38 

29 

29 

32 

45 

55 

58 

50 

46 

39 

44 

40 

38 

43 

S3 

39 

56 

56 

71 

57 

51 

S3 

44 

45  .5 

20 

35 

26 

23 

33 

28 

25 

1  2 

22 

20 

32 

22 

37 

3 1 

25 

36 

24.3 

LITTLE  ROCK   Fflfl  BP 

MBX 

30 

35 

40 

43 

46 

26 

27 

31 

35 

37 

45 

49 

49 

40 

37 

40 

35 

33 

35 

49 

37 

53 

55 

70 

53 

47 

47 

43 

41  .7 

30 

32 

27 

27 

33 

26 

24 

1  8 

26 

2  3 

1  B 

36 

28 

35 

30 

29 

37 

26.3 

HBLVERN 

MBX 

32 

35 

43 

46 

49 

45 

29 

30 

33 

44 

54 

54 

48 

45 

40 

43 

40 

36 

39 

49 

39 

53 

56 

70 

65 

SO 

52 

47 

45  .2 

MIN 

25 

23 

21 

20 

23 

29 

25 

31 

29 

29 

28 

22 

3  1 

28 

28 

35 

24.0 

MORRILTON  4  5H 

MBX 

34 

37 

35 

42 

45 

41 

29 

33 

37 

39 

50 

48 

42 

40 

38 

38 

37 

36 

35 

40 

35 

50 

52 

69 

61 

52 

SO 

44 

42  .5 

MIN 

25 

27 

27 

20 

29 

29 

25 

33 

31 

21 

3  3 

25 

35 

3  1 

27 

35 

25  .0 

NinROO  OBM 

MBX 

34 

31 

35 

35 

42 

45 

29 

29 

31 

33 

39 

41 

46 

38 

37 

36 

37 

32 

31 

37 

43 

34 

SO 

52 

70 

59 

48 

51 

40.2 

MIN 

23 

23 

25 

16 

20 

1  4 

1  4 

1  7 

18 

20 

20 

21 

34 

25 

23 

25 

28 

20 

8 

1  1 

17 

9 

14 

25 

25 

26 

24 

28 

20  .5 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  BP 

MAX 

29 

33 

36 

44 

43 

25 

24 

30 

34 

35 

43 

48 

45 

36 

34 

39 

34 

32 

38 

46 

34 

SO 

52 

67 

54 

46 

45 

42 

40.0 

MIN 

22 

26 

21 

21 

21 

1  3 

IS 

1  6 

20 

23 

21 

29 

29 

26 

27 

31 

22 

20 

1  4 

24 

18 

1  7 

36 

30 

34 

29 

26 

33 

23.7 

SHERIOBN  2  5 

MAX 

32 

35 

44 

46 

48 

43 

31 

31 

33 

45 

55 

57 

SO 

45 

38 

44 

41 

37 

42 

SO 

38 

55 

57 

70 

66 

52 

S3 

54 

46  .  1 

MIN 

25 

26 

13 

21 

21 

16 

12 

20 

23 

22 

20 

28 

35 

27 

20 

33 

28 

24 

1  I 

25 

20 

1  1 

31 

21 

33 

28 

28 

36 

23.7 

EAST   CENTRAL  06 

ARKBNSBS  POST 

MAX 

33 

40 

4  1 

46 

42 

39 

31 

32 

33 

44 

51 

57 

53 

40 

40 

49 

46 

35 

4  1 

53 

48 

44 

57 

65 

63 

52 

S3 

51 

45  .7 

MIN 

27 

25 

2  I 

22 

24 

15 

18 

20 

23 

19 

21 

29 

25 

34 

28 

24 

3 1 

27 

4  0 

3  3 

29 

38 

25  .9 

BRINKLET 

MAX 

MIN 

DES  ARC 

MBX 

32 

33 

32 

41 

4  1 

39 

31 

27 

32 

34 

44 

49 

46 

37 

38 

41 

39 

32 

33 

43 

39 

43 

53 

65 

63 

53 

45 

43 

41  .0 

MIN 

2 1 

1  9 

20 

1  7 

1 9 

I  7 

'  ^ 

'  ^ 

18 

20 

' 

25 

29 

29 

29 

23 

19 

1 6 

29 

22 

3  1 

27 

2  3 

31 

21.6 

FORREST  CITY 

MBX 

30 

34 

37 

39 

37 

32 

25 

28 

32 

38 

45 

56 

54 

37 

37 

42 

40 

30 

35 

47 

45 

4  1 

SI 

62 

60 

47 

44 

44 

4  1  .0 

M  I  N 

25 

22 

1  8 

20 

22 

'  ' 

14 

16 

19 

22 

19 

31 

30 

31 

28 

21 

7 

2  1 

2  1 

1 2 

3 1 

25 

36 

30 

28 

35 

23.7 

HELENA 

MBX 

35 

32 

39 

43 

45 

40 

28 

31 

32 

33 

41 

49 

61 

46 

38 

38 

38 

35 

33 

38 

51 

31 

4  1 

54 

63 

55 

55 

47 

41  .9 

MIN 

23 

2  3 

20 

2 1 

20 

' ' 

12 

''' 

19 

29 

28 

30 

28 

25 

1  2 

1  5 

22 

I  4 

1  4 

26 

25 

40 

27 

27 

22  .2 

KEO 

MAX 

30 

33 

35 

38 

4  1 

34 

25 

27 

32 

33 

43 

49 

47 

38 

38 

40 

39 

31 

34 

50 

35 

SO 

53 

68 

63 

45 

48 

42 

40.8 

M  I  N 

23 

22 

2  I 

2  1 

2 'I 

I  5 

18 

22 

24 

22 

28 

28 

31 

25 

23 

1  5 

28 

20 

1  9 

37 

30 

35 

29 

28 

34 

25.2 

NARIANNB  2  S 

MBX 

31 

35 

39 

40 

37 

32 

29 

29 

32 

39 

50 

62 

52 

37 

38 

44 

40 

31 

37 

51 

45 

42 

S3 

65 

62 

46 

46 

44 

42  .4 

M  I  N 

25 

2  1 

19 

20 

24 

1  2 

1  5 

16 

19 

22 

21 

25 

35 

31 

31 

31 

28 

21 

15 

24 

22 

18 

31 

29 

38 

30 

27 

35 

24  .5 

SAINT  CHARLES 

MBX 

34 

32 

39 

40 

45 

40 

27 

28 

32 

32 

42 

53 

59 

44 

39 

46 

37 

35 

42 

52 

35 

45 

54 

65 

52 

48 

51 

42.6 

MIN 

25 

24 

21 

21 

23 

1  4 

14 

18 

18 

22 

22 

31 

33 

29 

30 

28 

23 

15 

24 

21 

1  7 

18 

25 

25 

32 

28 

30 

23.4 

SIUITORRT 

MBX 

32 

37 

37 

40 

4  1 

37 

28 

29 

33 

38 

48 

58 

60 

39 

40 

45 

4  1 

33 

38 

51 

42 

48 

55 

68 

65 

47 

51 

48 

43.5 

MIN 

26 

22 

21 

22 

24 

16 

17 

19 

22 

24 

24 

30 

35 

30 

32 

33 

30 

24 

17 

26 

22 

18 

31 

28 

40 

33 

29 

36 

26.1 

SEE  RFFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INOEX 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


flRKflHSOS 
FEBRUflRY 


DRY  OF  MONTH 


STfiT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

29 

SIUIIOnRI  9  ESE 

MBX 

34 

32 

36 

39 

41 

41 

27 

29 

30 

33 

36 

4B 

57 

42 

37 

39 

45 

36 

31 

38 

49 

35 

44 

52 

66 

52 

47 

50 

MIN 

26 

21 

21 

21 

23 

14 

15 

IB 

19 

22 

22 

29 

30 

29 

30 

32 

28 

23 

18 

18 

21 

21 

25 

28 

34 

3  1 

28 

3  1 

lURRELL 

MBX 

31 

32 

32 

33 

23 

23 

27 

31 

55 

40 

35 

38 

35 

45 

43 

45 

59 

59 

55 

MIN 

24 

22 

15 

7 

12 

15 

15 

19 

1  9 

31 

3  1 

30 

26 

6 

1  1 

32 

27 

26 

34 

WEST  MEMPHIS 

MBX 

30 

33 

34 

35 

34 

31 

29 

36 

29 

35 

45 

57 

59 

39 

36 

41 

40 

33 

32 

48 

48 

40 

48 

60 

59 

45 

46 

45 

MIN 

25 

22 

19 

19 

23 

10 

14 

17 

18 

20 

20 

29 

37 

31 

32 

31 

30 

28 

20 

22 

21 

IS 

34 

27 

36 

30 

27 

34 

urNNE 

MAX 

30 

35 

36 

39 

36 

31 

26 

29 

33 

37 

44 

53 

50 

36 

37 

4  1 

39 

29 

33 

46 

45 

41 

51 

61 

61 

51 

43 

43 

>            •  • 

MIN 

24 

20 

17 

19 

21 

10 

1  3 

15 

IB 

22 

18 

32 

36 

31 

32 

31 

27 

2  1 

8 

20 

20 

1  3 

34 

25 

32 

29 

26 

34 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MBX 

38 

34 

39 

37 

48 

54 

37 

36 

34 

35 

44 

52 

52 

45 

47 

45 

44 

42 

38 

40 

42 

37 

65 

60 

71 

61 

56 

51 

MIN 

28 

28 

30 

20 

24 

22 

21 

24 

23 

28 

26 

31 

34 

27 

29 

35 

31 

22 

1  2 

18 

19 

IS 

20 

25 

32 

32 

33 

39 

HHPE  3  NE 

MBX 

35 

32 

36 

40 

49 

53 

36 

31 

33 

31 

44 

56 

S3 

40 

47 

40 

46 

36 

32 

42 

50 

39 

58 

SB 

70 

53 

53 

54 

MIN 

27 

24 

23 

23 

23 

19 

18 

18 

21 

22 

24 

24 

37 

27 

27 

29 

31 

25 

14 

14 

18 

15 

17 

25 

26 

35 

29 

29 

MOUNT   IDB  3  SE 

MBX 

34 

31 

36 

34 

45 

45 

34 

29 

31 

32 

4  1 

50 

46 

3B 

39 

36 

39 

33 

33 

42 

47 

32 

52 

52 

6B 

52 

51 

50 

MIN 

26 

26 

29 

26 

18 

17 

17 

IB 

20 

21 

23 

23 

38 

27 

23 

27 

31 

21 

1 

2 

18 

9 

9 

20 

20 

25 

25 

27 

MURFREESBORO  2  NNW 

MBX 

32 

4B 

45 

34 

30 

30 

32 

45 

50 

52 

42 

48 

43 

35 

35 

38 

38 

'4 

S3 

54 

70 

50 

MIN 

22 

24 

27 

19 

19 

20 

22 

22 

31 

36 

36 

27 

31 

33 

26 

1  1 

19 

10 

28 

24 

29 

38 

NBSHVILLE   EXP  5TOT10N 

MBX 

36 

35 

39 

36 

50 

53 

36 

29 

33 

33 

42 

53 

50 

37 

48 

36 

43 

35 

33 

38 

44 

37 

S7 

57 

69 

53 

53 

50 

MIN 

27 

25 

27 

25 

26 

20 

19 

21 

22 

25 

25 

30 

35 

25 

30 

31 

33 

27 

1  1 

19 

18 

14 

17 

26 

30 

33 

33 

36 

OKfiY 

MAX 

33 

36 

37 

48 

51 

48 

35 

57 

48 

46 

46 

44 

45 

46 

58 

66 

56 

53 

MIN 

26 

2B 

29 

22 

27 

i2 

20 

24 

30 

30 

29 

35 

16 

21 

17 

28 

33 

38 

STOMPS 

MAX 

35 

32 

35 

44 

54 

49 

35 

34 

34 

48 

SB 

55 

38 

49 

44 

40 

49 

39 

33 

48 

55 

40 

59 

60 

72 

62 

55 

56 

MIN 

28 

29 

23 

22 

21 

20 

20 

22 

23 

25 

25 

31 

30 

24 

24 

30 

31 

25 

13 

20 

19 

1  3 

20 

25 

32 

38 

32 

35 

TExnRKBNB  Fflfl  BP 

MBX 

34 

39 

38 

4B 

52 

39 

33 

34 

33 

46 

58 

55 

47 

44 

4  1 

47 

38 

34 

43 

52 

36 

60 

SB 

71 

65 

54 

57 

46 

. 

MIN 

32 

32 

30 

26 

30 

24 

25 

25 

27 

2B 

29 

43 

30 

30 

31 

32 

31 

24 

20 

27 

21 

20 

37 

33 

47 

41 

36 

42 

SOUTH   CENTRAL  08 

BRRBDELPHIfl  2  N 

MAX 

33 

37 

42 

46 

51 

50 

29 

31 

33 

43 

51 

54 

SO 

44 

41 

44 

42 

33 

39 

48 

36 

54 

56 

69 

57 

53 

52 

47 

MIN 

31 

30 

22 

22 

23 

19 

18 

22 

24 

25 

23 

34 

37 

29 

26 

34 

30 

25 

12 

21 

20 

15 

37 

23 

34 

31 

28 

37 

CBMOEN  I 

MAX 

36 

33 

36 

46 

52 

52 

36 

33 

34 

32 

48 

56 

59 

42 

48 

41 

49 

38 

33 

44 

53 

41 

57 

58 

71 

51 

55 

57 

MIN 

28 

27 

24 

21 

22 

20 

19 

19 

22 

21 

22 

24 

30 

27 

27 

29 

30 

26 

16 

18 

22 

17 

17 

25 

27 

38 

29 

31 

EL  DORBOO  FBB  BP 

MAX 

30 

33 

43 

48 

50 

34 

31 

31 

31 

44 

53 

58 

48 

45 

41 

49 

36 

29 

4  1 

SO 

37 

54 

56 

69 

57 

54 

54 

48 

MIN 

27 

26 

23 

19 

20 

19 

19 

20 

22 

23 

19 

27 

28 

23 

23 

32 

26 

18 

14 

18 

20 

12 

27 

21 

40 

33 

28 

40 

MBONOL IB 

MBX 

33 

35 

43 

51 

51 

43 

33 

33 

33 

48 

57 

57 

52 

47 

45 

SO 

40 

32 

44 

52 

38 

57 

56 

69 

68 

54 

55 

54 

MIN 

28 

30 

25 

23 

23 

21 

21 

22 

24 

25 

25 

34 

36 

26 

29 

33 

31 

25 

17 

23 

20 

16 

36 

25 

48 

37 

31 

40 

nOROBflr  LOCK  8 

MBX 

36 

34 

38 

48 

53 

52 

36 

35 

35 

32 

50 

58 

59 

46 

48 

45 

54 

44 

33 

45 

55 

40 

57 

59 

72 

52 

55 

56 

MIN 

29 

30 

22 

21 

21 

20 

20 

21 

23 

25 

19 

22 

28 

30 

25 

30 

29 

26 

15 

15 

23 

1  3 

1  3 

22 

22 

38 

26 

27 

PRESCOTT 

MBX 

32 

38 

45 

50 

53 

44 

33 

33 

34 

47 

56 

55 

SO 

48 

40 

47 

43 

3S 

45 

53 

41 

56 

60 

72 

60 

55 

SS 

5S 

MIN 

27 

25 

24 

22 

25 

19 

19 

22 

23 

25 

23 

38 

35 

26 

28 

33 

30 

25 

14 

21 

19 

16 

32 

26 

43 

34 

30 

37 

SPBRKMBN 

MBX 

36 

36 

45 

50 

52 

47 

60 

59 

45 

4B 

45 

S3 

43 

32 

45 

54 

40 

59 

59 

72 

52 

55 

56 

MIN 

16 

30 

20 

20 

IB 

24 

24 

24 

26 

25 

2B 

29 

26 

26 

20 

20 

18 

1  3 

22 

35 

35 

31 

30 

HBRREN  2  W5W 

MBX 

36 

33 

36 

45 

50 

49 

32 

32 

32 

32 

47 

56 

59 

44 

44 

41 

SO 

40 

35 

44 

S4 

38 

54 

S8 

69 

50 

52 

55 

. 

MIN 

26 

25 

21 

20 

23 

1  7 

16 

16 

19 

20 

21 

22 

36 

19 

24 

26 

27 

24 

16 

17 

19 

15 

17 

23 

24 

34 

26 

27 

S0UTHEB5I  09 

CROSSETI  2  SSE 

MBX 

37 

35 

44 

48 

53 

51 

35 

36 

37 

37 

49 

57 

58 

50 

46 

4S 

55 

46 

32 

45 

56 

39 

56 

59 

70 

46 

50 

56 

MIN 

28 

29 

22 

21 

21 

19 

19 

22 

23 

25 

21 

23 

34 

30 

23 

30 

28 

25 

17 

18 

23 

1  3 

20 

22 

31 

31 

28 

34 

DERMOTI  3  NE 

MBX 

37 

35 

43 

42 

46 

43 

30 

34 

33 

36 

44 

54 

59 

45 

39 

40 

51 

45 

32 

4  1 

56 

36 

48 

58 

69 

S2 

57 

54 

MIN 

29 

27 

23 

24 

24 

17 

18 

22 

23 

21 

22 

26 

35 

28 

25 

31 

29 

24 

18 

22 

22 

19 

23 

26 

34 

34 

29 

34 

DUMBS 

MAX 

33 

41 

40 

45 

43 

40 

30 

32 

33 

43 

52 

59 

53 

40 

39 

4B 

45 

34 

41 

S4 

46 

49 

57 

70 

65 

50 

54 
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05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

c 

U   0   LUKrb   Ur  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

5320 

05 

PULASKI 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASH  I NGTON 

] 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS  CLARA  W  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

OV 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS  GUY  E  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7R 

VIRGIL  D  MELSON 

PARRGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

35 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 
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STnilON  INDEX 


RRKflNSfiS 
FEBRUARY 


1978 


STnrioN 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 
STOMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAA  AP 

TURRELL 

WRLDRON 

WARREN  2  WSW 

WRSHI  TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5750 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
5562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7267 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  I  NCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMB 1  A 

MILLER 

CRI  TTENDEN 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  I  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1  140 

170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
225 
675 

210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


7A 


5P 
6P 

7R 

8A 
8A 
SS 
5P 
8A 
5S 

MID 
5P 
5P 

7A 

5P 


7A 
8A 
7A 
8R 
7A 
7fi 
7A 
6P 
7R 
7R 

8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 
5P 
7R 

7A 
7A 
5P 


C 

C  H 


7R 


C  H 


8ACGH 
H 


H 
H 
C  H 


H 


BOMAR  K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A  D  HOLBROOK 

L  B  HADDOX 

MRS  WILLIE  GARRETT 

MRS  JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W  TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 

MATTIE  0  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM   D  BIVENS 

POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL   J  MOODY 
RADIO   STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi-itin^;  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville  N  C 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 


DIMENSIONAL  UNITS: 


Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 


movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TI.ME:     The  Station  Index  shows  observation  t imGS  in  loca.1  stEmdEird  time .     Duri ng  the  sununer  tnon t hs  some  observers  take  the  observa t i ons 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published    are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endintr  at 
inches^abov^the^pan  ^^^""^  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  deterijiined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      SamDles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variabllitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  includ 


snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1*>41-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such   as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^this^bulletln  "''"^"^^  ^""^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil   Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Reiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  t  iiiie  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSlSSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription   Price:     $5.10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;    30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


USCOMM-NOAA- ASHEVILLE,   N.C.    19  78-920 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NAIIONAl  ClIMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHtVILlE.N  C  28801 


COM  210 


U&MAIL 


THIRD  CLAS 


ARCH  1978 


VOLUME  83 


NUMBER  3 


[^limatological  Data 


RKRNSflS 


TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GRERTEST   TOTRL   PREC I P I TRT I  ON  : 
LERST   TOTAL  PREC I P I TRT I  ON  : 
GRERTEST    1    DRY  PRECIPITATION: 
GRERTEST   TOTAL  SNOWFALL: 
GRERTEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


3  STATIONS 
EUREKA  SPRINGS  3  WNW 
JASPER 
EUDORA 

BUFFALO  TOWER 
HARRISON  FAA  AP 
2  STATIONS 


86 
2 

7.63 
1  .53 
3.40 
7.0 
4 


DATE 
DATE 


3P 
04 


DATE  24 


DATE  16+ 


^6% 


SUPPLEMENTAL  D'flTA 


i' 

HIND 

RELATIVE  HUMIDITY 
eWERRGES- 

NUMBER  OF  DATS  HITH 

■,■    1  SPEED  - 

n .p  .H .  1 

/PERCENT 

PREC IPI TfiT ION 

\. 

.  §.fflNDflRO 

OF  TIME 

X 

ENTHI 
1  SUN! 

tt  — 

z 

Z  E 
O 

CENTRRL 

-     a  •- 

a 

°  s 

o 

£     °  ^ 

v»  .  in 

O 

o  o 

O 

00 

06 

12 

18 

FORT  SMITH  WSO  AP 

34 

2  .  1 

8.8 

30 

W 

16 

78 

80 

58 

53 

2 

3 

6 

1 

I 

0 

1  3 

52 

6.3 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

22 

sw 

31 

5 

2 

4 

2 

0 

0 

13 

71 

LITTLE  ROCK  FAA  RP 

30 

1  .7 

9.3 

67 

74 

55 

51 

4 

2 

2 

3 

1 

0 

12 

CERTIFY  THRT  THIS  IS  RN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NHTIONRL  OCERNIC 
ID  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  RND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  RT 
IE  NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER.  RSHEVILLE,  NORTH  CRROLINR  28801. 


ioaa 


NflTIONflL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


ENVIRONMENTAL 
DATA  SERVICE 


DIRECTOR 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
ASHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  nRKANSfls 

MBRCH  1978 


SIBT ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

uj  i: 

£  » 

UJ  E 
a  E 
£  z 

5  2 

% 

%  O 

UJ 

o 

° 

° 

o 

S 

NO 

-  OF  Dfirs 

u,  1 
5  o 

£ 

° 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

Of 

onrs 

MRX. 

niN- 

_, 

° 

r  ^ 

ui  5 
a  o 
ft: 

E  O 

1 

g 
o 

£ 

o 
o 

" 

£ 

g 

- 

Ou 

Its 

S  t 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

51  .9 

31  .0 

41  .5 

76 

31« 

6 

5« 

721 

0 

4 

n 

0 

4  -79 

2.10 

24 

3.0 

3 

9 

2 

1 

DEER 

48.6 

30  .6 

39.6 

75 

31» 

3 

777 

0 

7 

20 

0 

6-09 

2.66 

24 

3.0 

2 

16 

6 

4 

1 

EUREKfi  SPRINGS  3  WNW 

57.3 

33  .5 

45.4 

-  2.3 

84 

3 1 

2 

607 

0 

2 

16 

0 

6-44 

3.04 

3.04 

24 

2 . 5 

1 

9. 

FflTETTEVILLE   FBfi  PR 

55.4 

32  .8 

44.1 

79 

29 

6 

641 

Q 

3 

1  7 

g 

6.42 

1  .96 

23 

T 

T 

I6« 

7 

4 

3 

FRYETTEVILLE  EXP  STfl 

53.1 

32.7 

42.9 

-  4.5 

78 

31 

6 

\ 

675 

0 

3 

16 

0 

5.57 

2.41 

2.70 

24 

.5 

0 

3 

1 

GRflVETTE 

56.1 

33.0 

45-6 

-   1  .0 

80 

31 

4 

4 

598 

0 

1 

14 

0 

5.65 

2.39 

1  .96 

24 

4  .5 

4 

8 

7 

5 

2 

HflRRISON  FHB  BP 

53  .5 

33.0 

4  3.3 

6G 

3  1  * 

670 

0 

5 

16 

0 

6.45 

4 

16 

HUNTSVILLE 

57  .5 

31.3 

44  .4 

60 

30 

7 

4 

632 

0 

1 

17 

0 

6.65 

3.34 

24 

3.5 

2 

16 

8 

5 

1 

LEAD  HILL 

58.3 

32.3 

46.3 

-  2.0 

84 

31 

5 

4 

603 

g 

I 

I  5 

g 

6.35 

3  .03 

2.50 

24 

.0 

0 

9 

4 

1 

SILOSM  SPRINGS 

54  .6 

32  .0 

43.3 

-  4.3 

79 

31  . 

7 

4 

666 

D 

3 

16 

0 

5.71 

2  .37 

2.33 

24 

1  .0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

43.5 

-  3.6 

6. OS 

2.61 

2.5 

NORTH  CENTRRL  02 

CRLICO  ROCB 

S5.8 

32  .OM 

43  .9M 

84 

31 

10 

5 

636 

0 

1 

19 

0 

5.53 

1  .64 

1  .15 

24 

.0 

8 

6 

1 

EVENING  SHADE   1  NNE 

54  .4M 

32  .4M 

43  .4M 

ID 

5> 

659 

0 

1 

0 

4  .74 

.35 

1  .22 

7 

.3 

0 

8 

5 

1 

GILBERT 

59  .2 

32.1 

45.7 

-   1  . 6 

86 

30 

9 

4 

59  I 

0 

1 

16 

0 

0 

GREERS  FERRT  DBM 

57.1 

33.3 

45.2 

82 

31  ♦ 

12 

5 

60S 

4  .71 

1  .27 

14 

T 

T 

4 

8 

4 

3 

MSMMOTH  SPRING 

57.7 

33.1 

45.4 

-  2.4 

85 

31 

9 

4 

601 

0 

1 

15 

0 

4  .89 

.69 

.85 

1  4 

I  .5 

2 

16 

8 

6 

0 

HBRSHPLL 

M 

M 

M 

64 

31 

0 

0 

0 

1  .00 

14 

.0 

0 

I 

nOUNTfilN  HOME    1  NNW 

56.7 

34.8 

0 

2 

16 

D 

3.75 

4  . 0 

0 

9 

6 

2 

nOUNTflIN  HOME  C  OF  ENG 

54  .3 

29.2 

41  .8 

81 

31 

5 

4 

713 

0 

2 

20 

0 

7.12 

2.06 

24 

2.0 

1  1 

6 

2 

HOUNTRIN  VIEH 

54  .9 

32  .  1 

43.5 

83 

31 

10 

5« 

662 

0 

2 

5.10 

.62 

I  .30 

24 

1  .0 

1 

16 

8 

5 

1 

YELLVILLE 

57.6 

32.1 

44.9 

82 

31« 

6 

4 

617 

0 

1 

16 

0 

6  .78 

2.33 

24 

3.0 

0 

9 

7 

1 

DIVISION 

44  .4 

-  3.1 

5.76 

1  .63 

1  .4 

NORTHEBST  03 

BL IC IB 

57  .2 

37.1 

47.2 

83 

31 

14 

4 

551 

0 

0 

1  1 

0 

5  .60 

1  .96 

7 

.0 

8 

4 

2 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

58.0 

36.0 

47.0 

-  1.3 

82 

3I» 

10 

4 

555 

4  .53 

.08 

1.14 

7 

T 

0 

7 

4 

1 

BBTESVILLE  L  BND  D  1 

58  .9 

35  . 3 

4  7.1 

82 

3 1  ♦ 

1  3 

0 

1 

1  3 

0 

0 

8 

3 

1 

BEEDEVILLE 

58.6 

37  .5 

48  .  1 

81 

30 

16 

4 

518 

0 

1 

9 

0 

3.48 

-   1  .54 

1  .23 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

BLTTHEVILLE 

55  .0 

37.0 

46  .0 

-   4  .2 

79 

31 

IS 

4 

583 

0 

1 

10 

0 

4  .27 

-  .97 

1  .27 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

CORN  I NG 

55.9 

36.7 

46.3 

-  2.7 

63 

31 

12 

4 

574 

0 

0 

1  2 

0 

5.77 

1  .34 

1  -99 

14 

T 

0 

6 

4 

2 

JONESBORO 

54  .3 

36.5 

45  .4 

-  4  .9 

74 

29 

16 

4 

601 

0 

0 

12 

0 

4  .50 

-  .57 

1  -13 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

KEISER 

54  .4 

35.6 

45.0 

79 

31 

17 

4 

612 

D 

1 

10 

0 

3.23 

.82 

3 

T 

T 

16* 

7 

3 

0 

NEWPORT 

55.0 

37.4 

46.2 

-  4.6 

80 

31 

15 

5* 

578 

0 

2 

10 

0 

3.40 

-    1  .57 

I  .06 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

PBRBGOULO 

82 

" 

14 

562 

0 

1 

1  1 

0 

5.49 

.  55 

1  -52 

2 

.0 

0 

8 

4 

z 

POCflHONTBS  1 

56.2 

35.2 

45.7 

-  3.0 

80 

31 

1  I 

4 

591 

0 

^ 

6.23 

1  .63 

1  .37 

2 

.3 

0 

10 

6 

2 

SEHRCY 

60  .5 

36  .SM 

48  .5» 

-  2.8 

84 

31 

15 

5 

506 

0 

0 

10 

0 

3.63 

-   1  .79 

1  .33 

1  4 

.0 

0 

5 

3 

1 

D I  V  I S I  ON 

46.6 

-  3.1 

4  .51 

.33 

T 

WEST  CENTRRL  04 

BLUE   MOUNTfilN  DBM 

58.0 

35.9 

47.0 

62 

31 

16 

4 

551 

4.41 

1  .79 

24 

T 

0 

7 

3 

1 

CLBRKSV I LL  E 

57.8 

31  .7 

44  .8 

81 

31 

15 

4 

622 

0 

0 

1  6 

0 

1.17 

1  .79 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

DBRDRNELLE 

60-3 

36 . 1 

48  .2 

-  3.5 

82 

3  ] 

1 6 

5 1  5 

0 

0 

1  2 

D 

1  . 35 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

FORT  SMITH  WSO  BP  //R 

59.2 

35.6 

47  .4 

-  2.9 

82 

31 

16 

4 

537 

0 

0 

9 

0 

4  .20 

.56 

I  .80 

23 

.2 

T 

8 

8 

2 

1 

FORT  SMITH  WRTER  PLRNT 

60  .  1 

33.1 

46  .6 

8 1 

3 1 

g 

0 

0 

16 

0 

1.92 

3.10 

24 

T 

7 

6 

3 

1 

HECTOR 

60.2 

34  .8 

47.5 

84 

31 

I  I 

5 

534 

0 

D 

13 

0 

5.20 

2.00 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

MENR  3  WSW 

60.2 

35.0 

47.6 

-  3.6 

61 

30 

16 

5. 

534 

0 

D 

12 

0 

5.30 

.19 

1  .94 

24 

.0 

0 

7 

5 

1 

OZRRK 

60.7 

36.2 

48.5 

-  2.3 

61 

30 

12 

4 

506 

0 

0 

1  1 

0 

4  .77 

.75 

2.42 

24 

T 

0 

7 

2 

1 

RUSSELLVILLE 

6  1 

3  1 

1 6 

574 

0 

0 

14 

0 

4  .20 

.65 

1  .48 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

suaiBco 

61  .6M 

37. 6M 

49  .6M 

-   1  .9 

83 

31 

16 

4 

474 

0 

0 

10 

0 

4  .66 

.56 

2-05 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

WRLORON 

62  .4 

36.4 

49.4 

-1.7 

83 

31 

16 

4 

483 

0 

0 

12 

0 

4  .27 

.27 

2-22 

24 

I 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

47.5 

-  2.4 

4  .68 

.30 

T 

CENIRBL  05 

BLUM  FORK 

61.2 

36  .8 

49.0 

-  2.2 

64 

30 

16 

4 

488 

0 

0 

10 

0 

4  .24 

-   1  -26 

1  .30 
.88 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

BENTON 

61  .9 

36.8 

49.4 

-    1  .5 

83 

31  « 

15 

5 

481 

0 

0 

8 

0 

3.58 

-   1  .50 

14 

.0 

0 

8 

2 

0 

BLBKELT  MOUNTfilN  DRM 

58.9 

32  . 1 

45  .5 

63 

3 1 

1  5 

1  .65 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

CBBOT  4  SW 

60.3 

38.5 

49.4 

64 

31 

n 

S* 

479 

0 

0 

7 

0 

3.19 

1.11 

1  3 

.0 

0 

5 

3 

1 

CONHBT 

61  .2 

37.1 

49.2 

-  2.8 

65 

31 

16 

5. 

466 

0 

0 

9 

0 

3  .33 

-  1.81 

1.12 

I  4 

.0 

0 

6 

2 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

59  .9 

37  .6 

48  .8 

-  4.7 

8  4 

3  ] 

18 

500 

0 

0 

8 

0 

4.60 

.68 

1.49 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

LEOLR 

62.7 

37.0 

49-9 

84 

31 

15 

5 

462 

0 

0 

10 

0 

2-99 

1  .08 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

LITTLE   ROCK  FBH  RP 

61  .0 

41.0 

51  .0 

.7 

83 

31 

21 

5« 

4  36 

D 

0 

4 

0 

3  .56 

-   1  .37 

1  -30 

1  3 

T 

0 

6 

4 

1 

MALVERN 

63.1 

35.5 

49.3 

85 

31 

15 

5 

478 

0 

0 

1 1 

0 

3.46 

1  .09 

1  3 

.0 

0 

S 

3 

1 

MORRILTON  4  SH 

61  .4 

37.0 

49.2 

-  2.1 

84 

31 

17 

4 

482 

0 

0 

6 

0 

3.66 

-   1  .09 

1.10 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

NIMROD  DRM 

56  .4 

33  .7 

45.1 

79 

31 

16 

5. 

613 

0 

0 

15 
8 

0 

3.36 

-   1  .56 

.95 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  BP 

SB  .7 

39  .0 

48.9 

83 

31  ♦ 

16 

4 

499 

0 

D 

0 

3.23 

.98 

I  3 

T 

0 

6 

2 

0 

SHERIDAN  2  S 

64  .2 

36.2 

50  .2 

84 

31  . 

1  3 

5 

451 

0 

0 

12 

0 

3.22 

.98 

1  3 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

48.8 

-  2.7 

3.67 

-    1  .53 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIflllON   I NGE « 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl  brkrnsps 

MBRCH  I97B 


STfll ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITHTION 

a  E 
i  i 

a  r 

£  z 
S  ^ 

a 

UJ  S 

%  o 
0.  o 

S  £ 

in 
° 

° 

o 

° 

NO 

OF 

DAYS 

u,  i 

°  ' 

s 

"it 
2 

1^ 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

DRYS 

MAX  . 

nlN. 

° 

i  a 
°  1 

1  i 

1 

o 
o 

i 

o 
o 

1 

o 

- 

r  z 

h  •£ 

£  o 

h  m 

EfiST  CENTRBL  06 

ARKflNSflS  POST 

63.3 

40.5 

51 

9 

86 

31 

21 

5 

403 

0 

0 

5 

D 

2 

39 

.65 

1  4 

T 

0 

5 

2 

0 

BR INKLEY 

DES  ARC 

59. 7 

35  .BM 

47 

BM 

-  3.8 

83 

31 

15 

5 

545 

0 

D 

9 

D 

3 

33 

-   1  .89 

.89 

1  4 

.0 

0 

6 

3 

0 

FORREST  CITY 

S9.8 

39.6 

49 

7 

83 

31 

17 

S 

472 

0 

0 

5 

D 

3 

67 

.0 

D 

HELENA 

60.0 

36.7 

48 

4 

-  3.6 

83 

31  • 

16 

5 

512 

0 

0 

1  1 

0 

2 

64 

-  2.79 

1.19 

1  4 

.0 

0 

6 

1 

1 

KEO 

60.3 

39  .0 

49 

7 

84 

31 

20 

4 

469 

0 

D 

5 

D 

2 

78 

.75 

1  3 

.0 

D 

6 

2 

0 

MfiR I fiNNfl  2  S 

61  .5 

39.7 

50 

6 

.7 

84 

31 

18 

5 

442 

0 

0 

5 

0 

4 

09 

-   1  .07 

1  .49 

14 

T 

0 

6 

4 

1 

SfiINT  CHfiRLES 

59.7 

39.  1 

49 

4 

-  2.6 

83 

31 

17 

5 

481 

0 

0 

6 

0 

2 

08 

-  3.28 

.78 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

STUTTGBRT 

62.6 

39  .7 

51 

2 

-  1.7 

85 

31 

20 

5> 

427 

0 

0 

6 

0 

3 

0  1 

-  2.74 

.72 

7 

T 

0 

7 

2 

0 

SIUTIOBRI  9  ESE 

SB.  I 

3B.9 

48 

5 

-  2.2 

81 

31 

2D 

5« 

5DS 

0 

D 

6 

D 

2 

36 

-  2.85 

.73 

1  4 

.0 

0 

8 

1 

0 

TURRELL 

60. 8M 

39. DM 

49 

9M 

82 

31 

18 

5 

0 

D 

5 

0 

3 

39 

.0 

0 

NEST  MEMPHIS 

59.7 

39  .2 

49 

5 

83 

31 

19 

S- 

482 

0 

D 

5 

0 

1 

79 

1  .20 

2 

T 

0 

4 

1 

I 

WYNNE 

59.0 

39.0 

49 

0 

83 

31 

IB 

4 

491 

D 

1 

9 

0 

3 

23 

I  .01 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

49 

6 

-2.1 

2 

90 

-  2.37 

T 

SOUTHHESI  07 

OE  OUEEN 

64  .2 

38  .2 

51 

2 

-   1  .9 

84 

31 

2  1 

4 

424 

0 

0 

8 

0 

4 

42 

.25 

1  .83 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

HOPE   3  NE 

61  .9 

36.0 

49 

0 

-  3.2 

82 

31 

21 

64 

492 

0 

0 

ID 

0 

3 

25 

-    1  .93 

1  .2D 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOUNT   IDA  3  SE 

58.0 

32.0 

45 

D 

-  5.0 

82 

31 

14 

5 

612 

0 

1 

19 

0 

4 

68 

-  .84 

1  .34 

7 

.D 

0 

7 

4 

2 

MURFREESBORO  2  NNW 

M 

M 

M 

20 

5' 

0 

0 

0 

1  .77 

7 

.0 

0 

5 

I 

NRSHVILLE  EXP  STATION  // 

59.7 

37.4 

48 

6 

-  2.9 

81 

31 

20 

4 

503 

D 

D 

ID 

0 

4 

04 

-   1  .03 

1  .61 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

OKAY 

64.5 

41  .9 

53 

2 

-   1  .9 

82 

31  . 

22 

5 

368 

0 

0 

3 

0 

3 

27 

-    1  .52 

1  .31 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

STAMPS 

63.7 

38.9 

51 

3 

83 

31 

22 

5 

42D 

0 

D 

8 

0 

3 

04 

.93 

1  4 

.0 

0 

S 

3 

0 

TEXARKRNA  FAA  AP 

64.9 

42.1 

53 

5 

84 

31 

24 

4 

364 

0 

D 

4 

0 

3 

IS 

1  .43 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

I 

DIVISION 

50 

3 

-  2.2 

3 

69 

-  1-30 

.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIA  2  N 

63  . 1 

37  .6 

50 

4 

-  2.9 

83 

31  * 

1  8 

5 

448 

0 

0 

6 

0 

3 

33 

-  2  .07 

1  .10 

1  4 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMDEN  1 

63.5 

36.5 

50 

0 

-  4.2 

84 

31 

21 

5 

458 

D 

0 

9 

D 

2 

83 

-  2.40 

.85 

14 

.0 

0 

6 

2 

D 

EL  DORADO  FAR  AP 

64  .5 

37  .0 

50 

8 

-  3.4 

82 

31< 

19 

5 

433 

0 

0 

1  1 

0 

2 

38 

-  2.83 

.66 

7 

.0 

0 

5 

3 

0 

MAGNOL IB 

65. 3 

39.5 

52 

4 

-  2.9 

82 

3W 

23 

5 

385 

0 

0 

8 

D 

2 

66 

-   1  .92 

.74 

7 

.D 

0 

3 

0 

MOROBAY  LOCK  8 

84  .7M 

37.0 

50 

9M 

85 

31 

17 

5 

430 

0 

0 

8 

0 

2 

66 

-  2.66 

.75 

2  1 

.0 

0 

6 

3 

0 

PRESCOTT 

65. 5 

38. 9 

52 

2 

-   1  .6 

85 

31. 

2D 

5 

393 

0 

0 

5 

0 

3 

44 

-   1  .95 

1 .  n 

13 

.0 

0 

5 

4 

I 

SPBRKMBN 

66. 4M 

40. 7M 

53 

6M 

85 

31 

25 

S 

0 

G 

0 

1  .  ID 

1  4 

.0 

0 

7 

3 

I 

WBRREN  2  HSH 

61  .8 

34  .2 

48 

0 

-  6.7 

83 

31 

18 

S 

SI  8 

0 

0 

1  3 

0 

2 

69 

-   3  .29 

.58 

7  + 

.D 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

51 

0 

-  3.2 

2 

86 

-  2.47 

.0 

■       ■  • 

SOUTHEBST  09 

CROSSETT  2  SSE 

63.9 

36  .9 

SO 

4 

-   4  .6 

85 

31 

1  7 

5 

446 

0 

0 

9 

0 

2 

91 

-  2  .66 

.83 

24 

.0 

0 

5 

3 

0 

DERMOTT   3  NE 

61  .5 

39 . 7 

50 

6 

84 

31 

23 

s 

444 

0 

0 

5 

0 

2 

23 

-  3.89 

.78 

1  4 

.0 

0 

5 

1 

0 

DUMAS 

64  .3 

40.9 

52 

6 

'   I  .2 

85 

31 

22 

5 

380 

0 

0 

3 

0 

1 

93 

-  3.94 

.54 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

EUDORA 

61  .2 

40  .4 

50 

8 

62 

31 

22 

5 

435 

0 

0 

5 

0 

1 

53 

.47 

7 

.D 

0 

5 

0 

0 

MONTICELLO  3  SW 

62.2 

37.9 

50 

1 

-  3.9 

85 

31 

15 

5 

462 

0 

0 

9 

0 

06 

-  4  .02 

.63 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

PINE  BLUFF 

61.3 

38.1 

49 

7 

-  4  .6 

84 

31 

21 

6> 

476 

0 

0 

5 

D 

2 

49 

-  2  .92 

.90 

1  4 

.0 

0 

6 

2 

0 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

59.8 

37.9 

48 

9 

83 

31 

16 

4 

499 

0 

0 

8 

0 

2 

89 

1  .28 

1  4 

.0 

0 

7 

1 

1 

STAR  CITY  i  ENE 

65. 7M 

38  .6M 

52 

2M 

86 

31 

18 

5 

392 

0 

0 

6 

0 

1 

86 

.0 

0 

0 

DIVISION 

SO 

7 

-  3.2 

2 

24 

-  3.35 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


liORTWUEST  0. 

BENTOHVILLE 
QCRRrvlLie  4  HU 

DEER 

EUREi^A  SPRINGS  3  WNW 

FflYETTEVILLE   Fflfi  flP 
FflYtTTEVILLE  EXP  STfi 
GRAVE TTE 
GREEN  FOREST 
MfiHRISON  F«R  AP 

HUHTSVILLE 
JASPER 
LEAD  MILL 
OOELL    3  N 
SIL3AM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 
CALICO  ROCK 

CL IMTQN 

DAmSCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE  1 
GILBERT 


AIN  HOrC  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  V 
SALEM  2  NN 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


AL ICIA 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  1 
BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 

6L rTHEVILLE 

CORNING 

QEGRGETOMN 

JQNESfiORO 

KEISES 

LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARAGOULD 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


UCST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
CLABRSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

OAHOANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  /-/R 
FORT  SMITH  UATEH  PLANT 


ESE 


GRAVEL L 

HECTOR 
htNA  3  WSU 
MULBERRY  6 


OZARK 
020NE 
PARKS 
RATCL IFF 

HUSSELLVII 
SUBIflCO 

UALDRQN 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  S£ 
BLAKELY  rflUNTAIfl  DAM 
BONNEflDALE 

CABOT  4  5U 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS  I  NNE 
JESSIEVILUE 

LAKE  MAUrCLLE 
LEOLA 

L ITTLE  HOCK  FAA  AP 
MAL  VEHN 

MOBRILTON  4  SW 
NlrDOO  DAM 

N  LITTLE   ROCK  W5F0  AP 

OUENSVIILE 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 


EAST  CENTRAL 


DAY   OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITnilON 
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13 

M 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

CE 

. 

NORTHHESI  01 

BENTONVILLE 

nRx 

38 

36 

37 

22 

29 

46 

S3 

45 

3 1 

59 

52 

60 

52 

65 

58 

32 

50 

65 

73 

76 

76 
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niN 
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30 
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21 

40 
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34 

37 

33 
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37 
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36 

30 

32 

2 1 

30 

37 

45 

25 

39 

5 1 

62 

62 

70 

64 

46 

28 

4  3 

60 
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32 

51 

40 

40 

45 

45 

23 

23 

24 
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50 
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53 
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40 
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24 

23 

30 
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54 

41 

36 
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30 

28 

37 

39 

4  1 

46 

32.8 

FflTETTEVlLLE  EXP  STfi 

MAX 

39 

38 

38 

22 

29 

48 

53 

46 

3 1 

52 

56 

75 

61 

34 

50 

65 

74 

77 

78 

53.1 

MIN 
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59 

62 

56 

2? 

67 

76 

79 

79 

80 

58  . 1 

MIN 

30 

32 

15 

4 

1  3 

35 

34 

26 

27 

21 

39 

33 

38 

36 

32 

22 

36 

49 

56 

38 

43 

SI 

33 

27 

28 

25 

41 

43 

42 

53 

33  .0 

HPRRISON  Fflfl  RP 
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59 
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82 
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34 
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40 

30 

30 

19 

41 

39 

41 

39 

28 

25 

23 

22 

46 

46 

45 

31 

51 

39 

31 

31 

27 

28 

32 

37 

37 

32 . 1 
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40 
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46 
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52 
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6  3 
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82 
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61 

59 

53 
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40 

50 

54 

67 

74 

69 

70 
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59 

38 

42 

67 

78 

81 

63 
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MIN 

3 1 

30 

26 

1 0 

1 0 

1 5 

35 

28 
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25 

25 

37 

37 

40 

29 

30 

28 

28 

34 

45 

47 

36 

35 

52 

3 1 

30 

28 

30 

48 

43 

43 
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^8 
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50 
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58 

7  1 

70 

68 

79 

65 

55 
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48 

43 

33 
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35 

40 
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BLICIB 
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56 

54 

55 

5 1 

50 

55 

63 

7  3 

70 

70 

70 

66 

49 

42 

66 

76 

76 

80 

83 

57.2 

MIN 

33 

32 

30 

14 

19 

30 

4  1 

32 

30 

29 

42 

39 

37 

45 

34 

31 

31 

28 

47 

50 

52 

41 

48 

48 

35 

33 

38 

40 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

?o 

50 

54 

66 

73 

70 

76 

73 

66 

4  3 

4  1 

66 

82 

82 

82 

58.0 

MIN 

33 

30 

27 

12 

27 

39 

29 

30 

28 

43 

38 

39 

42 

31 

30 

29 

26 

S3 

51 

48 

37 

54 

43 

32 

31 

32 

43 

BRTESVILLE  L  UNO  0  1 

MAX 

6  3 

6 1 

55 

55 

54 

53 

55 

65 

75 

72 

70 

75 

7 1 

69 

47 

47 

65 

77 

81 

82 

82 

SB. 9 

MIN 

35 

32 

29 

1  3 

14 

26 

45 

32 

32 

25 

43 

40 

40 

40 

30 

29 

25 

26 

50 

50 

52 

34 

49 

47 

34 

34 

29 

36 

BEEDEVILLE 

MAX 

58 

58 

56 

60 

60 

50 

54 

58 

65 

72 

69 

7  1 

74 

75 

57 

S 1 

53 

63 

74 

80 

81 

80 

58.6 

MIN 

33 

33 

29 

16 

19 

32 

44 

33 

30 

30 

42 

40 

37 

41 

38 

30 

30 

29 

50 

53 

54 

40 

49 

50 

36 

34 

34 

37 

37. S 

BLTTHEVILLE 

MAX 

48 

59 

50 

49 

53 

64 

73 

70 

67 

71 

73 

69 

42 

4  1 

56 

75 

75 

79 

55.0 

MIN 

32 

32 

29 

15 

16 

25 

31 

32 

32 

33 

38 

40 

42 

43 

37 

33 

33 

29 

36 

55 

55 

43 

45 

56 

37 

33 

36 

38 

CORNING 

MAX 

53 

57 

50 

5 1 

5  3 

63 

73 

68 

69 

73 

68 

62 

48 

4  1 

5 1 

75 

74 

78 

83 

55.9 

MIN 

33 

31 

28 

18 

25 

38 

31 

31 

28 

42 

40 

37 

44 

32 

32 

30 

30 

50 

50 

50 

40 

48 

48 

36 

33 

37 

39 

36.7 

JONESBORO 

MAX 

?6 

40 

56 

58 

59 

56 

57 

48 

49 

56 

66 

69 

68 

68 

73 

72 

63 

42 

48 

60 

74 

73 

71 

54.3 

MIN 

32 

31 

29 

18 

31 

30 

32 

30 

30 

37 

39 

38 

36 

36 

32 

37 

33 

30 

45 

56 

40 

46 

56 

36 

37 

38 

36 

45 

51 

36.5 

KE ISER 

MAX 

40 

36 

37 

64 

60 

SO 

50 

54 

63 

72 

70 

66 

70 

74 

67 

4  1 

4  I 

57 

73 

76 

79 

54  .4 

MIN 

32 

33 

29 

17 

19 

22 

34 

34 

30 

31 

35 

40 

39 

40 

36 

33 

32 

29 

32 

51 

50 

39 

45 

54 

37 

33 

36 

34 

35.6 

NEWPORT 

MAX 

?5 

57 

6 1 

5 1 

55 

56 

46 

51 

55 

76 

7  1 

69 

70 

72 

72 

59 

4  1 

43 

65 

74 

78 

80 

55.0 

MIN 

34 

32 

29 

15 

26 

38 

33 

31 

32 

37 

42 

39 

42 

36 

34 

32 

30 

32 

53 

54 

40 

51 

56 

35 

34 

35 

43 

49 

53 

37.4 

PBRBGOULO 

MAX 

39 

35 

35 

32 

41 

49 

49 

44 

40 

55 

59 

56 

52 

57 

51 

50 

52 

61 

70 

67 

68 

67 

70 

64 

54 

41 

62 

72 

72 

76 

82 

55.5 

MIN 

32 

31 

26 

14 

20 

29 

43 

31 

29 

31 

40 

40 

37 

45 

35 

33 

31 

30 

44 

40 

S3 

41 

39 

52 

34 

33 

37 

38 

45 

45 

56 

36.6 

POCBHONIBS  1 

MAX 

39 

39 

34 

31 

40 

52 

48 

42 

44 

58 

61 

59 

55 

55 

49 

49 

52 

60 

72 

69 

69 

72 

69 

61 

47 

47 

64 

74 

73 

77 

80 

56.2 

MIN 

31 

31 

28 

I  1 

15 

26 

41 

31 

30 

26 

40 

39 

38 

40 

32 

33 

28 

29 

42 

49 

53 

39 

48 

47 

34 

32 

36 

32 

42 

44 

45 

35.2 

SEORCY 

MAX 

40 

40 

38 

35 

45 

50 

55 

54 

44 

60 

64 

60 

57 

64 

57 

55 

60 

67 

75 

73 

72 

7S 

76 

72 

48 

46 

68 

78 

80 

82 

84 

60.5 

MIN 

35 

33 

29 

16 

15 

29 

46 

33 

31 

26 

37 

38 

44 

38 

29 

28 

30 

50 

52 

56 

36 

48 

48 

36 

34 

32 

35 

40 

44 

46 

36.5 
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DAILY  TEMPERniURES 


DAY   OF  MONTH 

STRT ION 

a 

ac 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1 1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■         ■  ■ 

HEST   CENTRAL  04 

BLUE  MOUNXniN  Dfin 

MAX 

42 

41 

38 

35 

37 

51 

52 

57 

38 

44 

65 

63 

59 

48 

60 

42 

56 

54 

77 

77 

75 

74 

80 

70 

4B 

4  1 

54 

68 

78 

61 

82 

56.0 

n  I  N 

35 

34 

3 1 

1 6 

1  7 

22 

36 

34 

33 

27 

32 

38 

40 

41 

38 

33 

27 

34 

CLBRKSVILLE 

IIAX 

44 

45 

40 

35 

36 

51 

52 

55 

38 

47 

64 

59 

58 

so 

60 

44 

54 

63 

73 

76 

73 

75 

79 

70 

49 

41 

56 

67 

77 

80 

81 

57.8 

niN 

3 1 

33 

30 

1 5 

1 6 

25 

29 

34 

33 

2 1 

22 

29 

30 

43 

31 

26 

22 

25 

DfiRDHNELLE 

MAX 

42 

39 

36 

37 

SO 

50 

58 

46 

44 

64 

61 

56 

SI 

60 

55 

56 

68 

75 

75 

73 

75 

78 

72 

64 

43 

52 

68 

77 

80 

81 

82 

60.3 

n  1 N 

35 

32 

30 

1 6 

20 

28 

45 

34 

32 

25 

4  3 

32 

45 

38 

32 

26 

32 

FORT  SMITH  HSO  HP 

MAX 

41 

40 

36 

34 

54 

55 

54 

38 

51 

65 

57 

60 

48 

58 

42 

53 

62 

78 

75 

72 

74 

81 

66 

59 

40 

57 

67 

77 

79 

81 

82 

59.2 

n  I N 

36 

35 

24 

1 6 

20 

33 

38 

33 

3 1 

25 

4  4 

33 

38 

37 

32 

28 

27 

36 

FORT   SnIIH   HHTER  PLANT 

MAX 

45 

4  I 

41 

37 

52 

51 

56 

44 

SO 

63 

60 

58 

56 

58 

55 

53 

60 

72 

75 

73 

71 

79 

77 

60 

38 

55 

69 

76 

79 

79 

81 

60.1 

M  I  N 

33 

32 

22 

9 

18 

24 

42 

29 

29 

20 

46 

30 

38 

39 

29 

21 

31 

36 

55 

49 

45 

34 

50 

36 

26 

3 1 

26 

3 1 

38 

36 

40 

33  .  [ 

HECTOR 

MAX 

42 

39 

38 

37 

48 

49 

54 

44 

43 

62 

60 

53 

58 

63 

58 

53 

60 

67 

76 

73 

73 

78 

71 

64 

61 

51 

67 

77 

82 

80 

64 

50.2 

M  I  N 

34 

3  1 

26 

1  2 

1  1 

32 

43 

3 1 

30 

25 

42 

40 

35 

43 

34 

25 

24 

30 

HENfi  3  HSH 

MBX 

42 

43 

42 

38 

51 

52 

56 

42 

43 

64 

59 

60 

53 

64 

S7 

56 

67 

77 

73 

73 

71 
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54 

67 
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77 

81 

80 
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34 

24 
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37 
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3 1 

3  ] 

20 

46 
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45 

36 

26 

21 

3S 

49 

58 
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34 

55 

38 

32 

33 

25 

30 

36 

37 

40 

35  .0 

OZSRK 

MBX 

43 

40 

38 

39 

52 

54 

55 

45 

50 

62 

62 

57 

57 

61 

56 

56 

64 

71 

75 

70 

75 

80 

73 

60 

40 

50 

68 

78 

79 

81 

80 

60.7 

M  I  N 

34 

32 

26 

I  2 

1 9 

3 1 

45 

32 

3 1 

24 

42 

32 

42 

40 

36 
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27 

36 

40 

52 
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39 
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35 

37 

36 

4  3 
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36  .2 

RUSSELLVILLE 

MAX 

44 

44 

38 

34 

36 

51 

52 

58 

38 

44 

62 

65 

65 

55 

60 

46 

57 

64 

74 

75 

75 

74 

79 

71 

55 

41 

55 

55 

77 

78 

81 

58.2 

MIN 

34 

31 

30 

16 

IB 

22 

41 

33 

31 

25 

26 

34 

36 

32 

39 

32 

25 

28 

36 

57 

S3 

38 

43 

52 

34 

35 

30 

31 

37 

44 

43 

34  .4 

suBinco 

MAX 

44 

40 

35 

54 

55 

56 

45 

46 

64 

61 

60 

52 

60 

53 

57 

63 

76 

78 

74 

74 

82 

74 

54 
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S3 

66 

77 

80 

80 

83 

61  .6 
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35 

28 

16 

18 

31 

43 

33 

32 

26 

42 

36 

41 

42 
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31 

31 

35 

57 

54 

S3 

42 

50 

40 

33 

36 

32 

38 

43 

46 

48 

37.6 

HflLDRON 

MAX 

44 

41 

40 

36 

53 

55 

59 

55 

45 

67 

62 

62 

58 

62 

59 

57 

65 

78 
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80 

79 

63 

42 

57 

68 

79 

79 

82 

83 
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47 

32 

31 

22 
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41 
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34 

26 
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33 

59 

63 

54 

28 

53 
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33 

37 

27 

31 

40 

40 

46 
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BLUM  FORK 

MBX 

42 

39 

38 

39 

50 

48 

55 

54 

41 

65 

64 

60 

54 

64 

64 

54 

61 

73 

75 

76 

72 

76 

76 

64 

46 

49 

67 

77 

B2 

84 

83 

61  .2 
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34 

32 

29 
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46 

32 
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37 
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41 

38 

33 

26 

32 

5 1 

56 

37 

46 

47 

33 

34 

30 

33 

40 

39 

46 

36.8 

BENTON 

MBX 

43 

40 

40 

39 

52 

52 

59 

58 

48 

65 

62 

62 

55 

6B 

64 

SB 

64 

74 

76 

74 

72 

70 

72 

66 

49 

53 

59 

76 

82 

63 

63 
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37 
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26 

29 
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58 

66 

75 

75 
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57 
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52 
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34 
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35 

35 

27 

27 

30 

35 

38 
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MBX 
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37 

37 

35 

46 

51 

56 

55 

43 

60 

66 

59 

56 

64 

57 

56 

63 

68 

77 

74 

71 

74 

74 

66 

47 

50 

65 

76 

79 

82 
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36 
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33 
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46 
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42 

39 

36 

37 

49 

51 

57 

54 

45 

64 

65 

58 

51 

62 

58 

57 

63 

73 
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74 

78 

74 

65 

46 

51 

66 

78 

82 

83 

65 

61  .2 
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36 

33 

30 

1 6 

1 6 

30 

4  7 

34 

32 

27 

42 

35 

39 

44 

39 

29 

27 

33 

49 

53 

57 

38 

52 

46 

35 

35 

3  I 

36 

40 

43 

45 

37 . 1 
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43 

44 

40 

37 

42 

55 

53 

56 

38 
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66 
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66 

61 

56 
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76 
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74 

79 
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57 

41 
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64 
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35 
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32 
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49 
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34 

32 

38 
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SO 

52 
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MAX 

43 

42 

41 

39 

S3 

55 

61 

58 

42 

65 
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57 
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65 

58 

66 

78 

77 

75 

71 

7B 

68 

65 

46 

61 

66 

71 

60 

62 

84 

52.7 
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37 

35 

33 

22 

1 5 

32 

50 

38 

33 

26 

42 

3  3 

42 

49 

39 

29 

26 

29 

52 

57 

56 

35 

46 

4  3 

37 

3  ] 

27 

32 

38 

40 

42 

37  .0 

LITTLE  ROCK  FBB  BP 

MAX 

42 

40 

39 

37 

49 

53 

58 

43 

44 

63 

67 

55 

57 

66 

55 

57 

66 

76 

78 

75 

73 

76 

74 

67 

45 

51 

66 

76 

80 

81 

83 

61  .0 

35 

28 

45 

47 

42 

39 

36 

36 

57 

60 

5 1 

4  3 

54 

4  S 

38 

37 

4  5 

SO 

SO 

41.0 
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44 

4  1 

40 

40 

51 

52 

60 

58 

43 

65 

68 

65 

55 

67 

65 

60 

69 
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74 

75 

80 

75 

66 

45 

52 

69 

77 

82 

84 

85 

63.  1 

1 5 

37 

32 

2  1 

37 

34 

4  0 

44 

38 

30 

26 

30 

42 

52 

55 

34 

44 

45 

36 

34 

27 
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35 

4  1 

39 
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MORRILTON  4  SH 
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43 

40 

40 

36 
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56 
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44 

66 
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36 
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49 

50 
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37 
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36 

36 

29 

34 

38 

49 

45 
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NinROO  OBn 
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42 

41 

36 

35 

38 

48 

50 

55 

4  1 
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64 

60 

55 

46 

58 

48 

52 
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71 

71 

76 
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52 

40 

51 

64 
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78 

79 

56.4 

MIN 

34 

32 

28 

16 

16 

21 

39 

31 

30 

27 

25 

30 

39 

38 

35 

30 

27 

29 

37 

50 

55 

34 

42 

49 

34 

34 

29 

32 

38 

40 

44 
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N  LITTLE   ROCK  WSFO  BP 
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39 

38 

37 

34 

45 

51 

57 

41 

42 

62 

64 

52 

55 

62 

52 

54 

61 

73 

76 

72 

71 

74 

73 

63 

40 

49 

64 

76 

78 

83 

83 

58.7 

MIN 

33 

32 

25 

16 

21 

37 

40 

32 

30 

33 

44 

38 

40 

42 

36 

32 

32 

34 

54 

56 
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49 
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34 

36 

46 

50 

51 

53 
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SHERIDBN  2  S 
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44 

43 

42 

40 

53 

55 

60 

60 

54 

65 

69 

67 

67 

68 

65 

57 

67 

77 

77 

74 

73 

79 

71 

67 

50 

55 

67 

77 

80 

84 

64 

64  .2 

... 

MIN 

38 

34 

32 

22 

1  3 

36 

49 

37 

24 

24 

4  1 

34 

4  1 

49 

40 

31 

25 

30 

56 

55 

56 

32 

48 

37 

36 

31 

26 

30 

39 

37 

39 

36.2 

EBST   CENTRBL  06 

BRKBNSBS  POST 

MAX 

45 

47 

47 

35 

46 

59 

67 

64 

38 

60 

64 

62 

67 

67 

67 

63 

63 

70 

75 

73 

72 

73 

75 

74 

55 

47 

63 

74 

81 

83 

66 

63.3 

MIN 

36 

36 

30 

23 

21 

38 

53 

42 

35 

32 

39 

55 

SB 

SO 

54 

40 

36 

35 

38 

45 

46 

52 

40.5 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

DES  ARC 

MAX 

4  I 

39 

37 

34 

45 

51 

57 

55 

42 

57 

59 

57 

64 

63 

56 

54 

60 

68 

75 

73 

71 

73 

77 

72 

47 

47 

62 

73 

79 

81 

83 

59.7 

MIN 

36 

27 

25 

16 

46 

37 

30 

32 

34 

36 

39 

54 

38 

49 

36 

32 

34 

34 

42 

35  .8 

FORREST  CITY 

MBX 

42 

39 

39 

33 

44 

54 

59 

59 

36 

57 

61 

57 

65 

67 

60 

51 

57 

64 

73 

72 

71 

71 

77 

76 

54 

42 

59 

72 

79 

80 

83 

59.8 

MIN 

34 

30 

19 

17 

" 

49 

30 

49 

40 

34 

31 

34 

60 

56 

39 

48 

54 

37 

34 

39 

40 

4  3 

49 

5 1 

39  .6 

HELENfi 

MBX 

44 

44 

45 

36 

35 

44 

55 

62 

38 

38 

64 

53 

62 

67 

65 

63 

54 

64 

72 

74 

73 

69 

72 

78 

65 

42 

61 

74 

80 

83 

83 

60.0 

MIN 

25 

28 

30 

21 

16 

18 

39 
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37 

48 

40 

32 
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53 
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49 

39 

34 

35 

46 
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5 1 
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40 
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53 

57 
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62 

60 

65 
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54 

62 

72 

76 
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72 

75 
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48 

49 

63 
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79 

80 

84 

60.3 

MIN 

36 

30 

20 

23 

36 

36 

39 

40 

34 

33 

34 

53 

56 

57 

43 

49 

48 

37 

35 

34 

40 

42 

47 

49 

39  .0 
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43 

43 

42 

33 

44 

55 

63 

63 

49 
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65 

59 

68 

68 

60 

52 

59 
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74 
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72 
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53 

43 

59 

74 

80 
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34 
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40 

42 
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32 
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48 

57 
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52 

39 
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47 

52 
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46 
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43 
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44 
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33 

33 

35 

41 

57 

57 

42 

50 

56 

40 

36 

38 

37 

42 

48 

51 

39.1 

STUTTGART 

MBX 

44 

44 

40 

35 

47 

55 

64 

59 

40 

61 

66 

60 

68 

67 

60 

56 

63 

70 

78 

7S 

72 

75 

79 

72 

52 

48 

64 

77 

81 

64 

as 

62.6 

MIN 

36 

35 

31 

20 

20 

37 

50 

35 

32 

30 

43 

39 

42 

50 

4  1 

34 

31 

36 

SO 

49 

67 

43 

50 

51 

38 

36 

36 

37 

43 

47 

51 

39.7 
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DAILY  TEMPERATURES 
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o 
<z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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42 

35 

33 

45 
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63 

38 

4  1 
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54 

68 
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72 
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47 
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27 

42 
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43 

49 

57 
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52 

56 
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35 

34 

39 

43 

48 

49 
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48 

43 

37 

50 
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61 
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51 

54 
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33 

33 

28 
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43 
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34 

33 

32 

56 
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52 
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34 

40 

45 

45 

SI 

39.0 
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nBx 

42 

40 

39 

33 

44 

52 

59 

SB 

35 

56 

60 

59 

65 

67 

58 

54 

54 

64 

73 

72 

70 

70 

76 

75 

62 

40 

57 

74 

79 

81 

83 

59.7 

MIN 

33 

34 

1 9 

30 

19 

34 

49 

34 

20 

33 

40 

41 

41 

47 

39 

35 

34 

32 

50 

48 

56 

42 

49 

59 

39 

34 

39 

39 

44 

47 

56 

39.2 
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37 

37 

3 1 

45 
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SB 
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57 

SO 

55 

65 
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70 
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37 
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42 

28 
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46 

37 
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33 

54 

51 
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43 
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42 

47 
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55 

39  .0 
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07 

DE  QUEEN 
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45 

45 

45 
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43 

54 

57 
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49 

48 

66 

70 

61 

65 

69 

68 

63 

71 

81 

77 

76 

77 

80 

75 

65 

61 

61 

72 

78 

60 

84 

64  -2 

MIN 

39 

36 

30 

21 
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47 

35 

34 
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43 

35 
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29 

27 
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45 

SS 
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40 
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35 
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29 
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43 

46 

45 

38.2 

HOPE  3  NE 
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44 

37 
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37 

42 

46 
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61 
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57 
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56 
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67 
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51 
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36 

39 
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4  1 

44 

52 

53 

61 

38 

44 

65 

67 
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77 

68 

54 

50 

59 

niN 

3B 

34 

32 

20 

20 

32 

42 

36 

33 

26 

38 
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54 

52 
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48 

36 

33 
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33 

37 

43 

52 

52 
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38 

30 

24 

25 

42 

42 

37 

35 

31 

45 

37 

45 

45 

44 

37 

36 

42 

51 

60 

58 

47 

58 

43 

39 

36 

36 

43 

50 

54 

55 

42 . 1 

SOUTH  CENTRRL 

08 

flRRROELPHlB  2  N 

nnx 

44 

4  1 

42 

4  1 

54 

53 

62 

60 

42 

65 

69 

63 

57 

67 

67 

58 

68 

77 

76 

74 

74 

79 

66 

65 

48 

53 

68 

76 

niN 

39 

35 

34 

23 

18 

35 

SO 

39 

34 

27 

37 

34 

40 

47 

41 

34 

27 

34 

46 

56 

55 

36 

45 

48 

37 

34 

28 

32 

38 

41 

42 

37.6 

CHHDEN  1 

nnx 

48 

47 

47 

39 

43 

55 

59 

70 

43 

42 

68 

69 

60 

72 

71 

76 

60 

68 

79 

78 

76 

75 

81 

70 

60 

47 

54 

68 

63  5 

niN 

39 

37 

37 

26 

21 

22 

44 

42 

34 

28 

31 

32 

35 

48 

42 

35 

32 

33 

38 

47 

56 

39 

39 

38 

37 

34 

30 

32 

36 

42 

46 

36.5 

EL  DORBDD  FBfi  BP 

nnx 

46 

50 

4  1 

4  1 

54 

59 

70 

45 

40 

67 

71 

61 

73 

73 

80 

60 

68 

80 

78 

75 

77 

80 

68 

59 

46 

52 

67 

75 

niN 

39 

37 

31 

24 

19 

39 

45 

37 

30 

26 

36 

32 

44 

49 

43 

31 

27 

37 

50 

56 

44 

36 

47 

43 

39 

31 

28 

30 

34 

42 

41 

37.0 

nnoNOL IB 

nnx 

46 

SI 

50 

4  1 

54 

58 

69 

55 

4  1 

66 

72 

60 

70 

70 

79 

63 

67 

79 

77 

74 

74 

79 

76 

66 

49 

56 

67 

75 

MIN 

38 

36 

34 

26 

23 

4  1 

50 

39 

33 

26 

46 

32 

44 

45 

42 

32 

28 

39 

48 

52 

58 

39 

56 

49 

38 

32 

30 

36 

39 

47 

45 

39.5 

nOROBfif  LOCK  6 

nnx 

50 

49 

50 

39 

43 

61 

72 

44 

4  1 

70 

73 

69 

73 

72 

80 

60 

70 

80 

BO 

77 

75 

BO 

69 

60 

4  1 

SO 

67 

niN 

40 

37 

38 

26 

17 

31 

40 

35 

26 

33 

36 

34 

37 

48 

43 

34 

28 

32 

42 

52 

52 

36 

47 

50 

40 

34 

28 

30 

35 

42 

45 

37.0 

PRESCOTT 

nnx 

44 

44 

42 

44 

56 

57 

65 

52 

43 

58 

73 

65 

60 

59 

73 

63 

70 

81 

79 

76 

76 

82 

72 

65 

50 

59 

72 

79 

niN 

38 

35 

33 

23 

20 

34 

51 

37 

34 

28 

43 

33 

43 

44 

40 

34 

30 

36 

50 

56 

56 

41 

50 

45 

38 

33 

31 

36 

41 

45 

49 

38.9 

SPBRKMBN 

nnx 

56 

45 

45 

43 

55 

64 

67 

54 

42 

72 

60 

65 

75 

68 

80 

79 

79 

75 

79 

80 

65 

79 

82 

65 

66 .4 

MIN 

31 

38 

30 

25 

40 

50 

48 

4  I 

35 

40 

54 

39 

35 

45 

45 

43 

45 

46 

45 

36 

36 

48 

40-7 

HBRREN   2  H5H 

nnx 

49 

47 

49 

37 

39 

SI 

61 

71 

42 

40 

64 

68 

58 

70 

70 

71 

58 

65 

78 

77 

76 

73 

73 

72 

59 

44 

SO 

66 

76 

80 

83 

61  .8 

niN 

37 

35 

35 

24 

18 

20 

36 

39 

32 

28 

30 

30 

33 

35 

4  1 

29 

28 

29 

35 

40 

4  1 

38 

43 

47 

37 

31 

30 

31 

4  1 

34  .2 

SOUIHEBSI 

09 

CROSSETI  2  SSE 

nfix 

S3 

49 

51 

39 

42 

54 

64 

73 

45 

40 

66 

69 

59 

72 

72 

78 

59 

68 

80 

79 

79 

75 

78 

73 

61 

46 

49 

67 

76 

8 1 

85 

63.9 

niN 

39 

36 

37 

27 

17 

26 

43 

43 

34 

28 

33 

32 

37 

51 

42 

37 

28 

35 

42 

52 

52 

35 

39 

50 

41 

31 

28 

31 

36 

40 

41 

36.9 

OERnOTT  3  NE 

nnx 

49 

45 

48 

38 

3S 

SO 

64 

70 

42 

38 

61 

66 

56 

71 

68 

72 

54 

65 

77 

77 

75 

72 

75 

76 

64 

46 

56 

61 

70 

60 

84 

61.5 

MIN 

38 

37 

38 

25 

23 

29 

42 

40 

33 

31 

36 

36 

44 

52 

44 

37 

33 

38 

45 

52 

58 

39 

49 

56 

40 

32 

37 

35 

40 

44 

48 

39.7 

OUMBS 

MBX 

45 

48 

48 

35 

50 

61 

69 

66 

39 

60 

68 

66 

69 

65 

68 

60 

63 

75 

78 

76 

71 

75 

78 

73 

53 

49 

62 

75 

80 

63 

65 

64.3 

MIN 

38 

37 

32 

24 

22 

34 

51 

38 

33 

34 

40 

40 

44 

55 

43 

38 

36 

38 

47 

53 

59 

42 

48 

53 

40 

36 

38 

36 

42 

48 

49 

40.9 

EUDORB 

MBX 

50 

43 

50 

38 

36 

52 

6S 

68 

4  3 

40 

60 

67 

55 

7  1 

69 

76 

54 

65 

76 

75 

74 

7  1 

75 

75 

65 

47 

46 

6 1 

7  1 

78 

82 

61.2 

M  I  N 

39 

38 

37 

28 

22 

29 

42 

42 

34 

32 

35 

39 

45 

52 

45 

38 

34 

40 

44 

S3 

57 

43 

49 

55 

41 

32 

33 

36 

43 

46 

49 

40.4 

nONIlCELLO  3  SH 

MBX 

48 

44 

48 

36 

36 

SI 

62 

71 

51 

45 

65 

68 

55 

70 

71 

70 

57 

65 

78 

78 

77 

72 

76 

76 

61 

44 

47 

64 

76 

82 

85 

62  .2 

n  I  N 

38 

38 

33 

24 

16 

18 

40 

39 

32 

27 

30 

41 

43 

48 

38 

38 

34 

36 

50 

56 

55 

44 

52 

56 

37 

30 

27 

27 

4  1 

4  1 

46 

37.9 

PINE  BLUFF 

nflx 

44 

43 

45 

38 

35 

53 

60 

61 

44 

42 

65 

68 

54 

71 

69 

63 

58 

68 

78 

78 

75 

74 

79 

78 

62 

44 

51 

63 

75 

84 

61.3 

niN 

37 

35 

33 

22 

21 

21 

42 

39 

33 

30 

31 

38 

38 

45 

43 

35 

33 

33 

41 

54 

SB 

42 

44 

56 

38 

35 

34 

34 

40 

46 

50 

38.1 

PORILBNO 

nnx 

niN 

ROHWER  2  NNE 

nnx 

42 

43 

46 

36 

34 

47 

62 

67 

40 

40 

60 

66 

65 

70 

65 

66 

53 

61 

73 

74 

74 

70 

73 

76 

63 

44 

47 

60 

74 

79 

83 

59.8 

niN 

34 

35 

34 

16 

22 

31 

42 

37 

25 

27 

38 

36 

44 

49 

43 

32 

29 

32 

46 

54 

56 

40 

45 

56 

34 

33 

35 

36 

40 

44 

49 

37.9 

STAR   CITY    4  ENE 

nnx 

45 

48 

46 

36 

52 

70 

68 

66 

71 

67 

66 

54 

66 

78 

78 

76 

72 

78 

80 

68 

S3 

61 

78 

80 

86 

65-7 

niN 

38 

36 

31 

23 

18 

37 

30 

38 

43 

54 

42 

34 

31 

34 

SI 

57 

42 

37 

50 

52 

39 

30 

35 

43 

41 

38.6 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKRNSRS 

nORCH  1978 


X. 

DH»  OF  nONTH 

o 

STBI ION 

a. 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

nflx 
niN 

46 
44 

47 

45 

46 
44 

44 

40 

52 
37 

54 

37 

58 
42 

62 
48 

48 
42 

46 

40 

64 
40 

63 
45 

S8 
44 

56 
48 

68 
48 

69 
47 

60 
44 

65 
44 

70 
45 

72 
50 

72 
58 

74 

53 

7S 
52 

66 
56 

57 
48 

55 
44 

56 
45 

68 
45 

73 
46 

73 
49 

78 
54 

61  .1 
45.9 

KEISER 

1  IN  1 

2 

nnx 
niN 

44 

34 

38 
35 

37 
34 

38 
32 

46 

31 

53 
32 

48 
34 

57 
40 

40 

35 

35 
33 

68 
35 

59 
42 

49 
40 

57 
40 

64 

39 

56 
39 

63 
35 

62 
34 

68 
34 

72 
S2 

67 
52 

74 
44 

75 
43 

73 
50 

67 
43 

46 

37 

45 
40 

73 
39 

78 
40 

87 
43 

90 
47 

59.0 
39.0 

4 

MAX 

niN 

41 

35 

36 
35 

36 
34 

36 
34 

39 
33 

48 
34 

44 

35 

SI 
41 

41 

36 

36 
34 

57 
36 

50 
41 

47 
42 

53 
41 

52 
42 

50 
39 

55 
39 

54 

37 

56 
37 

62 
47 

60 
51 

65 
47 

66 
44 

64 
49 

61 
45 

46 

39 

46 

39 

61 
4  1 

66 
4  1 

73 
45 

75 
49 

52.5 
40.  1 

nnRIRNNP  2  S 

1  INI 

4 

nflx 
niN 

42 

31 

41 

39 

40 

36 

39 
35 

42 

33 

44 

35 

45 
43 

51 
41 

41 

37 

59 
37 

S3 
42 

SO 
44 

SI 
43 

58 
49 

S8 
45 

56 
43 

SS 
40 

55 
40 

60 
46 

60 

S2 

62 
SS 

63 
47 

63 
49 

63 
57 

59 
47 

48 
46 

57 
43 

58 
45 

66 
50 

69 
53 

69 
54 

54.1 
44.0 

ROHHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

MAX 

niN 

46 

36 

44 

36 

42 

35 

36 
32 

45 

30 

48 

30 

52 
35 

61 
43 

43 
34 

36 
34 

64 

34 

S9 
37 

58 
43 

6B 
43 

55 
36 

57 
35 

61 
35 

65 
45 

69 
50 

68 
51 

68 
4  1 

70 
41 

72 
47 

60 
43 

47 

37 

47 

35 

65 
37 

74 
41 

81 
45 

57.7 
38.7 

STUTTGP.RT  9  ESE 

(  INI 

4 

nflx 
niN 

39 
36 

39 

36 

36 
34 

34 

31 

36 
31 

39 
30 

42 

33 

51 
41 

41 

35 

35 
34 

50 
34 

47 
40 

49 

41 

50 
4  1 

72 
42 

54 

38 

50 
36 

50 
36 

55 
36 

59 
42 

58 
48 

51 
44 

61 
44 

61 
47 

S3 
42 

42 

38 

43 

38 

56 
38 

61 
39 

61 
43 

65 
46 

49.7 
38.5 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


nRKHNsns 

MARCH  1976 


STflT I  ON 


DAY   OF  MONTH 


10    II    12    13    M    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


HESI  CENTRHL 

BLUE   MOUNTAIN  DflM 

RUSSELLVILLE 


CENIRflL  05 
BLflKELY  MOUNTOIN  DflM 


SOUTHHEST 
HOPE  3  NE 


El"' 


EVflP 
WIND 


HIND 

MAX 

MIN 


EVBP 
NINO 


.05 

65  57 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
1  0 


2.938 
791 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ««s 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

!0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
BENTONVILLE 

BERRTVILLE  4  NU 

EUREnn  SPRINGS  3  HNH 

FflYETTEVILLE  FHfi  BP 

CRflVETTE 

HARRISON  Fflfl  BP 

ODELL   3  N 

NORTH  CENTRAL  02 
GILBERT 

NORTHEAST  03 
CORNING 

POCAHONTAS  1 

WEST  CENTRAL  04 
BLUE  MOUNTAIN  OBH 

FORT  SHITH  HSO  BP 

GREENWOOD 

OZBRK 

MALDRON 

CENTRAL  05 
LITTLE  ROCK  FAA  AP 

OWENSVILLE 

EAST  CENTRAL  06 
ARKANSAS  POST 

HBRIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

1  .5 

1  .0 
1 

T 
T 

4.0 
4 

1  .0 
1 

1  .0 

1 

.2 

T 

.4 

T 

T 
T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
6.0 

T 

1  .5 
I 

I 

T 
T 

T 

4 

1  .0 

1 

2.0 

T 

I 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
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SinilON  INDEX 


C  T  O  T   T  r\  K\ 

b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUN  1  T 

DRRINPGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nDCCD\/C"D 

TEMP. 

PRECIP. 

c 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

UbbtK V t K 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

I 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES   V  WILLIAMS 

flL  IC  IFl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

01  30 

05 

SAL  INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

FILY 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS  REBA  Y  SWAIM 

AMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

I  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTR  F  GARNER 

ANTO I NE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B  HENORIX 

ARKADELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7R 

c 

H 

RRK  WATER-SEWAGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

1  45 

7R 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

ASHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0325 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEOEV I LLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P  M  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL  INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1  296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

0  1 

CARROLL 

7 

35 

24 

93 

37 

1  1  60 

7A 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7fl 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7R 

MRS  LOUISE  H  YRTES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JRCK  TWILLfl 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

5 

34 

36 

93 

I  1 

426 

BR 

8A 

8AC 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

BA 

8A 

8AC 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

□LY IHLVlLLt 

0806 

03 

Mice  ICC  ir>oi 

M 1 bS 1  bo  1 PP 1 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7A 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

D  E  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7fl 

c 

INRCTIVE  3/31/77 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 
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4  75 

7  A 

7  A 

RAYMOND  WALLS 

MODpniic  nriM 
InHKKUWo  UHD 

5110 

07 

P  I  K  F 

r  i  r\  L 

3 

34 

09 

9  3 

4  3 

4  35 

r 
L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

MQTllDDI  nClM 

InH  I  UKHL  UHn 

F,  1  Rn 

0  i  DU 

n  A 

rpQupriRn 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  NONA  L  HAILEY 

MFllUinPF      "5  F 

NtWnUrt    j  t 

5174 

07 

P  I  K  F 
r  1  r\  L 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7R 

WILLIAM  W  WARD 

M  F  1  1  P  n  D  T 

N  L  wr U  K  1 

5186 

03 

IQP  K  F;nM 
J  H  L  r\  o  U  In 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fl 

H 

NEWPORT   CITY   WRTER  PL 

iNlnKUU  UHn 

5200 

05 

P  F  P  P  Y 

r  L  r\  n  I 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NUKr  UKr\  UHn 

5228 

02 

R  □  Y  T  F  P 
D  H  A  1  L  n 

7 

36 

15 

92 

1  5 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N   LIIILL   KULK   WbrU  Hr 

5320 

05 

Pill   Q  Q  K  I 
r  UL  Hon  1 

1 
1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

J 

NRTI     WFRTHFR  SFRVICF 

r>  n  c  1  1     o  hi 
UUtLL    J  N 

5354 

01 

LI  Q  C  M  T  M  P  T  n  M 
WHonllNLjiUlN 

1 
1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS  CLRRR  W  HURST 

ODEN    1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

45 

800 

7A 

MRS  OELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDERL  CEMENT  COMPANY 

nuiFNSV  T  II  F 

5498 

05 

SAL  I NE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS  GUY   E  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL  D  MELSON 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 
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STATION  INDEX 


RRKflNSRS 
MPRCH  1978 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 

TIME  mo 

TRBLES 


OBSERVER 


PRRKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTfiS  1 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  5CS 

RRTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SflINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIfiCO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAR  RP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 
WASH  1  TR 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  I  NG 
WYNNE 
YELLVILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7267 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

RSHLEY 

NEVRDR 

NEVADA 

LOGRN 
DESHR 
POPE 

RRKRNSflS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DRLLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI  TTENDEN 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 
34  1  1 

36  15 
33  14 
33  48 
33  48 


35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  13 


93  58 
93  15 
92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  48 

92  41 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

453 
150 
400 

200 
300 
680 
245 
210 
550 
1  140 

170 
270 
182 
214 
1  98 
500 
250 
361 
225 
675 

210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


7A 


5P 
6P 

7A 

8A 
8R 
SS 
5P 
8A 
SS 

MID 
5P 
5P 

7A 

5P 


7A 
8A 
7A 
8R 
7R 
7R 
7R 
6P 
7R 
7R 

8R 
8fi 
55 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 
5P 
7A 

7A 
7R 
5P 


C 

C  H 


7R 


C  H 


8RCGH 
H 

H 
H 

C  H 
H 


BOMflR  K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A  D  HOLBROOK 

L  B  HADDOX 

MRS  WILLIE  GARRETT 

MRS  JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W  TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD   L  KAUFMAN 

MRTT  IE  0  MIZELL 
HUBERT  R  BRKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HRYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

U  S  F ISH  AND  WILDL  IFE 
WILL  I  AM  D  BIVENS 

POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  reeardine  the  climntf.  of  i-h-;^  o*  * 


^,  o  c,.ujHB         nme  oi  ODservation.  -     -"""^•-■^i  enow  on  oround"  table,  when  published     arc  f^,- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4   f„  r  h  Published,  are  for 

time  Of  observ^^U^r  "«nr Js'lhf  to^a^ '''"7"'^°"  ^"^  ''"'^  -""e're^^s^o  "Ll^peralu^roriaLr''"  ^°  '"^  Evaporation  and  Wind  table, 

inches  aSov:"he  pan.   "  "^"^  ^"  ""^1-  °-r  the  evaporation  ;arL  SIterJned  bra'"ntfn;:ur'''  """^"^  ^""^"^  " 

WATER  EOIIIVAIFVT  „,i  K,     >,  frifined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  tQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  nn  r.-^„„H"  , 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall  a„H 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice  S"""^^'"  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  includ 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.   indicate  distance  in  mil  H 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatin    d  H  """^  ' 

of  this  bulletin.  '^"'-'5  ^''Sree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  th 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Sni  1   T,-„„  o     ,  „ 
  aoil  lype                                Soil  Cover 


e  July  issue 
Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Reiser 

Mar i anna  2  S 
Rohwer  2  PfNE 
Stuttgart   9  ESE 


Ticklaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare  ;  0-1^ 

Bare  ;  0-1% 

Bare  :  o-l% 

Bare  :  o-l% 

Bare  :  o-l% 


MTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

mTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table     "Evaporation  and  w.nri"  f=hi.     "q       ,  i, 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  evaporation  and  Wind     table.     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

i  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing^   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mon?h  detailed 

"    ^ec?pltaWon''Da?a'*)"^  ^"^^ '  =^""nts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Sa^a-^bufleJjS  f  fj'""'     "J"""^^  ""k^J'^ ' "S}"''^  processed  tor  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data  bulletin^  If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage  except  where  Indlcatec 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  mdicatec 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS     2-MlSS I SS I PPl     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   tor  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30<^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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PRIL  1978 


VOLUME  83 


NUMBER  4 


L^limatological  Data 


RKflNSflS 


Q 
2 


TEMPERATURE   RND  PREC I P I  TAT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST   TOTRL  PRE C I P I TR T [ ON  : 
LERST   TOTRL  PRE C I P I T fl T i ON  : 
GRERTEST    1    DRY   PRE C I P I T R T [ ON : 


2  STRTIONS 

3  STATIONS 
JESSIEVILLE 
TEXRRKRNR   FRR  RP 
GRRVETTE 


SUPPLEMENTflL  DRTR 


MIND 

1  SPEED   -  n  .P .H .  1 

RELfiTivE»;;MdnionrT-,^^ 

BVERflGES- 
PERCENT  """'^ 

  :  •  y  

2s.NUnB|l?.--0F  OBTS  WITH 
PREC  I  P  I  TBT  I  ON 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

fivERfiOE  1  TENTHS  I 
SKI  COVER 
SUNRISE   TO  SUNSET 

RESULTfiNI 
SPEED 

DIRECTION  OF 
FfiSTEST  NILE 

STfiNDfiRO  OF  TIME 

CENTRRL 
00     06      12  18 

TOTfiL 

FORT  SMITH  WSO  RP 

1  4 

0.5 

8.6 

34 

w 

18 

73 

83 

44 

46 

1 

3 

6 

1 

0 

0 

1  1 

72 

5.9 

LITTLE  ROCK  FAR  RP 

21 

2-5 

8.4 

68 

78 

53 

48 

2 

0 

5 

1 

2 

0 

10 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

22 

NW 

19  + 

7 

2 

1 

2 

1 

0 

1  3 

83 

CERTIFY  THRT  THIS   IS  RN  OFFICIRL  PUBLICATION  OF  THE  NRTIONRL  OCEANIC  7Pi!i^^^..£^ 

D  RTMOSPHERIC  ADMINISTRATION  RND   IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  '  DIRECTOR 

E  NATIONAL   CLIMATIC   CENTER.   RSHEVILLE.   NORTH  CRROLINA  28801.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

\^g^0^       NRTIONflL  OCEANIC  RND  /  ENV I RONMENTRL   /  NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 

HJ^lJ      ATMOSPHERIC  RDM  I  N  I  STRRT  I  ON  /    DRTR  SERVICE    /    RSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  flRKflNs«s 

APRIL  1978 


SIOI ION 

TEMPERHTURE 

PRECIPITPTION 

UJ  i: 
a  E 

s  ? 

UJ  x: 
a  c 
E  z 

S  i 

UJ  % 
a  u 

If 
o 

° 

° 

DECREE  DBtS 

NO 

.  OF  DAYS 

UJ  f 

%  s 

S  o 

Q  * 

o 

If 

o 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

.  OF 

DAYS 

MAX  . 

niN. 

_, 

J  Q 

i  g 

UJ 

g 

s 

i 

g 
- 

II 

°  t 

°  i 

S  e 

° 

NORTHHEST  01 

BENTONVILLE 

■70. S 

48.0 

59.3 

82 

2 

31 

21 

191 

0 

0 

1 

0 

4.16 

I  .46 

10 

.0 

7 

4 

1 

OEER 

67.2 

46.6 

56  .9 

77 

9» 

30 

21 

247 

0 

0 

2 

0 

3.18 

.77 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

EUREKB  SPRINGS  3  WNH 

2  7 

1  35 

1 

0 

1 

0 

0 

FRYETTEVILLE  Fflfl  HP 

72  .6 

47.7 

60  .2 

83 

7 

30 

21 

179 

Q 

Q 

3.19 

1  .48 

10 

.0 

0 

7 

1 

1 

FflVETTEVILLE  EXP  STfi 

71.3 

48  .7 

60.0 

.6 

82 

2 

31 

21 

1  77 

0 

0 

1 

0 

2  .65 

-  2.13 

1.17 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

ORffVEITE 

73.3 

49.4 

61  .4 

2.5 

83 

7* 

29 

21 

IS2 

0 

0 

2 

0 

7  .28 

2.38 

4.27 

ID 

.0 

0 

7 

2 

2 

HARRISON  FHB  flP 

71.7 

48.6 

60.2 

188 

0 

0 

0 

0 

0 

' 

HUNTSV ILLE 

74  .0 

47.0 

60  .5 

85 

1 

28 

21 

168 

0 

0 

2 

0 

2.38 

.0 

0 

LEAD  HILL 

75  .0 

49.6 

62.3 

2.9 

88 

8« 

33 

21 

1  33 

3  .77 

-  .30 

1  .40 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

SILOfirl  SPRINGS 

72  .5 

48  .  1 

60.3 

.8 

82 

9» 

32 

21 

1  70 

0 

0 

1 

0 

4.14 

-  .86 

1  .35 

10 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

60.4 

1  .  I 

3.95 

-  .78 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

77.1 

44  .  1 

60.6 

88 

10* 

29 

22 

171 

0 

0 

0 

2  .08 

-  2.30 

1  .00 

1  1 

.0 

6 

1 

1 

EVENING  SHADE   1  NNE 

7S.3M 

45  .7M 

60  .SM 

87 

8 

31 

22 

167 

0 

0 

1 

0 

2.85 

-   1  .73 

1  .86 

I  1 

.0 

0 

4 

1 

1 

GILBERT 

77.0 

45.5 

1  8 

160 

0 

0 

3 

0 

.  0 

0 

5 

2 

0 

GREERS  FERRr  DAH 

75.9 

48  .8 

62.4 

86 

9* 

37 

21 

128 

2.38 

.87 

1  1 

.0 

0 

6 

2 

0 

MAMMOTH  SPRING 

75.7 

46  .6 

61  .2 

1  .5 

88 

B 

28 

21 

1S2 

0 

0 

2 

0 

2  .69 

-   1  .79 

1.15 

1  1 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARSHALL 

73  .  IM 

44  .DM 

58  .6M 

84 

3* 

37 

25 

203 

0 

0 

0 

D 

.49 

1  1 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNH 

136 

0 

0 

0 

0 

3.25 

-  1.13 

.  9  3 

I  0 

.0 

0 

6 

4 

0 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

73.9 

46.9 

60  .4 

87 

9 

32 

21 

172 

0 

0 

1 

0 

2.52 

.80 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

0 

MOUNTAIN  VIEW 

75.0 

47.9 

61  .5 

86 

9» 

32 

22* 

156 

g 

2.84 

-   1  .86 

1  .73 

1  I 

.0 

0 

5 

2 

1 

TELLVILLE 

75  .2 

44  .7 

60.0 

88 

8 

28 

21 

182 

0 

0 

2 

0 

3.81 

.91 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

60.9 

1  .  3 

2  .78 

-    1  .76 

.0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

77.3 

51  .0 

64  .2 

88 

8 

35 

22 

95 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.68 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

76  .0 

49.8 

62.9 

2.9 

85 

9» 

35 

21 

1  18 

2.48 

-  2.24 

1.19 

10 
1  1 

.0 

0 

6 

1 

1 

BATESVILLE  L  AND  D  I 

76  .8 

49.0 

62.9 

86 

1  1  9 

0 

0 

0 

0 

.66 

.  0 

0 

1 

0 

BEEDEVILLE 

77.1 

51  .2 

64  .2 

88 

7 

38 

21 

97 

0 

0 

0 

0 

3.41 

-    1  .28 

1  .39 

1  8 

.0 

0 

4 

3 

2 

BLTTHEVILLE 

76  .8M 

S3.4M 

65  .  IM 

3.0 

87 

9 

39 

21 

77 

0 

0 

0 

0 

4  .44 

.03 

1  .95 

1  1 

.0 

0 

3 

3 

2 

CORNING 

7S  .S 

51  .2 

63.4 

2.4 

86 

8« 

36 

21 

1  15 

0 

D 

0 

0 

2  .22 

-  2.18 

.81 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

0 

J0NE5B0R0 

74  .8M 

51  .3M 

63. IM 

1  .  1 

89 

S 

35 

21 

122 

0 

0 

0 

0 

2.44 

-  2.34 

.85 

18 

.0 

0 

4 

3 

0 

KE  ISER 

75.1 

50  .  1 

62.6 

88 

9 

38 

21 

0 

0 

D 

0 

2.63 

1.11 

1  1 

.0 

0 

3 

3 

1 

NEWPORT 

75.7 

52  .8 

64  .3 

1  .7 

87 

30* 

41 

22- 

94 

0 

0 

0 

0 

3.90 

-  1.10 

2.47 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

PARAOOULD 

49.9 

63.0 

1  . 8 

88 

B 

37 

2  1 

1  10 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.43 

.79 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

0 

POCAHONTAS  1 

75.2 

SO. 8 

63.0 

2.4 

85 

8* 

36 

22. 

107 

^ 

^ 

^ 

^ 

1  .80 

-  2.92 

1  .00 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

SEARCY 

77.9 

SO. 6 

64  .3 

1  .7 

87 

8* 

35 

21 

95 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  2  .64 

1  .24 

18 

.0 

0 

1 

DIVISION 

63.6 

2.2 

2.68 

-   2  .09 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

76.3 

SI  .4 

63.9 

90 

16 

35 

21 

101 

1 

0 

0 

0 

2  .46 

1.15 

1  1 
1  1 

.0 

0 

5 

I 

1 

BOONEVILLE  3  SSE 

77  .OH 

48  .3M 

62  .7M 

88 

7 

34 

20 

1  I  1 

1  .30 
.89 

.0 

0 

4 

1 

1 

CLARKSV ILLE 

75.7 

46.4 

61.1 

85 

1  40 

0 

0 

1 

0 

1  1 
1  1 

.  0 

0 

7 

2 

0 

DfiROANELLE 

77.5 

49  .  4 

63.5 

.3 

87 

7 

35 

21 

93 

0 

0 

0 

0 

2  .87 

-   1  .84 

1  .54 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  SMITH  WSD  RP  //R 

76  .5 

49.5 

63.0 

.3 

86 

7* 

34 

21 

I  1  3 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

-  2.60 

.77 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

76.5 

45. 9 

61  .2 

85 

6 

30 

21 

138 

0 

0 

2 

0 

3.60 

-   1  .86 

.80 

29 
1  1 

.0 

0 

8 

3 

0 

HECTOR 

76.3 

47.8 

62.1 

85 

9. 

35 

20 

1  1  4 

0 

0 

0 

0 

3.80 

2.00 

.0 

0 

6 

2 

1 

MENA  3  HSW 

74  .9 

48.2 

51.6 

-  .7 

84 

6 

33 

21 

0 

0 

0 

0 

3  .60 

-  2.37 

1  .04 

1  1 

.0 

0 

8 

4 

1 

OZARK 

76.4 

51  .0 

63.7 

1  .2 

85 

6 

36 

21* 

88 

0 

0 

0 

0 

2.27 

-  2.51 

.53 

1  1 

.0 

0 

8 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

64  .  OM 

1  . 2 

88 

9 

34 

2  1 

91 

0 

0 

0 

0 

3  .02 

-  2.11 

1  .62 

1  1 

.0 

0 

6 

1 

1 

SUB  I ACO 

78  .2 

51  .6 

65.0 

2.0 

88 

1 

36 

21 

78 

^ 

3.04 

-   1  .83 

1.15 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

1 

WALDRON 

78.9 

50  .4 

64  .7 

2.1 

87 

2 

33 

21 

83 

0 

0 

0 

0 

3.04 

-   1  .42 

.96 

1  1 

.0 

0 

6 

2 

0 

D 1 V  I  5 1  ON 

63.0 

1  .5 

2.93 

-   2  .20 

.0 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

78  .  3 

51  .7 

6S  .0 

2.5 

88 

7 

38 

21 

78 

0 

0 

D 

0 

4  .93 

.74 

2.16 

18 
18 

.0 

0 

6 

2 

2 

BENTON 

76.6 

47.7 

62.2 

.5 

86 

9* 

34 

21 

127 

0 

0 

0 

0 

4  .09 

-   1  .62 

1  .50 

.0 

0 

4 

4 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

75.8 

45.2 

151 

0 

0 

0 

0 

4.89 

2  .09 

1  8 
1  8 

.0 

0 

6 

2 

2 

CABOT  4  SW 

76  .6 

51  .6 

64  .2 

87 

8* 

35 

21 

96 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1  .07 

.  0 

0 

5 

2 

2 

CONWAY 

78.3 

51  .4 

64  .9 

1  .7 

88 

8 

37 

21 

88 

0 

0 

0 

0 

2  .78 

-   2  .37 

1  .43 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

77  .2 

52.7 

65  0 

82 

0 

0 

0 

0 

3  .59 

-  2.44 

I  .49 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

LEOLA 

78.0 

49.7 

63.9 

87 

7* 

34 

22* 

100 

0 

0 

0 

0 

1  .89 

1  .08 

23 

.0 

0 

5 

I 

I 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

76.5 

55. 3 

66  .9 

4.2 

91 

9 

44 

12 

68 

1 

0 

0 

0 

4  .22 

-    1  .03 

1  .60 

17 

.0 

0 

8 

3 

2 

MALVERN 

78.5 

48.8 

63.7 

87 

7. 

35 

20. 

99 

0 

0 

0 

0 

4.47 

1  .95 

23 
1  1 

.0 

0 

5 

3 

2 

MORRILTON  4  SW 

7B.3 

51  .3 

64  .8 

2.0 

87 

7 

39 

20 

79 

0 

0 

0 

0 

2.61 

-  2.28 

1  .23 

.0 

u 

S 

2 

1 

NIMRDO  DAM 

75.2 

48.6 

61  .9 

86 

9 

33 

21 

129 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

5 

3 

N  LITTLE  ROCK  W5F0  fiP 

76.  1 

53  .  1 

64  .6 

1  .7 

88 

7 

38 

22 

95 

0 

0 

0 

0 

.62 

-   1  .79 

1  .65 

1  7 

.0 

0 

4 

3 

0 
1 

SHERIDAN  2  S 

78  .6 

47  .0 

62  .8 

87 

9. 

32 

21 

1  13 

0 

0 

1 

0 

3  .22 

1  .21 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

63.8 

1  .  1 

3.59 

-    1  .89 

.0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  pRKfiNSBs 

PPRIL  197B 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

Of 

DAYS 

Slot  ION 

MAX  . 

fllN. 

^  a 

1 

%  0 

' 

a  E 

a  c 

a 

2 

% . 

°  i 

0 

£  z 

I 

0 

0 

s  ? 

S  I 

^ 

° 

° 

° 

h  £ 

° 

° 

i  s 

g 

- 

EBST  CENIRBL  06 

PRKfiNSRS  POST 

77  .9 

54  .6 

66  .3 

87 

6 

41 

21 

61 

0 

0 

0 

0 

2  .55 

.85 

1  I 

.0 

0 

6 

2 

0 

BR INHLET 

74.9 

S)  .6 

63.3 

.8 

8B 

B 

39 

21 

127 

0 

0 

0 

0 

3.50 

-   1  .84 

1  .36 

1  1 

.Q 

c 

4 

3 

3 

DES  ORE 

77.4 

49  .9 

63.7 

•  5 

86 

B  + 

38 

22 

95 

0 

0 

0 

0 

3 . 38 

-    1  .83 

1  ■  20 

1  B 

•  0 

0 

3 

3 

3 

FORREST  CITY 

77.4 

S3. 8 

65.6 

89 

7» 

37 

21 

64 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1  .55 

1  1 

.0 

0 

4 

3 

1 

HELENfi 

77  .2 

51.3 

64  .3 

1  .2 

88 

8 

37 

21 

94 

0 

0 

0 

0 

2.66 

-  2  .64 

1  .44 

I  1 

.0 

0 

3 

2 

1 

KEO 

76  .7 

53  .  1 

64  .9 

87 

7 

40 

2  1 

80 

0 

0 

0 

0 

2  .27 

1  -23 

23 

■  0 

0 

4 

1 

1 

MRRIflNNfi  2  S 

78.5 

54  .8 

66.7 

4  .4 

89 

7 

39 

21 

75 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  3.49 

1.12 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

SflINT  CHBRLES 

77  .7M 

S2.6 

65. 2n 

2.0 

88 

8. 

40 

21 

71 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-  2.95 

1  .00 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

STUTTGRRT 

78  .B 

53  .8 

66.3 

2.3 

90 

7 

39 

21 

68 

1 

0 

0 

0 

2.31 

-  3.45 

1.16 

23 

■  0 

0 

2 

2 

2 

STUTTGART  9  ESE 

76  .2 

53  .6 

64  .9 

3.0 

B7 

B- 

39 

21 

84 

0 

0 

0 

0 

2.58 

-  2.77 

1.17 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

TURRELL 

WEST  nEMPHIS 

76  .8 

S3  .7 

65  .  3 

B6 

6 

34 

22 

85 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

wrNNE 

77  .3 

53  .5 

65.4 

90 

7 

37 

21 

B9 

1 

0 

0 

0 

2  .86 

1  .  30 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

D I  V  I S ION 

65  .2 

2  .  3 

2.73 

-  2.65 

.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

79  -OM 

5  1  .  BM 

65  .  4M 

2  -0 

87 

8* 

60 

0 

0 

0 

0 

3.54 

-  2.18 

1  . 32 

I  1 

.0 

0 

1 

HOPE   3  NE 

77.8 

50.1 

64  .0 

1  .  1 

B6 

8. 

37 

20 

BB 

0 

0 

0 

0 

3.26 

-   2  .70 

1.11 

24 

•  0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT   lOfi  3  SE 

74  .6 

47.0 

60.8 

.  4 

85 

7 

32 

21 

162 

0 

0 

1 

0 

4  .29 

-   1  .07 

2.33 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

MURFREESBORO  2  NNW 

75  .6M 

50  .7M 

63  .2M 

82 

7- 

37 

20 

92 

0 

0 

0 

0 

3  .02 

.92 

30 

.0 

0 

6 

3 

0 

NASHVILLE  EXP  STSTION  // 

75  .8 

51  .0 

63.4 

1  .2 

84 

B» 

36 

21 

100 

0 

0 

0 

0 

2.87 

-   3  .24 

.94 

30 

•  0 

0 

7 

2 

0 

OKflT 

78  .8 

54  .8 

66.8 

1  .6 

8B 

7 

4  1 

21  . 

45 

0 

0 

0 

0 

3.12 

-  2.49 

I  .74 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

STAMPS 

77  .8 

SI  .8 

64  .8 

88 

7 

35 

20 

84 

0 

0 

0 

0 

1  .91 

1  .00 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

lEXBRKRNfl  FBB  BP 

77. 2M 

55  .6M 

66  .  4M 

86 

7. 

42 

21  . 

51 

0 

0 

0 

0 

1  .58 

.58 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

64  .  4 

1  .2 

2  .95 

-  2  .90 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKBDELPHIA  2  N 

78  .3 

50.3 

64.3 

.6 

87 

7» 

38 

12 

79 

0 

0 

0 

0 

2  .30 

-   3  .67 

1  .39 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

CBMDEN  1 

78  .5 

51  .4 

65.0 

.  3 

BB 

7 

39 

2  1 

81 

0 

0 

0 

0 

4.33 

-  1.12 

I  .75 

24 

•  0 

0 

5 

3 

2 

EL  DORADO  FAB  BP 

78  .6 

50.9 

64  .7 

.3 

85 

15- 

39 

20 

73 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-  2.75 

1  .32 

24 

.0 

0 

3 

3 

2 

FORDTCE 

7B.5M 

56  .OM 

67. 3H 

2.6 

B9 

ID 

35 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

MAGNOL IB 

77  .6 

52  .6 

65  .  1 

.2 

B6 

9 

38 

21  ♦ 

81 

0 

0 

0 

0 

2.87 

-  3.24 

1  .28 

24 

.0 

0 

1 

MOROBflr  LOCrt  B 

78  .5 

49  .5M 

64  .OM 

BB 

8 

36 

21 

1  05 

0 

0 

0 

0 

3  •  36 

-  2  .24 

■  94 

24 

.0 

0 

4 

4 

0 

PRESCOTT 

79. B 

52  .  I 

66.0 

1  .7 

89 

7 

3B 

20 

58 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  3.79 

.79 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

SPBRKMRN 

60.2 

52. 7 

66. S 

90 

7. 

40 

2S. 

70 

2 

0 

0 

0 

4  .56 

2  .05 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

WARREN  2  WSW 

77.2 

49. 3M 

63. 3M 

-    1  .4 

87 

7 

40 

22' 

102 

0 

0 

0 

0 

4  .54 

-  1.19 

2  .46 

1  8 

■  0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

65.  1 

.6 

3.38 

-  2.42 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

79.0 

49.5 

64  .  3 

.4 

BB 

7 

38 

27. 

90 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-  2.23 

I  .47 

1  I 

.0 

0 

S 

2 

1 

DERMOTT   3  NE 

78  . 2 

53.1 

65  . 7 

88 

9* 

4  1 

2  1  ♦ 

79 

0 

0 

0 

0 

3.74 

-  1.40 

1  .73 

I  1 

.0 

0 

4 

2 

2 

DUMAS 

79.1 

54. 2 

66.7 

2.4 

88 

8« 

43 

21 

47 

0 

0 

0 

0 

3  .09 

-  2.22 

.95 

I  1 

.0 

0 

5 

3 

0 

EUOORA 

77.5 

53.5 

65.5 

B7 

24 

4  1 

20 

73 

0 

0 

0 

0 

3.90 

1  .53 

1  1 

.0 

0 

4 

4 

2 

MONTICELLO   3  SW 

77.7 

49.7 

63.7 

.4 

87 

8 

34 

21 

1  10 

0 

0 

0 

0 

2  .92 

-  2.57 

1  .54 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

PINE  BLUFF 

78.9 

54  .0 

66  .5 

I  .3 

B9 

7 

40 

21 

68 

0 

0 

0 

0 

2.78 

-  2  .87 

1  .33 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

PORTLAND 

74  .5M 

52. 3M 

63  .4M 

64 

7. 

42 

22- 

102 

0 

0 

0 

0 

4  .00 

1  .60 

10 

■  0 

0 

7 

2 

1 

ROHWER  2  NNE 

76  .3 

52.6 

64  .5 

66 

9> 

4  1 

20 

94 

0 

0 

0 

0 

3.29 

1  .28 

1  I 

.0 

0 

5 

2 

2 

STAR  CITY   4  ENE 

79. 5M 

52. OM 

65  .BM 

89 

8. 

33 

21 

78 

0 

0 

0 

0 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

65.1 

.8 

3.36 

-   1  .98 

.0 

5 
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DRILY   PREC I P I TnT I  ON 


STflT  ION 


DAY   OF  MONTH 


5  6 


10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


N9RTHIC5T  0 

BENTONVILLE 

BUFFOLQ  TOUEH 
OEEH 

EL'REKA  SPRINGS  3  WNW 

fPYETTEVILLE    FAR  ftP 
FflYETTEVILLE  EXP  STft 
GPfivETTE 
GREEN  FOREST 

HfiRRISON    FA«  ftp 

HUNTSVILL  E 
JASPER 
LEAD  HILL 
ODELL    3  N 

I  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CL INTGN 
DAMASCUS  2  NNE 
EVENING    SHADE    1  NNE 

GILBERT 


FERRy  DAM 
MAmOTM  SPRING 
MARSHALL 
rtLB3URNE  5  UNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNU 

MOUNTAIN  HOrt  C  OF  I 
MOUNTAIN  VIEW 
SALEM  2  NNE 
SHIRLEr 
YELLVILLE 


NORTHEAST  □ 
AL  ICIA 

BPTESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVJLIE   L    AND  0  1 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCt 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
GEORGETOWN 
JONESaORO 
KE  ISER 

LAKE  CITY 

NEWPORT 
PARflGOULO 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

SEARCY 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  riOUNTAIN  DAM 
BOOMEVILLE    3  SSE 

CLRHKSVILIE 
COVE 

DANVILLE 

□AHDANELLE 

FORT   SMITH    WSO  AP 

FORT   SMITH    WATER  PI 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA  3  WSW 

MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  0AM 
OZARK 
OZONE 


RATCL IFF 
0U5SELLVILLE 
SUBIACO 
WALDRON 


CENTRAL  0! 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  se 
blakely  mountain  dam 
bonneroale 

CABOT  4  SW 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPRINGS  1  NNE 


LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

L ITTLE  ROCK  FAft  AP 
MAL  VERN 

MORRILTON  ^  SW 

NIMROD  DAM 

N  L ITTLE   ROCK   WSfO  I 

OWENSvlLLE 

PERRY 

SHERIDAN  2  S 


east  central 

apaAnsa;  post 
pugusta  ?  nw 

e»INKLEY 


I  .96 

2.22 
3.69 
2.4-4 
2.83 

56 


2.69 
3-02 
3.04 
3.04 


SEE  REFERENCE   NOTES  EOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STRT I  ON 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

OES  ARC 
FOQBEST  CITY 
HELENA 

MfiRIflNNft  2  S 
SHINT  CHftRLES 
STUTTGnRT 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 

WEST  htMPHlS 
UiyNNE 

SBUTHUtST  07 

ANTQINE 
ASHOOUN  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
OIEHKS 

GLENUOOO  4  ENE 
MOPE    3  NE 
HGPfER    1  E 
HORATIO 
LANGLEt 

MOL'NT    JOfi   3  SE 
MUBFREESBORO  2  nnu 

NASHVILLE    EXP  STATION 

NEUHOPE  3  E 

OOEN    1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARKANA  FflA  WP 
IMSHITA 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA  3  N 
BLUFF  CITY  3  SU 
BOUGHTQN 
CAMDEN  1 

EL    OOBADQ    FAA  AP 

FOBDYCE 
GUROON 
MAGNOL in 
MOBOBAY  LOCK  a 

PINEY  GROVE 
PHESCOTT 
SPABUMAN 
TAYLOR 

UABREN  2  USU 

SOUTHEAST  09 

ARKANSfiS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDOHA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHMER  2  NNE 

STAR  CITY  A  ENE 

3.38 
3  .39 
2.66 
2.27 

2.01 

2  .  47 

2.31 
2.%8 

2.86 

2  .03 
2.21 
6.63 
3.5t 
3.08 

6.  le 
3.26 
S.83 
4.39 

6.0D 

4.29 
3.02 

2.  B' 

3.  75 
3.24 

3  .96 
3.  12 

3.  U 
1  .91 

1  .S8 

4.  33 

3.  39 
2.  30 

2.  42 

3.  09 

4  .  33 

2  .  36 
2. 67 

3  .36 

3.17 
2.13 
4.56 
1  .89 

4.  54 

3.08 
3.  13 
3.  74 
3.09 
3.90 

2.70 
2.92 
2.  78 
4.00 

3  .  29 

.02 
.02 

.01  T 

.07 

-07 

.  12 
.04 

.17  .34 

.35  .10 
.10  .05 

.08  .27 
-08 

.10  .40 
.  16 

,16  06 

.21  .03 

.06  ,12 
.  10 
.  12 

.10  .27 
.02 

.12  .26 
,  03 

-  18  .10 
.02  .09 

.06 

.66 

.02 

.01 

1 

.02  1 
.31 

I 

.02 

.04 
.03 

.06  1 
.  18 

.04 
1  .  00 

.20 

-25 
T  1 

1  .60 
.08 

16 
65 
44 
36 
26 

7A 
83 
08 
16 

61 

32 

46 

32 
06 

66 
16 

J  .  20 

36 

90 
37 
26 

73 

00 

70 

37 

95 

38 

27 
2E 
16 
82 

22 
79 

37 

41 

73 
96 

63  T 
84 

66     .  10 
28 

38 

1  -20 
.58 
.  38 
-28 

12 
.36 

.  16 
.38 

.60 
.  10 
1  .  32 

.  4-1 

-65 

1  .26 
.09 
1  .80 
1  .00 
.90 

2.33 
.64 
.48 

-  70 
.68 

.95 
.22 
.68 

.  18 

1 .20 

.  74 
.  13 
.08 

.30 

.81 

.  12 
.62 
.87 

.66 

-08  ,04 
.  40 
1  .51 
2.  48 

1  .21 
.  22 
1  .  45 

-  76 
1  .06 

.45 
1  .64 
.03 
.35 
1 .23 

1  .00 

,90  .20 

.  76 
1.23  .01 

1.12  .01 
1  .00 

1  .  17 

.03 

1,30  .32 

,90  .10 
.30  .12 
2.64  .03 

.36  .16 

3.  70 

1-85  .20 

.40 
2.30  1.00 

.45 

.62  .11 
.29  ,14 
1.27  .03 
1.37  ,03 

1  .00 
,04  .05 
T          .68  .49 

1.10 

1.78  .04 

1  ,  39 
.22  ,17 
.23    1 . 65 
.07  1.75 

T        1  .  32 
.06  T 
.27  ,29 
.03  1.28 
.94 

1  .25 
.35  ,79 
.51  .68 
.23 
.43  .04 

.  33 

.38  .18 
.32 

.70  .09 
T  .60 

1  ,  25 

1  ,  33 
.43  .34 

.70  .06 

.05 
.  02 

.20 
.01 

.07 

.45 
1  .08 

.80 
.24 

.  10 
.  38 
.  16 
.99 
.  05 

.  36 

.59 
.  43 

.20 

.  10 
,28 
.  72 
.45 
.  32 

.72 
.02 
.  76 

.  10 

2.06  .13 

.  70 

.  10 
.88 
.  15 

.01 

-  16 
.  25 
.  33 
.  16 

.  09 

T         .  06 
.06  .01 

.  06 

T  .03 
.  32 

.  32 
.  40 
.09  .58 
.53 
.  46 

.23 
.  73 
.  10 

.  15 

.05      -  32 
.92 

.15  .30 
.  70 

.23 
.08 

.10      -  70 

.24 

.07  ,10 
.97 

T        1  .03 

.02 
.42 
.68 
.01 

.  13 
.60 
.50 

,01  ,14 

.08 

.0]  .32 

.  20 
,  13 

.  26 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLCHING  STBTICN  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


BRKBNSnS 
OPRIL 


STRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 

77 

82 

74 

76 

76 

77 

78 

81 

80 

76 

63 

6  1 

73 

69 

72 

67 

70 

65 

68 

niN 

S4 

59 

55 

56 

58 

60 

55 

59 

58 

60 

38 

39 

46 

48 

53 

50 

60 

45 

42 

35 

31 

35 

38 

43 

4  1 

37 

4  1 

48 

53 

55 

DEER 

KAX 

75 

76 

68 

7  1 

75 

74 

77 

77 

77 

75 

60 

58 

70 

65 

67 

7  3 

65 

6  3 

6  3 

68 

niN 

SS 

55 

55 

52 

57 

52 

57 

58 

58 

58 

36 

38 

45 

46 

48 

45 

45 

4  1 

36 

33 

30 

32 

4  1 

52 

38 

40 

44 

50 

SO 

52 

EUREKP  SPRINOS  3  MNW 

KAX 

91 

79 

8  1 

82 

85 

83 

88 

88 

81 

74 

66 

77 

72 

79 

8 1 

7  1 

78 

67 

60 

59 

62 

75 

78 

HIN 

61 

63 

59 

54 

58 

59 

55 

60 

62 

45 

38 

47 

48 

50 

53 

47 

51 

42 

40 

35 

31 

41 

45 

49 

4  1 

39 

41 

53 

52 

57 

FPrETTEVILLE  Ffifl  fiP 

nAx 

S2 

78 

79 

76 

79 

8  1 

83 

80 

78 

68 

63 

75 

7  1 

74 

80 

69 

66 

4  9 

55 

54 

81 

HIN 

61 

66 

60 

57 

67 

S3 

48 

59 

59 

43 

40 

40 

4  1 

43 

51 

51 

50 

44 

42 

35 

30 

SO 

40 

43 

40 

33 

35 

50 

54 

55 

FRYETTEVILLE    EXP  STH 

MAX 

78 

82 

75 

77 

77 

79 

78 

8  1 

78 

77 

64 

6 1 

72 

67 

79 

70 

70 

66 

48 

54 

62 

69 

72 

MIN 

4  1 

50 

64 

68 

59 

60 

52 

62 

62 

60 

37 

44 

46 

49 

54 

54 

55 

SO 

38 

33 

31 

41 

39 

46 

4  1 

36 

39 

50 

54 

56 

GROVE  T  TE 

MAX 

83 

78 

78 

79 

77 

79 

83 

82 

78 

73 

62 

76 

72 

75 

80 

78 

7  1 

65 

6  1 

53 

63 

66 

76 

7  3 

68 

70 

76 

70 

79 

MIN 

58 

66 

60 

55 

69 

59 

56 

60 

62 

45 

33 

46 

45 

50 

55 

49 

58 

43 

42 

32 

29 

47 

38 

61 

40 

34 

42 

52 

52 

55 

HARRISON  FRO  OP 

MAX 

85 

74 

77 

79 

80 

79 

83 

87 

80 

70 

63 

76 

70 

73 

78 

65 

72 

65 

4  7 

54 

50 

69 

7  3 

56 

69 

7  3 

69 

73 

MIN 

61 

62 

59 

54 

58 

59 

55 

60 

64 

44 

39 

41 

47 

4  1 

53 

48 

49 

46 

4  1 

38 

33 

41 

44 

47 

42 

40 

43 

46 

51 

51 

HUNTSVILLE 

MAX 

85 

77 

78 

78 

8 1 

78 

83 

63 

80 

78 

62 

75 

73 

75 

80 

7  3 

66 

6  1 

56 

77 

MIN 

57 

64 

67 

SS 

57 

61 

47 

55 

59 

48 

38 

40 

38 

40 

50 

SO 

53 

44 

42 

37 

28 

39 

4  1 

42 

38 

31 

34 

49 

51 

54 

LEAD  HILL 

MAX 

88 

82 

80 

80 

82 

80 

84 

88 

82 

82 

65 

77 

71 

74 

75 

73 

75 

69 

65 

56 

62 

72 

77 

75 

68 

72 

75 

73 

74 

75 

MIN 

50 

60 

72 

55 

60 

70 

49 

54 

59 

46 

40 

45 

45 

52 

S  3 

65 

46 

4  8 

4  5 

33 

50 

SILOflM  SPRINGS 

MAX 

80 

82 

77 

77 

78 

78 

80 

82 

82 

77 

64 

63 

75 

7  1 

75 

78 

7  1 

69 

67 

50 

55 

63 

67 

76 

6 1 

70 

78 

■            ■  ■ 

MIN 

51 

51 

60 

57 

61 

58 

55 

55 

61 

62 

36 

37 

48 

47 

52 

55 

52 

45 

44 

34 

32 

36 

38 

4  1 

40 

38 

42 

47 

54 

53 

NORTH  CENTRAL  02 

CflL ICO  ROCK 

MAX 

85 

87 

80 

82 

85 

84 

85 

85 

88 

88 

67 

67 

79 

79 

79 

75 

7  1 

77 

74 

73 

6 1 

62 

73 

79 

79 

64 

78 

78 

75 

MIN 

39 

49 

62 

58 

57 

55 

62 

43 

48 

55 

49 

4  1 

33 

37 

35 

46 

4  1 

50 

43 

37 

42 

29 

34 

4S 

4  1 

38 

32 

33 

39 

49 

EVENING  SHADE   I  NNE 

MAX 

79 

84 

84 

85 

84 

87 

85 

75 

6 1 

75 

74 

73 

75 

70 

76 

74 

65 

6  1 

60 

7  1 

79 

79 

65 

75 

78 

78 

75 

80 

MIN 

60 

57 

54 

60 

46 

49 

57 

48 

40 

36 

46 

36 

49 

50 

47 

36 

42 

43 

33 

31 

52 

43 

42 

41 

33 

43 

49 

57 

GILBERT 

MAX 

87 

89 

86 

85 

85 

85 

87 

87 

85 

73 

67 

80 

74 

75 

80 

72 

72 

68 

62 

64 

73 

80 

78 

60 

73 

78 

77 

72 

80 

MIN 

6? 

64 

59 

57 

52 

64 

44 

49 

44 

51 

38 

32 

38 

34 

47 

44 

52 

43 

47 

4  1 

29 

36 

50 

41 

39 

33 

32 

39 

48 

55 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

83 

84 

8 1 

80 

83 

84 

86 

86 

86 

85 

68 

66 

75 

78 

76 

72 

58 

65 

64 

73 

79 

80 

54 

76 

76 

72 

MIN 

49 

57 

62 

59 

58 

61 

55 

56 

59 

51 

40 

39 

42 

40 

49 

47 

53 

52 

48 

43 

37 

38 

45 

46 

44 

45 

41 

43 

50 

54 

HAnnOTH  SPRING 

MAX 

86 

77 

80 

83 

84 

84 

85 

88 

86 

80 

56 

78 

73 

72 

7  1 

74 

77 

72 

65 

59 

50 

70 

77 

78 

70 

7  4 

76 

77 

77 

71 

MIN 

47 

58 

60 

57 

56 

64 

46 

50 

58 

54 

41 

34 

43 

37 

48 

45 

46 

50 

44 

42 

28 

32 

49 

4  1 

44 

35 

36 

43 

53 

58 

MARSHALL 

MAX 

64 

83 

84 

74 

73 

7 1 

73 

72 

74 

72 

73 

70 

7  1 

76 

76 

69 

68 

67 

68 

70 

72 

7  1 

70 

72 

74 

72 

76 

MIN 

57 

55 

57 

54 

50 

49 

50 

49 

SO 

45 

40 

38 

39 

42 

40 

38 

39 

38 

40 

39 

40 

37 

40 

39 

41 

42 

39 

flOUNIAIN   HOnE    I  NNH 

MAX 

85 

80 

8 1 

82 

83 

82 

83 

88 

84 

78 

64 

77 

73 

72 

76 

7  1 

75 

70 

64 

58 

60 

74 

76 

75 

69 

73 

76 

73 

73 

68 

MIN 

56 

S3 

63 

56 

60 

64 

56 

60 

61 

53 

4  1 

40 

49 

46 

52 

51 

50 

47 

42 

40 

34 

36 

46 

47 

43 

4  1 

41 

50 

53 

55 

nOUNIAIN   HOnE   C    OF  END 

MAX 

83 

86 

74 

80 

8 1 

83 

82 

84 

87 

83 

67 

64 

76 

72 

72 

75 

67 

76 

69 

54 

56 

60 

72 

77 

76 

63 

73 

75 

75 

74 

MIN 

60 

69 

58 

55 

55 

60 

47 

51 

55 

61 

40 

37 

44 

44 

50 

49 

48 

50 

42 

39 

32 

40 

43 

4  1 

42 

35 

35 

42 

51 

52 

nOUNTAIN  VIEW 

MAX 

82 

84 

75 

79 

85 

84 

85 

86 

86 

84 

67 

66 

75 

73 

75 

75 

70 

74 

70 

55 

62 

62 

71 

80 

79 

65 

74 

77 

76 

73 

MIN 

6 1 

64 

62 

58 

58 

60 

48 

50 

55 

62 

4  4 

43 

45 

4  1 

42 

48 

50 

48 

4  4 

4  3 

32 

32 

39 

45 

42 

38 

36 

44 

52 

52 

»ELLV  ILLE 

MAX 

87 

85 

8  I 

82 

83 

82 

85 

88 

83 

7  1 

65 

78 

72 

75 

75 

69 

75 

70 

65 

60 

64 

72 

78 

75 

60 

73 

74 

78 

74 

78 

•            ■  ■ 

MIN 

46 

59 

55 

56 

52 

64 

44 

50 

55 

48 

40 

33 

38 

35 

39 

46 

SO 

42 

4  1 

42 

28 

39 

48 

40 

37 

32 

34 

42 

49 

57 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

8  4 

80 

78 

85 

85 

87 

86 

88 

87 

8  1 

57 

72 

76 

7  7 

75 

8 1 

76 

69 

63 

62 

7  3 

78 

80 

65 

76 

77 

78 

76 

82 

MIN 

58 

59 

62 

61 

57 

63 

52 

54 

62 

64 

44 

45 

44 

4  1 

52 

49 

47 

54 

48 

44 

36 

35 

55 

49 

48 

43 

43 

47 

54 

60 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

8  3 

79 

78 

83 

83 

85 

84 

85 

85 

8 1 

65 

73 

73 

72 

76 

75 

75 

72 

68 

62 

62 

7  1 

79 

78 

73 

72 

75 

77 

75 

81 

M  I  N 

58 

62 

64 

57 

56 

61 

53 

69 

60 

59 

42 

42 

50 

40 

51 

46 

47 

49 

47 

42 

35 

38 

50 

43 

46 

42 

40 

43 

50 

57 

BATESVILLE  L   AND  0  1 

MAX 

82 

80 

77 

6  3 

82 

65 

86 

86 

85 

82 

66 

74 

74 

74 

75 

74 

76 

74 

70 

62 

62 

7  1 

79 

80 

79 

75 

75 

77 

75 

83 

MIN 

62 

62 

64 

59 

56 

62 

48 

52 

58 

60 

42 

39 

40 

38 

50 

40 

49 

50 

49 

45 

35 

37 

5  1 

45 

46 

44 

38 

4  1 

50 

58 

BEEDEVILLE 

MAX 

6  1 

8? 

83 

83 

85 

87 

88 

87 

86 

80 

67 

70 

7  1 

76 

79 

74 

80 

75 

67 

53 

62 

74 

75 

79 

7  1 

74 

75 

79 

74 

85 

MIN 

49 

SO 

50 

63 

58 

67 

54 

58 

65 

60 

45 

44 

43 

40 

51 

60 

51 

55 

48 

42 

38 

40 

55 

52 

47 

45 

42 

45 

57 

62 

BLtTHEVILLE 

MAX 

84 

8  3 

82 

82 

83 

84 

86 

85 

87 

85 

75 

65 

70 

72 

74 

73 

74 

80 

74 

60 

74 

75 

79 

64 

72 

74 

78 

77 

MIN 

63 

62 

64 

65 

52 

62 

54 

58 

59 

59 

48 

47 

49 

48 

53 

52 

50 

59 

SO 

39 

54 

52 

49 

46 

46 

'  7 

63 

CORNING 

MAX 

78 

84 

84 

86 

82 

85 

85 

80 

68 

73 

75 

73 

72 

67 

80 

76 

l7 

6  1 

60 

72 

79 

76 

68 

72 

75 

77 

76 

71 

MIN 

59 

63 

63 

61 

55 

67 

56 

57 

53 

60 

44 

43 

47 

42 

52 

42 

47 

52 

4t 

44 

36 

37 

55 

60 

46 

44 

45 

46 

56 

57 

JONESBORO 

MAX 

82 

8  1 

8 1 

8  1 

8 1 

89 

85 

84 

87 

85 

73 

65 

70 

72 

72 

74 

72 

81 

72 

56 

60 

57 

72 

75 

77 

64 

72 

73 

76 

M  1  N 

57 

59 

64 

62 

57 

58 

54 

53 

65 

64 

46 

45 

45 

SO 

51 

46 

48 

50 

49 

44 

35 

4  3 

5  1 

47 

52 

42 

44 

52 

55 

KEISEfl 

MAX 

8  3 

82 

85 

85 

84 

88 

87 

7  1 

64 

69 

70 

74 

75 

75 

82 

71 

61 

59 

56 

72 

75 

79 

63 

70 

72 

77 

75 

MIN 

54 

65 

58 

62 

56 

61 

S3 

56 

56 

so 

47 

43 

45 

42 

50 

53 

51 

55 

45 

45 

38 

39 

4  1 

50 

48 

46 

44 

46 

55 

60 

NEWPORT 

MAX 

6 1 

79 

79 

8 1 

83 

86 

87 

85 

84 

72 

66 

7  1 

75 

74 

77 

73 

80 

72 

59 

62 

6  1 

73 

76 

78 

64 

74 

74 

78 

87 

MIN 

59 

62 

64 

61 

60 

66 

56 

45 

63 

65 

46 

49 

49 

44 

53 

50 

49 

54 

50 

45 

41 

41 

52 

61 

51 

47 

48 

48 

55 

59 

PflRAGOULD 

MAX 

80 

80 

79 

84 

85 

86 

85 

88 

85 

78 

68 

70 

74 

75 

73 

73 

80 

77 

70 

61 

60 

71 

71 

77 

71 

74 

76 

77 

77 

77 

MIN 

55 

54 

51 

58 

57 

56 

52 

53 

61 

66 

45 

44 

46 

4  1 

42 

48 

39 

44 

45 

43 

37 

39 

54 

48 

62 

51 

46 

47 

54 

61 

POCAHONTAS  1 

MAX 

79 

78 

77 

83 

83 

85 

84 

85 

84 

81 

66 

72 

74 

72 

70 

67 

79 

76 

69 

60 

69 

70 

78 

80 

70 

74 

74 

78 

77 

73 

MIN 

SO 

61 

61 

61 

51 

64 

55 

53 

60 

60 

44 

42 

48 

42 

53 

50 

52 

54 

46 

44 

36 

36 

55 

47 

47 

45 

46 

47 

54 

60 

SEARCY 

MAX 

84 

83 

81 

83 

85 

87 

87 

87 

85 

80 

74 

72 

76 

75 

79 

76 

80 

75 

71 

65 

64 

75 

77 

80 

70 

74 

75 

79 

75 

83 

MIN 

54 

S9 

64 

63 

57 

65 

64 

56 

64 

64 

42 

40 

44 

38 

49 

48 

50 

S3 

48 

42 

35 

40 

54 

47 

48 

43 

42 

43 

53 

60 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


DRY   OF  MONTH 

o 

STHT ION 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

17 

1  a 

19 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

•         "  ■ 

WEST    CENTRPL  04 

BLUE    MOUNIHIN  DHH 

PIBX 

63 

66 

76 

81 

80 

63 

86 

65 

85 

84 

65 

66 

76 

75 

78 

90 

77 

72 

72 

60 

64 

67 

73 

78 

62 

66 

74 

77 

76 

71 

76.3 

M  1  N 

S  1 

63 

6 1 

6 1 

58 

60 

55 

57 

46 

54 

53 

55 

49 

S6 

62 

S  1  . 4 

BOONEVILLE   3  5SE 

nflx 

68 

66 

83 

74 

66 

77 

77 

62 

86 

79 

74 

73 

66 

63 

70 

77 

80 

82 

69 

74 

80 

62 

75 

83 

77  .0 

H  1  N 

57 

60 

59 

50 

4  1 

39 

46 

47 

56 

56 

55 

44 

50 

4  3 

5  1 

55 

60 

48.3 

CLPRKSVILLE 

MAX 

82 

65 

77 

60 

81 

83 

85 

85 

83 

83 

67 

66 

75 

76 

76 

83 

77 

71 

72 

56 

66 

66 

74 

76 

60 

65 

75 

75 

74 

72 

75.7 

M  I  N 

45 

49 

50 

55 

55 

56 

50 

52 

52 

59 

36 

36 

43 

51 

50 

56 

42 

4  3 

34 

34 

46 

52 

57 

46.4 

DBROHNELLE 

riRx 

83 

79 

79 

80 

82 

86 

87 

85 

8S 

60 

67 

74 

75 

78 

84 

80 

72 

72 

70 

65 

65 

75 

77 

80 

75 

75 

75 

80 

76 

83 

77.5 

M  1  N 

4? 

58 

59 

60 

55 

58 

5  3 

54 

54 

55 

46 

51 

52 

S3 

SO 

40 

4  7 

52 

61 

49.4 

FORT    Snl TH   H50  HP 

HBX 

86 

80 

82 

80 

83 

64 

86 

84 

81 

72 

65 

75 

76 

80 

85 

75 

72 

73 

58 

63 

66 

72 

79 

80 

66 

75 

79 

81 

75 

83 

76  .5 

M  1  N 

50 

60 

54 

56 

59 

59 

56 

59 

45 

39 

48 

56 

56 

SS 

45 

40 

39 

50 

57 

57 

49  .5 

FORT    Snl TH   HATER  PLBNT 

MBX 

84 

62 

79 

77 

82 

85 

84 

83 

82 

78 

65 

75 

75 

77 

61 

60 

72 

70 

66 

62 

67 

71 

78 

78 

76 

74 

75 

77 

75 

82 

76  .5 

H  1  N 

4  4 

6 1 

50 

59 

48 

56 

4  7 

5  3 

54 

50 

34 

34 

4  3 

45 

50 

56 

61 

37 

4  5 

3  1 

30 

4  3 

4  3 

4  1 

4  3 

34 

36 

42 

52 

54 

45  .9 

HECTOR 

HRX 

8S 

77 

80 

79 

81 

78 

80 

85 

65 

78 

67 

75 

76 

73 

60 

78 

72 

73 

66 

65 

66 

72 

76 

80 

73 

73 

82 

7S 

73 

83 

76  .  3 

M  1  N 

52 

59 

57 

49 

5  1 

49 

52 

52 

55 

57 

39 

36 

4  9 

4  1 

52 

50 

54 

42 

35 

4  2 

4  2 

50 

4  7 

46 

4  3 

4  4 

40 

S  1 

59 

47.8 

HENH   3  HSH 

MBX 

81 

75 

76 

76 

77 

84 

63 

82 

60 

69 

65 

73 

75 

76 

80 

78 

71 

72 

67 

62 

70 

72 

75 

76 

72 

72 

76 

78 

72 

76 

74  .9 

t1 1  N 

5 1 

59 

6  1 

6  1 

56 

59 

53 

57 

56 

50 

40 

34 

40 

46 

49 

S3 

60 

37 

46 

35 

3  3 

4  3 

45 

SO 

42 

36 

37 

45 

SS 

58 

48  .2 

OZHRK 

MBX 

83 

76 

78 

79 

63 

85 

64 

82 

81 

73 

68 

76 

75 

76 

81 

77 

72 

72 

68 

65 

65 

72 

79 

82 

73 

78 

75 

76 

73 

63 

76-4 

SO 

62 

5  4 

60 

59 

57 

55 

57 

57 

5  3 

50 

58 

57 

58 

46 

47 

36 

36 

4  6 

50 

49 

4  7 

4  1 

4  3 

55 

57 

61 

51.0 

RU55ELLV ILLE 

MAX 

81 

64 

77 

82 

82 

83 

86 

87 

88 

85 

70 

67 

74 

76 

79 

86 

78 

78 

73 

59 

64 

75 

80 

82 

65 

76 

78 

82 

73 

77.6 

MIN 

42 

45 

60 

62 

61 

60 

58 

59 

55 

57 

43 

39 

46 

46 

52 

59 

56 

49 

48 

39 

34 

53 

51 

49 

44 

43 

46 

50 

57 

50.4 

SUBIOCO 

MAX 

88 

80 

84 

80 

86 

85 

67 

85 

66 

76 

68 

75 

75 

80 

85 

78 

74 

74 

6b 

64 

66 

76 

80 

81 

74 

75 

76 

80 

75 

85 

78.2 

MIN 

53 

63 

60 

61 

59 

61 

58 

60 

61 

54 

43 

40 

51 

47 

S5 

55 

55 

48 

48 

38 

36 

43 

51 

49 

47 

43 

44 

56 

55 

61 

51  .8 

HflLDRON 

MAX 

85 

87 

60 

80 

62 

86 

66 

64 

64 

78 

67 

76 

76 

81 

85 

84 

77 

73 

73 

64 

71 

77 

80 

80 

78 

74 

79 

81 

77 

80 

76.9 

■          ■  ■ 

MIN 

56 

70 

66 

56 

56 

60 

53 

56 

56 

54 

44 

37 

44 

47 

S3 

53 

60 

42 

47 

38 

33 

46 

51 

48 

47 

35 

36 

49 

56 

56 

50  .4 

CENTRfiL  05 

BLUH  FORK 

MAX 

83 

83 

81 

80 

63 

66 

88 

87 

65 

81 

66 

74 

75 

78 

85 

84 

79 

74 

74 

65 

69 

75 

77 

79 

70 

74 

77 

78 

77 

81 

78  .3 

43 

53 

51 

53 

52 

4  8 

36 

42 

SO 

4  9 

50 

4  7 

4  2 

4  6 

53 

59 

51.7 

BENTON 

MAX 

64 

84 

81 

79 

86 

82 

83 

84 

86 

81 

69 

66 

68 

69 

77 

62 

79 

75 

70 

69 

57 

77 

76 

74 

67 

72 

75 

79 

77 

80 

76  .6 

36 

38 

39 

46 

38 

55 

51 

S  i 

37 

34 

36 

54 

4  7 

4  4 

39 

39 

4  4 

52 

60 

47.7 

BLHKELr   nOUNTHlN  OHM 

MRX 

82 

82 

80 

81 

76 

61 

84 

84 

84 

84 

66 

66 

73 

76 

76 

83 

79 

74 

75 

62 

66 

69 

75 

77 

73 

65 

73 

77 

78 

70 

75  .6 

35 

36 

39 

47 

47 

49 

4  5 

4  0 

34 

37 

4  g 

4  4 

4  I 

37 

4  1 

4  3 

S6 

45.2 

CRBOT  4  SW 

MBX 

84 

84 

80 

79 

83 

87 

86 

67 

85 

78 

66 

73 

74 

74 

63 

80 

77 

75 

69 

64 

63 

75 

75 

79 

65 

71 

73 

76 

75 

84 

76  .8 

MIN 

4  3 

45 

55 

52 

S2 

S3 

49 

39 

35 

4  3 

54 

5 1 

50 

4  4 

4  2 

45 

55 

62 

S  1  .6 

CONHSr 

MAX 

67 

8^ 

84 

81 

85 

87 

87 

86 

86 

79 

75 

75 

76 

75 

85 

76 

76 

74 

69 

65 

64 

75 

76 

81 

72 

74 

75 

75 

73 

64 

78.3 

56 

59 

66 

46 

46 

43 

53 

51 

52 

52 

49 

39 

37 

43 

so 

50 

SO 

42 

42 

45 

54 

62 

51.4 

HOI  5PRINGS  1  NNE 

MBX 

84 

64 

83 

62 

76 

83 

86 

67 

86 

87 

66 

68 

74 

79 

80 

86 

82 

75 

75 

63 

67 

65 

78 

77 

73 

57 

74 

78 

80 

70 

77.2 

MIN 

S2 

59 

50 

53 

53 

55 

51 

4  0 

39 

4  5 

48 

54 

SO 

45 

4  5 

49 

5 1 

59 

52  . 7 

LEOLO 

MAX 

84 

84 

82 

77 

83 

87 

87 

86 

66 

76 

68 

71 

75 

80 

65 

83 

76 

77 

70 

69 

69 

81 

78 

77 

66 

71 

76 

60 

76 

79 

78  .0 

MIN 

57 

53 

60 

63 

35 

46 

46 

54 

54 

52 

36 

34 

34 

57 

56 

4  5 

4  3 

38 

40 

54 

62 

49.7 

LITTLE   ROCK  FOR  BP 

MBX 

84 

63 

81 

79 

63 

86 

87 

86 

91 

71 

66 

72 

74 

76 

84 

81 

77 

75 

63 

65 

64 

76 

75 

74 

65 

72 

72 

78 

74 

81 

76.5 

MIN 

59 

62 

65 

63 

46 

55 

54 

56 

59 

5  4 

45 

4  6 

48 

59 

55 

54 

5  1 

48 

49 

59 

66 

55  . 3 

HBLVERN 

MRX 

84 

84 

82 

77 

85 

87 

87 

85 

85 

80 

69 

73 

77 

80 

84 

80 

76 

75 

70 

69 

70 

80 

78 

77 

70 

75 

78 

80 

78 

78 

78.5 

MIN 

46 

57 

61 

60 

51 

37 

48 

47 

54 

49 

4  6 

35 

36 

40 

SS 

SS 

4  3 

4  0 

4  2 

52 

61 

48  .8 

nORRILTON  4  SH 

MRX 

65 

81 

82 

80 

65 

66 

87 

86 

86 

61 

67 

75 

76 

78 

85 

81 

78 

72 

71 

65 

65 

77 

77 

80 

73 

73 

76 

79 

75 

65 

78.3 

MIN 

53 

50 

52 

51 

51 

SO 

39 

40 

4  0 

52 

48 

so 

4  3 

4  0 

4  4 

55 

60 

51.3 

NlnROD  Dfln 

MRX 

82 

83 

78 

76 

78 

80 

84 

84 

66 

85 

67 

65 

73 

73 

78 

83 

77 

73 

72 

59 

53 

65 

76 

76 

79 

66 

72 

74 

79 

69 

75.2 

MIN 

49 

60 

60 

57 

52 

57 

52 

56 

54 

64 

42 

36 

45 

37 

50 

50 

52 

48 

47 

39 

33 

40 

50 

45 

47 

41 

4  1 

43 

52 

58 

46.6 

H  LITTLE  ROCK  WSFO  BP 

MRX 

84 

84 

63 

81 

84 

87 

88 

87 

87 

70 

65 

72 

73 

76 

83 

79 

75 

74 

60 

63 

63 

75 

75 

75 

54 

72 

72 

76 

72 

83 

76  .  1 

MIN 

56 

60 

63 

66 

61 

63 

62 

62 

62 

49 

44 

46 

48 

47 

SS 

52 

52 

52 

48 

41 

40 

36 

55 

57 

49 

43 

SO 

55 

68 

60 

S3  .  1 

SHERIDBN  2  S 

MBX 

85 

64 

62 

78 

84 

67 

87 

81 

87 

80 

65 

72 

75 

79 

86 

84 

78 

77 

73 

69 

70 

80 

80 

78 

66 

73 

76 

81 

79 

60 

78.6 

■ 

M  I  N 

51 

43 

57 

63 

51 

63 

53 

53 

55 

51 

42 

34 

36 

34 

47 

47 

52 

54 

47 

33 

32 

34 

54 

52 

44 

39 

37 

39 

51 

61 

47.0 

ERST  CENTRRL  06 

RRKRNSRS  POST 

MRX 

86 

81 

82 

79 

63 

67 

85 

86 

84 

79 

69 

67 

74 

77 

85 

82 

79 

78 

■^4 

68 

67 

78 

76 

81 

67 

71 

76 

61 

78 

77 

77  .9 

M  I  N 

54 

59 

62 

64 

61 

65 

60 

46 

SI 

55 

61 

60 

4  5 

46 

58 

58 

SO 

46 

4  5 

4  7 

59 

63 

54.5 

BRINKIEY 

MRX 

63 

79 

82 

62 

82 

83 

84 

88 

84 

86 

73 

62 

69 

70 

68 

76 

82 

80 

73 

64 

62 

60 

72 

74 

79 

64 

71 

74 

78 

64 

74  .9 

M  I  N 

50 

60 

53 

64 

62 

66 

56 

58 

50 

46 

49 

54 

53 

49 

4  7 

39 

40 

42 

52 

52 

46 

4  4 

42 

SO 

40 

51.5 

OES  ARC 

MRX 

64 

82 

60 

81 

84 

66 

66 

85 

85 

82 

71 

69 

72 

75 

63 

81 

79 

76 

71 

65 

62 

75 

75 

78 

73 

73 

74 

78 

76 

81 

77  .4 

M  1  N 

5 1 

53 

56 

6 1 

55 

65 

54 

57 

58 

55 

44 

51 

50 

49 

52 

4  6 

38 

5  I 

50 

4  6 

42 

40 

45 

54 

62 

49.9 

FORREST  CITY 

MBX 

62 

82 

61 

82 

89 

65 

89 

67 

85 

82 

69 

66 

71 

75 

83 

82 

81 

76 

72 

62 

61 

75 

75 

79 

67 

70 

74 

78 

77 

62 

77  .4 

M  I  N 

56 

56 

62 

64 

6  1 

66 

60 

60 

64 

66 

49 

52 

56 

SS 

56 

50 

45 

37 

42 

55 

55 

48 

47 

42 

46 

59 

65 

53.8 

HELENR 

MBX 

84 

82 

63 

81 

79 

64 

65 

88 

87 

86 

74 

67 

66 

74 

75 

84 

81 

79 

77 

68 

65 

65 

74 

74 

79 

67 

73 

76 

80 

78 

77.2 

M  I  N 

52 

56 

59 

59 

59 

59 

56 

59 

60 

46 

50 

52 

56 

57 

49 

4  2 

37 

39 

42 

55 

SO 

4  5 

46 

48 

5  1 

58 

51.3 

KEO 

MRX 

84 

62 

79 

80 

84 

85 

87 

86 

85 

78 

67 

70 

72 

75 

84 

82 

78 

75 

70 

65 

63 

76 

75 

76 

67 

70 

71 

78 

76 

82 

76  .7 

53 

56 

6 1 

62 

57 

65 

58 

60 

58 

65 

46 

45 

46 

45 

51 

52 

55 

55 

50 

42 

40 

43 

56 

57 

50 

46 

47 

SO 

56 

63 

53.1 

NRRIBNNB  2  S 

MRX 

63 

64 

82 

82 

84 

67 

89 

87 

88 

87 

68 

68 

71 

76 

84 

82 

63 

81 

74 

63 

62 

76 

78 

60 

72 

70 

75 

80 

78 

82 

78.5 

MIN 

62 

69 

69 

64 

62 

68 

57 

69 

64 

67 

47 

45 

44 

46 

52 

53 

69 

57 

48 

44 

39 

43 

56 

57 

S2 

47 

43 

49 

57 

64 

54.8 

SRINT  CHARLES 

MRX 

64 

84 

83 

82 

76 

84 

68 

88 

67 
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75.3 
52.3 

.JENTRBL 

05 

BLRKELr   MOUNTPIN  ORH 

EVPP 
UIND 

.23 
22 

.16 

22 

.12 
22 

.16 
21 

.02 
6 

.09 

27 

.18 

17 

.16 
18 

.16 
14 

.  1  3 

20 

.06 
42 

.16 
18 

.13 
1  1 

.21 

25 

.15 
19 

.19 
17 

■  14 

19 

.14 
28 

.23 

51 

.20 
64 

.18 
33 

.19 
22 

- 

36 

.20 
14 

.06 
18 

.20 
53 

.20 
25 

.18 
1  1 

.18 

:s 

.02 
4 

4  .589 

727 

EPST  CENIRPL 

06 

5TUITGPRI  9  E5E 

EVPP 
HIND 
MPX 
MIN 

.36 

1  36 
90 

52 

.40 

1  49 
60 
54 

.35 
174 
79 
55 

.25 
140 

92 
61 

.10 
58 
78 
61 

.46 

197 
82 
62 

.26 
78 
87 
62 

.28 
50 
90 
61 

.28 
69 
88 
61 

.35 
1  33 
86 
61 

.15 
202 
71 
49 

.18 
60 

75 
50 

.16 
57 
74 
49 

.23 
39 
82 
50 

.19 

29 
82 
52 

.24 

33 
90 
57 

.22 
47 

88 
57 

.19 
1  34 
79 

59 

.51 

223 
77 
47 

.27 
202 
65 
45 

.25 
88 
74 
43 

.19 
42 
79 
45 

.38 
96 
78 
49 

.17 
19 
90 
58 

.22 
102 
84 

53 

.29 
167 
71 
46 

.24 

53 
77 
49 

.21 
18 
85 

53 

.27 
31 
89 

57 

.13 
81 

75 
59 

7  .80 
2907 
80.6 
53.9 

S0UIHHE5T 

07 

HOPE   3  NE 

EVPP 
UINC 

.24 

55 

.25 

55 

.IB 

55 

.06 

37 

.08 
14 

.14 

62 

.18 
28 

.16 

16 

.16 
16 

.12 

30 

.07 
43 

.15 
22 

.15 

12 

.21 

29 

.19 
14 

.21 

16 

.16 

16 

.10 
37 

.26 
54 

.24 

64 

.15 

35 

.17 

23 

.22 

31 

.23 
24 

.05 
16 

.22 

67 

.02 

32 

.16 
1  3 

-21 
23 

.18 
34 

4  .95 

974 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STfillON  INDEX 
10 
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c  T  n  T  T  n  M 
b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  u  U  N  1  Y 

DRAINAGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

a: 
;> 

"^J 

LU 

OBSERVPT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotK V t K 

TEMP. 

Q. 
^ 

Q- 

cr 

—  o 

^  .  • 

Q.  Si 

in  tf> 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JAMES   V  WILLIRMS 

RL IC  Ifl 

0064 

03 

LRWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7fl 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

BLUM  FORK 

01  30 

05 

SAL  I  NE 

5 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RL  T 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS  REBA  Y  SWAIM 

RM I TY   3  NE 

0150 

08 

CLRRK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7R 

MRS  RLTR  F  GARNER 

RNTO I NE 

0178 

07 

P  I  KE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B  HENDRIX 

RRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLRRK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7A 

c 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKRNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHR 

2 

33 

37 

91 

1  2 

145 

7fl 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

RRKflNSHS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7H 

LONNIE  SIEBEL 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  R  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

9  1 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEV I LLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

05 

22  1 

6P 

6P 

H 

P   M  BRELKENRIUGL 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTR  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

0  1 

BENTON 

I 

36 

2  1 

94 

1  3 

1296 

7R 

7R 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

06  1  6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

2<; 

93 

37 

1  160 

7R 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7R 

MRS   LOUISE   H  YRTES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LRWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7fl 

JRCK  TWILLR 

BLRKELY   MOUNTAIN  DRM 

0764 

05 

GRRLRND 

3 

34 

36 

93 

I  1 

426 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

425 

8R 

BR 

8fl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV  I  LLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7fl 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERORLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

0  E  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

I 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

CLOSED  4/5/78 

BOONEVILLE   3  SSE 

0832 

04 

LOGAN 

1 

35 

06 

93 

55 

700 

7A 

7A 

c 

BILL  KREPPS 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

4  3 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDR 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7fl 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLE  Y 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

1  2 

205 

7A 

7R 

c 

H 

ERNEST  F  LOEWER  JR 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIRM   RRY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  1  02 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WRLTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

I  2RRD 

7 

36 

07 

92 

08 

4  00 

6P 

7R 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACHI TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8R 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  9 

170 

5P 

7A 

INACTIVE  9/30/76 

CLARKSV  I  LLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

I 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE   6  NE 

I  457 

04 

JOHNSON 

I 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CL I NTON 

14  92 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

EARL  B  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MRE  OflVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2166 

c 

JONRH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

I 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

16  32 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7A 

MRRV  I  N  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

RSHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

8R 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER   L  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7R 

RAY   R  HUTTO 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  A  MOUDY  JR 

DRNVILLE  SCS 

1  835 

0  4 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDANELLE 

1838 

0  4 

YELL 

I 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JRCK  E  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7R 

7R 

MRS  LELR  C  COOPER 

OE  QUEEN 

I  Q  d  R 

t  3  t  O 

0  7 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7A 

7fl 

H 

0  TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DRM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  Or   ENG-TULSR  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1952 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

1  4  ? 

8A 

8A 

H 

RADIO   olHIIUN  KVbH 

DES  ARC 

1  968 

06 

PRRIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7R 

HUEY  SMITH 

D  I  ERKS 

2015 

07 

HOWRRD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  1  9 

8A 

WILLIRM   C  STRPP 

D  I  ERKS  DRM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

05 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORADO  FRA  AP 

2300 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

FRA 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

1  6 

135 

8A 

BR 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKR  SPRINGS   3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7R 

RUSSELL  H  CRRTER 

FAYETTEVILLE  FRR  RP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

FAR 

FRYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WRSHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8R 

BR 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

260 

8R 

8R 

H 

G  M  BARTON  SR 

FOREMRN 

2544 

07 

L  1  TTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

05 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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O  T  O  T   T  OKI 

5  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LUUN  1  Y 

o 
cr 

a 

LATITUDE 

LONGl TUOE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

Pi  D  C  IT  D  \/  C  D 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

UDOtKVtK 

FORT  SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBAST IAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT   SMITH  NflTER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L  CRISTEE 

GEORGETOHN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE  E  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS    IDA  A  KILLION 

CILLHRM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

CLENHOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRAVELLY    1  ESE 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

4  I 

46  1 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH   L  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

INACTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST IRN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS  DOROTHY   M  BEEN 

GREERS  FERRr  ORM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7fl 

7fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLHRK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7R 

ROY  5  ROBBS 

HRMBORG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

4P 

HAMBURG  WATER  CO  INC 

HARDY 

3  I  32 

02 

SHARP 

7 

36 

I  9 

9  1 

29 

362 

c 

INACTIVE  3/31/77 

HHKR I ouN   r  Hh  HP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1374 

MID 

MID 

H 

F  AA 

HEC  TOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS  ETTA  G  LAUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7A 

7A 

GH 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

LINDA  HOLLIFIELO 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W  FRIDAY 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7fl 

7R 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HONTSV I LLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

c 

MRS  MAY   PEARL  MRRKLEY 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

I  1 

857 

7A 

MRS   RRDELLfl  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS   LVRA  B  SYKES 

JONLodOKU 

3734 

03 

CRA I GHE AD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

376  I 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

3  1 

2  1  5 

SS 

SS 

INACTIVE  8/31/77 

KE  ISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7R 

7A 

7R 

G 

UNIVERSITY  OF  RRKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J  D  COBB 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MRUMELLE 

4010 

05 

PULASK  I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  1 

796 

7R 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  105 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

55 

7fl 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

LEOLfl 

4  134 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7A 

H 

PIERCE  fl  REEDER 

LITTLE   ROCK   ERA  RP 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

HJ 

ERA 

M  □  n  !  Q  n  M 
n  H  u  1  0  u  IN 

4528 

06 

b 1    r  RHNL  1  0 

5 

35 

0  1 

90 

43 

215 

8A 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

MHGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

c 

H 

OR  JOHN  T  RTTEBERY 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7fl 

CLARENCE  P  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAOMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H   C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

600 

7R 

MRS  JURNITA  COOPER 

MENA  3  WSW 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

34 

94 

1  7 

I  1  30 

6P 

7A 

c 

H 

W I LL I  AM  R  MC  CORN  I  CK 

MILLNOOO  DAM 

4839 

07 

LITTLE  R  I  VER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

3  1  5 

c 

RES  ENG-CORPS  OF  ENG 

MfiMTirri  1  n    3  cm 
nuNiiLLLLU    J  oW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8A 

c 

H 

U  OF   ARK   -  MONTICELLO 

MOROBAY   LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON   4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  0  MhLLETT 

MOUNT    IDA   3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7fl 

c 

H 

WILLIAM  E  BLACK 

MOUNTHIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEN 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7fl 

WILLIAM  F  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL  I  N 

1 

35 

34 

94 

0  1 

500 

7fl 

MRS  SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7  A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DflM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NlPmnVIl  1  F    FYP  CTQTTriM 
INMOnviLLL.     LAr     OIHI  lUIN 

5112 

07 

u  o  1  1  o  D  n 
MUWHRU 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NRTHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA   J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7fl 

MRS   NONA  L  HRILEY 

NEWHOPE    3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

1  7 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT   CITY   WATER  PL 

NIMROD  DflM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DflM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

1  5 

92 

15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE   ROCK   WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK ! 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASH  I NGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS  CLARA  W  HURST 

ODEN   I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL  I NE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

MRS  GUY  E  COOK 

OZflRK 

5508 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL  D  MELSON 
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STHT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 
d 

CC 

a 

LOT  I TUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVflP  . 

' —  o 
l_J  z 

a.  Hi 

PRRRGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIRM  J  TOMERLIN 

PORKS 

559  1 

04 

SCOT  T 

1 

34 

4  8 

9  3 

58 

668 

7R 

BOMRR  K  HRNSflRD 

PAR  THENON 

5602 

0 1 

NEWTON 

7 

35 

57 

9  3 

1  5 

925 

I 

ETHEL  CRRLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

0  3 

92 

4  8 

3  30 

7fl 

R  D  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

I 

34 

1  3 

92 

0  I 

2  I  5 

7fl 

7R 

C  H 

L   B  HROOOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7R 

MRS  WILLIE  GRRRETT 

P  I  NE  Y  GROVE 

5770 

08 

CLRRK 

3 

34 

I  I 

93 

12 

380 

7fl 

MRS  JUDY  FENLEY 

POCflHONTFIS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

35 

I  6 

90 

59 

330 

6P 

6P 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

RSHLE  Y 

3 

3  3 

1  4 

9  I 

3  1 

I  20 

5P 

5P 

LOUIS  C  SHACKELFORD  JR 

PRESCOT  T 

5908 

08 

NEVRDfl 

3 

3  3 

48 

9  3 

2  3 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W  TEETER  JR 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

3 

3  3 

4  g 

9  3 

2  3 

3  I  8 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RflTCL I FF 

6008 

0  4 

L  OGRN 

I 

35 

I  8 

9  3 

5  3 

4  6  3 

7R 

MRS  FLEETH  KISSIRR 

ROHWER  2  NNE 

525  3 

09 

DE  SHR 

1 

3  3 

48 

9  I 

I  6 

I  50 

8R 

8fl 

Q 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSRS 

RliSSFI  1  VII  1  F 

l^l-JsJkJI—l—l—Y  lL_l_l_ 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

I  7 

9  3 

06 

400 

7R 

7fl 

7R 

H 

MORTON  FROZEN  FOOD 

SniNT  CHRRLES 

6  376 

06 

RRKflNSfiS 

7 

3  4 

2  3 

9  I 

08 

200 

8R 

8fl 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SflINT  FRfiNCIS 

6380 

03 

CLRY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7fl 

GILLIS  R  NEELEY 

SRLEM  2  NNE 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

49 

680 

7fl 

BILL  L  THOMPSON 

SE  RRC  Y 

6506 

0  3 

WHITE 

7 

35 

I  5 

9  I 

4  5 

245 

5P 

7R 

H 

RDRM  C  MELTON 

SHF  R IRON   ?  S 

5562 

05 

GRRN  T 

3 

3  4 

I 

92 

2  4 

2  I  0 

5P 

6P 

RRKANSHS  FORESTRY  COMM 

SH  I  Rl  FY 

6585 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

I  9 

550 

7fl 

FRED  LOWRANCE 

SIinRM  SPRINGS 

6624 

0  I 

BENTON 

1 

36 

I  0 

9  4 

32 

114  0 

7R 

7R 

RICHARD   L  KAUFMAN 

6768 

08 

DRL  L  RS 

3 

3  3 

55 

92 

5  I 

I  70 

8R 

8fl 

MATT  I  E  D  M  I  ZELL 

STAMPS 

68  0  4 

0  7 

LPFOYETTE 

4 

3  3 

22 

9  3 

29 

270 

8R 

8fl 

C  H 

HUBERT  A  BRKER 

STAR  CITY   4  ENE 

682  3 

09 

LINCOLN 

3 

33 

57 

Q ; 

47 

1  82 

55 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STUTTGART 

6918 

06 

RRKRNSRS 

I 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7R 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

06 

RRKflNSfiS 

1 

34 

28 

91 

25 

198 

8R 

8R 

8fl 

C  GH 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

SI  iR  I  pr n 

o  U  □  1  rl  L  U 

6928 

04 

LOGAN 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7fl 

H 

NEW  SUBIRCO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

rni  1  iMR  I  fi 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8R 

TOMMY  HAMLIN 

TFyQRKQMP    FOR  PP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

36  1 

M  I  D 

MID 

H 

FAR 

T  1 IRRF  1  1 

1  U  F\  l\  L  L  L 

7267 

06 

CRI  TTENDEN 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

H 

U  S  FISH   RNO  W  I  LDL  I  FE 

uQi  DRriM 

H  rl  L  U  r\  U  IN 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7fl 

C  H 

WILLIRM  D  B I VENS 

IaIQRRFM    ?  UlSW 

7582 

08 

RRRRI  FY 

3 

33 

36 

92 

06 

210 

7fl 

7R 

H 

POTLATCH  CORP 

NflSH  I  T  R 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7fl 

MRS  NORA  L  MRYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

2 

35 

08 

90 

I  I 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

NHEELING   3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

15 

90 

48 

250 

SS 

SS 

RADIO   STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MRR I  ON 

7 

36 

I  3 

92 

4  I 

760 

SS 

SS 

C 

CARL  WALKER 

CLOSED  STRTIONS 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGRN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  I 

7P 

7R 

C 

CLOSED  4/5/78 

NEW  STRTIONS 

BOONEVILLE  3  SSE 

0832 

04 

LOGRN 

I 

35 

06 

93 

55 

700 

7fl 

7R 

C 

BILL  KREPPS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi'iting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building  Asheville  N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 


DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65=F.     In  -Supplemental  Data"  tahlP 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 

table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published    are  for  I 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 
iiches  above  Ihe'pa^.  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  !oca?ed  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  eround       Samnl*^<=  f^,- 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variaMlitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  variaoiiity 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table,   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and   in  the   "Seasonal  Snowfall"  tahl 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  t^round   include  snow,   sleet,   and  ice,  aoie ,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  l^^'^tl-1970. 

DI_V_ISI_ONS.   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

of'^tbifbunetfn.  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil   Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0- 1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in   the   "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table   is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f      Extreme  occurred  at   station  with   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table.  * 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month.  ^ 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS I SS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


I 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERflTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON  : 
LER5T   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON  : 
GRERTEST    1   DRY  PREC  I  P  I  TRT I  ON  : 


BRINKLEY 
CRLICO  ROCK 
HRMBURG 

TEXRRKRNR  FAR  RP 
PORTLRND 


98  DRTE 
31  DRTE 
16.12 
2  .58 

6.83  DRTE 


28 
03 


07 
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60 

81 

74 

78 

90 

86 

83 

90 

92 

92 

94 

95 

89 

89 

88 

92 

80  .3 

48 

40 

45 

49 

47 

53 

63 

63 

54 

50 

61 

53 

57 

54 

50 

50 

50 

55 

62 

66 

65 

64 

69 

68 

66 

67 

67 

69 

68 

65 

52 

58  .4 

82 

61 

64 

57 

60 

66 

78 

71 

81 

78 

89 

84 

77 

74 

79 

68 

69 

79 

80 

88 

83 

82 

92 

94 

94 

92 

94 

9 1 

88 

88 

68 

79  .7 

56 

40 

46 

48 

51 

53 

58 

65 

58 

51 

56 

54 

59 

55 

50 

51 

54 

56 

62 

64 

67 

70 

76 

70 

70 

71 

69 

68 

66 

65 

65 

59  .8 

66 

58 

60 

58 

69 

75 

74 

81 

78 

78 

84 

76 

79 

79 

68 

71 

79 

76 

75 

66 

85 

82 

90 

92 

92 

94 

95 

9 1 

89 

89 

9  1 

79.7 

47 

38 

45 

48 

49 

50 

60 

63 

43 

47 

58 

61 

54 

51 

47 

57 

SO 

54 

60 

65 

52 

64 

68 

69 

68 

66 

69 

68 

67 

65 

63 

57  .3 

81 

57 

60 

55 

59 

64 

75 

72 

76 

77 

83 

78 

73 

77 

65 

68 

76 

78 

76 

87 

80 

84 

89 

9 1 

94 

92 

94 

9 1 

90 

69 

77.7 

54 

41 

42 

60 

51 

50 

53 

64 

57 

57 

61 

54 

57 

46 

53 

51 

S3 

58 

67 

64 

68 

70 

67 

71 

72 

67 

71 

69 

67 

62 

58  .9 

69 

59 

62 

58 

64 

78 

75 

81 

80 

77 

83 

78 

76 

75 

75 

70 

77 

78 

79 

80 

82 

85 

82 

84 

93 

93 

95 

93 

9 1 

95 

9 1 

79  . 3 

48 

41 

45 

50 

49 

55 

61 

65 

55 

51 

60 

63 

45 

52 

49 

50 

51 

57 

66 

67 

68 

65 

65 

69 

70 

68 

70 

69 

64 

70 

68 

58  .9 

83 

60 

61 

56 

59 

63 

79 

71 

80 

75 

75 

83 

76 

72 

77 

66 

69 

76 

75 

80 

87 

61 

82 

91 

92 

93 

94 

9 1 

92 

93 

68 

78.2 

58 

40 

43 

49 

44 

49 

56 

59 

57 

50 

55 

57 

56 

52 

49 

62 

51 

54 

60 

61 

65 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

67 

63 

57  .5 

83 

57 

62 

57 

60 

63 

74 

74 

89 

78 

77 

82 

75 

78 

78 

68 

68 

75 

72 

78 

89 

81 

83 

86 

9 1 

92 

92 

95 

69 

89 

68 

78.3 

56 

4  1 

45 

48 

49 

51 

57 

64 

55 

51 

61 

62 

SB 

56 

S3 

51 

52 

56 

62 

65 

61 

63 

69 

58 

68 

69 

69 

70 

67 

64 

63 

58  .9 

66 

61 

60 

60 

65 

74 

72 

78 

79 

77 

82 

81 

74 

79 

77 

69 

78 

77 

75 

87 

86 

83 

90 

92 

94 

93 

97 

92 

91 

89 

92 

79.7 

45 

40 

45 

49 

49 

51 

55 

65 

52 

50 

53 

63 

57 

54 

48 

51 

51 

49 

59 

64 

64 

65 

67 

67 

68 

66 

67 

63 

67 

69 

62 

57.3 

68 

63 

62 

59 

70 

72 

74 

79 

80 

78 

83 

76 

73 

78 

79 

69 

75 

75 

75 

89 

86 

85 

89 

91 

91 

92 

93 

92 

88 

89 

90 

79.5 

44 

37 

44 

48 

45 

51 

61 

58 

50 

46 

55 

60 

52 

65 

48 

SO 

51 

55 

60 

66 

64 

65 

56 

67 

67 

65 

62 

68 

65 

62 

61 

56.4 

75 

61 

60 

61 

58 

76 

71 

63 

83 

78 

78 

79 

76 

80 

77 

72 

71 

72 

79 

91 

84 

83 

90 

91 

91 

92 

94 

90 

89 

90 

90 

79.5 

50 

4  1 

45 

48 

46 

52 

64 

52 

48 

45 

57 

56 

56 

53 

45 

47 

48 

55 

61 

64 

62 

63 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

64 

61 

58 

55.9 

NORIHHESr  01 
8ENI0NV1LLE 
DEER 

EUREKB  SPRINOS  3  HNH 
FOYEIIEVILLE   FflH  BP 
FBTETIEVILLE   EXP  STB 
ORBVEITE 
HBRRI50N  Fflfl  BP 
HUNISVILLE 
LEBO  HILL 
SlLOfln  SPRINGS 

NORIH   CENTRBL  02 
CBLICO  ROCK 
EVENING  SHBOE   1  NNE 
G1L8ERT 

GREERS  FERRr  DBM 
MRMMOTH  SPRING 
MBRSHBLL 

nOUNIBlN   HOME    1  NNH 
nOUNTfllN   HOME   C    OF  ENG 
nOUNTRIN  VIEW 
TELLV ILLE 

NORIHEflSI  03 
BL IC  IB 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

8BTESV1LLE  L  BNO  D  1 

BEEOEVILLE 

BirTHEVlLLE 

CORNING 

JONESBORO 

JUDO  HILL 

KEISER 

NEWPORT 

PBRBGOULO 

POCBHONTflS  I 

SEBRCT 


nflx 
niN 


nflx 
niN 


nflx 
niN 


HflX 

niN 


nflx 

MlN 


MBX 
MlN 


MAX 
MlN 


MAX 
MlN 


MBX 

niN 


MBX 
MlN 


MAX 
M  I  N 


MBX 
MlN 


MBX 
HIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
n  I  N 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
M  I  N 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DPY  OF  MONTH 

o 

STATION 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<i 

■ 

WEST  CENIROL  04 

BLUE  MOUNTfilN  DfiM 

MAX 

82 

69 

59 

52 

56 

59 

59 

81 

81 

78 

82 

82 

85 

75 

82 

84 

74 

59 

76 

87 

89 

72 

82 

89 

90 

91 

92 

9 1 

83 

85 

90 

78  .6 

MIN 

S5 

43 

45 

47 

43 

47 

SS 

57 

54 

44 

50 

63 

56 

56 

53 

51 

49 

57 

61 

65 

61 

62 

64 

63 

65 

67 

66 

65 

64 

S3 

57 

56  .0 

BOONEVILLE  3  SSE 

MAX 

76 

59 

57 

56 

60 

70 

85 

84 

78 

85 

83 

85 

75 

82 

85 

85 

7! 

79 

91 

89 

75 

85 

90 

90 

90 

92 

91 

86 

85 

86 

92 

80  .5 

MIN 

S3 

42 

43 

46 

43 

54 

64 

55 

49 

47 

65 

64 

41 

52 

39 

40 

56 

58 

55 

66 

45 

64 

66 

65 

71 

67 

68 

63 

64 

68 

64 

50  .0 

CLPIRKSV  I  LLE 

MAX 

83 

64 

6 1 

54 

56 

62 

73 

80 

80 

78 

81 

82 

84 

75 

83 

81 

73 

71 

75 

87 

89 

79 

8  1 

89 

90 

90 

90 

90 

84 

85 

89 

78-7 

MIN 

57 

39 

43 

47 

44 

45 

57 

52 

43 

41 

44 

59 

52 

4  1 

46 

48 

49 

54 

63 

63 

60 

62 

62 

61 

62 

64 

65 

65 

62 

52 

57 

53.5 

DORDfiNELLE 

MAX 

77 

59 

59 

SB 

60 

72 

82 

81 

78 

8  1 

8  I 

80 

75 

82 

80 

78 

70 

72 

84 

89 

78 

81 

88 

90 

89 

87 

9 1 

89 

85 

90 

88 

79  .2 

MIN 

49 

45 

46 

45 

45 

51 

60 

61 

50 

45 

60 

55 

SB 

48 

S3 

SO 

53 

68 

63 

66 

62 

66 

63 

63 

65 

65 

67 

66 

65 

56 

61 

56.7 

FORT   SMITH  W50  OP 

MAX 

69 

60 

S3 

55 

60 

69 

78 

79 

76 

82 

84 

85 

76 

81 

83 

76 

68 

78 

88 

87 

72 

86 

89 

89 

90 

91 

89 

84 

84 

89 

90 

78  .7 

MIN 

49 

45 

46 

45 

45 

54 

64 

54 

50 

46 

61 

56 

54 

49 

S3 

64 

56 

60 

66 

66 

65 

66 

65 

64 

66 

67 

69 

66 

61 

59 

65 

57.6 

FORT   SMITH  WPTER  PLANT 

MAX 

78 

62 

59 

54 

63 

70 

77 

79 

78 

80 

80 

8  1 

75 

BO 

82 

81 

73 

75 

86 

88 

84 

83 

88 

88 

88 

B8 

87 

86 

84 

87 

87 

79 . 1 

MIN 

S3 

37 

43 

45 

42 

51 

64 

50 

42 

39 

60 

SB 

47 

4  1 

48 

47 

47 

58 

65 

64 

59 

63 

59 

57 

59 

61 

62 

64 

57 

51 

56 

53.2 

HECTOR 

MAX 

78 

61 

59 

54 

65 

75 

80 

80 

78 

80 

8  1 

78 

74 

81 

81 

79 

71 

73 

83 

90 

86 

82 

89 

91 

90 

89 

9 1 

87 

83 

89 

89 

79  .6 

MIN 

47 

41 

44 

45 

51 

56 

63 

SS 

46 

44 

SB 

57 

51 

4  4 

SO 

49 

49 

55 

64 

65 

61 

56 

61 

62 

63 

61 

65 

65 

62 

55 

58 

54  .9 

MENfi  3  H5W 

MAX 

7S 

6 1 

58 

56 

60 

66 

84 

83 

79 

80 

79 

8  1 

76 

82 

83 

81 

72 

81 

87 

86 

76 

83 

86 

86 

86 

88 

89 

84 

83 

86 

88 

78  .9 

MIN 

S6 

43 

44 

47 

39 

54 

63 

56 

42 

44 

62 

56 

43 

42 

SO 

55 

SB 

60 

66 

58 

63 

65 

62 

59 

S9 

60 

64 

62 

62 

56 

60 

SS  .2 

OZflRK 

MAX 

78 

60 

60 

59 

60 

68 

80 

80 

80 

79 

79 

8  1 

76 

84 

83 

79 

70 

75 

86 

89 

74 

80 

87 

88 

89 

90 

89 

87 

87 

90 

90 

79  . 3 

MIN 

59 

43 

45 

49 

47 

52 

65 

54 

49 

46 

64 

61 

56 

47 

54 

55 

SS 

61 

68 

66 

63 

67 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

65 

SB 

55 

58.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 

84 

63 

63 

58 

58 

62 

76 

82 

84 

80 

80 

82 

82 

83 

B2 

82 

81 

82 

82 

88 

90 

81 

81 

88 

96 

92 

90 

90 

84 

86 

88 

80  .6 

MIN 

59 

45 

44 

46 

44 

46 

47 

SB 

50 

45 

45 

60 

60 

50 

52 

50 

51 

56 

65 

64 

63 

65 

64 

62 

61 

65 

67 

65 

67 

56 

57 

65.8 

SUBlnCO 

MAX 

75 

60 

57 

57 

63 

71 

84 

80 

78 

83 

86 

86 

75 

83 

83 

76 

71 

75 

88 

91 

76 

83 

90 

90 

91 

92 

92 

87 

86 

91 

92 

80.4 

MIN 

53 

43 

45 

48 

46 

54 

64 

54 

54 

46 

62 

62 

57 

S3 

SS 

51 

53 

59 

65 

64 

62 

65 

65 

64 

66 

67 

68 

66 

65 

57 

64 

SB.O 

HBLDRON 

MAX 

78 

60 

59 

57 

57 

67 

85 

87 

81 

84 

84 

85 

77 

83 

85 

86 

78 

83 

91 

90 

75 

86 

90 

90 

90 

92 

92 

89 

86 

90 

92 

81  .6 

• 

MIN 

57 

46 

44 

48 

42 

52 

65 

57 

46 

43 

64 

67 

52 

47 

51 

54 

58 

60 

66 

69 

63 

64 

64 

66 

62 

64 

69 

64 

64 

54 

60 

57.5 

CENTRRL  OS 

OLUM  FORK 

MAX 

79 

60 

S9 

58 

56 

7! 

78 

83 

84 

82 

81 

80 

80 

79 

81 

81 

70 

74 

BB 

9 1 

86 

83 

88 

90 

88 

89 

90 

90 

84 

89 

88 

80  .0 

MIN 

S7 

42 

45 

45 

42 

S3 

64 

59 

50 

45 

61 

60 

52 

49 

54 

49 

55 

56 

62 

64 

62 

62 

63 

63 

65 

66 

66 

65 

65 

60 

61 

56  .8 

BENTON 

MAX 

76 

61 

58 

70 

64 

72 

83 

85 

88 

81 

83 

78 

79 

80 

81 

70 

77 

82 

88 

89 

87 

83 

87 

88 

90 

90 

91 

88 

82 

88 

90 

80  -9 

MIN 

S3 

42 

46 

46 

42 

46 

64 

62 

47 

45 

60 

58 

59 

49 

SO 

45 

S3 

61 

62 

63 

61 

52 

52 

62 

62 

63 

64 

66 

66 

60 

57 

56.1 

BLflKELY   MOUNTAIN  DOM 

MAX 

76 

71 

62 

54 

58 

63 

70 

81 

85 

80 

82 

82 

79 

75 

83 

BS 

75 

66 

79 

88 

89 

79 

64 

BB 

89 

89 

9 1 

9 1 

84 

84 

88 

79  .0 

MIN 

56 

43 

45 

47 

4  1 

44 

55 

59 

45 

43 

43 

57 

45 

43 

43 

5  1 

52 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

SB 

58 

S9 

61 

60 

64 

57 

59 

52.9 

CBBOT    4  5W 

MAX 

78 

59 

58 

61 

61 

74 

77 

83 

78 

78 

83 

78 

76 

82 

77 

71 

73 

72 

83 

90 

82 

8 1 

89 

90 

90 

9 1 

93 

87 

89 

88 

88 

79 . 4 

MIN 

51 

43 

46 

46 

45 

54 

65 

62 

50 

45 

64 

61 

52 

48 

S3 

49 

52 

58 

63 

55 

63 

65 

66 

64 

65 

57 

56 

67 

67 

63 

60 

57.6 

CONHPY 

MAX 

81 

61 

59 

60 

59 

74 

8  1 

83 

80 

80 

85 

78 

78 

81 

80 

76 

74 

74 

83 

90 

87 

82 

89 

90 

9 1 

9  1 

92 

90 

88 

90 

90 

80  ■  5 

MIN 

5  I 

43 

46 

48 

45 

S3 

65 

6  I 

50 

46 

62 

60 

S3 

S3 

53 

50 

52 

58 

58 

64 

63 

65 

65 

64 

66 

68 

68 

66 

66 

59 

60 

57.5 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

78 

71 

64 

53 

58 

6  1 

69 

82 

85 

80 

83 

B  1 

77 

75 

82 

85 

77 

68 

8 1 

89 

9 1 

78 

84 

89 

88 

90 

91 

92 

85 

82 

90 

79 . 3 

MIN 

57 

42 

43 

46 

46 

48 

54 

59 

53 

49 

52 

64 

SB 

54 

55 

53 

55 

59 

62 

66 

63 

63 

66 

67 

66 

57 

67 

67 

69 

53 

64 

57  .9 

LEOLfi 

MAX 

76 

62 

57 

61 

71 

72 

84 

86 

85 

83 

84 

83 

76 

83 

83 

76 

70 

83 

9  1 

92 

85 

85 

89 

90 

90 

91 

92 

88 

86 

88 

89 

81.6 

MIN 

53 

43 

47 

49 

45 

SO 

65 

64 

49 

46 

60 

63 

SI 

54 

53 

54 

59 

59 

64 

64 

64 

64 

63 

64 

64 

65 

66 

57 

68 

62 

61 

SB  .0 

LITTLE   ROCK  FfW  HP 

MAX 

67 

61 

57 

60 

61 

75 

80 

84 

79 

79 

84 

82 

76 

83 

78 

76 

76 

77 

81 

92 

85 

85 

94 

95 

94 

94 

95 

87 

92 

9 1 

92 

81  .0 

MIN 

49 

48 

S  1 

52 

47 

57 

68 

68 

56 

S3 

68 

62 

60 

55 

59 

SS 

57 

62 

68 

66 

70 

69 

66 

68 

67 

69 

71 

70 

72 

68 

64 

61  .8 

HBLVERN 

MAX 

76 

63 

59 

60 

65 

72 

84 

86 

84 

84 

84 

80 

77 

82 

83 

83 

72 

82 

90 

91 

82 

85 

89 

90 

92 

90 

90 

89 

85 

90 

89 

61  .5 

M  I  N 

58 

43 

47 

48 

43 

54 

65 

6  1 

47 

46 

58 

62 

SO 

43 

52 

51 

58 

59 

64 

62 

62 

62 

60 

61 

63 

63 

64 

65 

65 

62 

59 

56.7 

MORRILTON  4  SW 

MAX 

78 

62 

60 

59 

59 

74 

83 

83 

78 

82 

83 

80 

77 

81 

81 

78 

72 

74 

85 

89 

82 

82 

89 

90 

90 

89 

91 

90 

84 

89 

90 

80 . 1 

n  I  N 

54 

44 

45 

48 

44 

50 

64 

57 

5  1 

45 

60 

60 

54 

55 

55 

50 

SO 

57 

63 

65 

61 

64 

64 

61 

54 

65 

65 

68 

64 

57 

SO 

56.9 

NIMROD  OHM 

MAX 

82 

64 

61 

54 

58 

58 

74 

80 

81 

76 

81 

82 

81 

74 

79 

81 

72 

66 

74 

87 

83 

80 

83 

88 

88 

89 

89 

89 

8 1 

82 

88 

77  .6 

M  I  N 

55 

40 

43 

39 

4  I 

45 

S3 

57 

48 

43 

49 

58 

54 

52 

50 

47 

50 

54 

59 

64 

58 

59 

59 

59 

62 

64 

63 

65 

58 

58 

57 

53.6 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  OP 

MAX 

62 

59 

55 

58 

60 

73 

80 

85 

77 

78 

85 

76 

74 

80 

78 

70 

71 

72 

83 

89 

82 

82 

89 

91 

90 

90 

92 

84 

87 

89 

88 

78  .4 

M  I  N 

44 

40 

45 

48 

46 

54 

63 

63 

55 

54 

65 

60 

54 

56 

56 

51 

54 

59 

63 

66 

66 

65 

68 

68 

68 

68 

70 

65 

69 

67 

68 

59.3 

SHERIORN  2  S 

MAX 

77 

64 

61 

60 

70 

73 

82 

85 

83 

83 

84 

81 

77 

84 

83 

77 

74 

82 

89 

90 

88 

84 

88 

88 

89 

92 

90 

91 

85 

92 

90 

81  .8 

■ 

MIN 

54 

42 

46 

44 

4  1 

52 

64 

64 

45 

43 

61 

61 

51 

47 

43 

51 

56 

SB 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

77 

62 

62 

58 

56.3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

Mfi>. 

77 

66 

64 

63 

72 

77 

74 

84 

84 

81 

82 

80 

80 

83 

82 

75 

75 

84 

88 

9 1 

90 

86 

89 

88 

9  1 

93 

94 

9 1 

88 

88 

90 

82 . 3 

59 

46 

48 

5 1 

46 

57 

66 

67 

55 

S3 

63 

63 

56 

S3 

55 

51 

60 

61 

68 

67 

66 

66 

67 

70 

67 

68 

69 

69 

68 

55 

65 

60.8 

6RINKLEY 

MAX 

63 

56 

59 

64 

78 

75 

78 

83 

80 

84 

78 

75 

79 

70 

69 

76 

74 

82 

90 

82 

82 

BB 

85 

89 

9 1 

98 

87 

88 

85 

78-9 

M I  N 

46 

49 

49 

50 

52 

64 

58 

56 

59 

64 

60 

55 

56 

5  1 

53 

57 

62 

67 

61 

65 

67 

66 

62 

68 

69 

72 

68 

56 

63 

59.8 

DES  ARC 

MAX 

76 

60 

58 

61 

63 

76 

77 

S3 

83 

78 

82 

80 

76 

82 

80 

71 

75 

74 

83 

9  1 

90 

83 

88 

90 

90 

92 

93 

9 1 

88 

88 

89 

80 . 4 

46 

40 

42 

38 

44 

52 

62 

56 

51 

47 

48 

58 

S3 

47 

52 

47 

49 

55 

52 

55 

52 

62 

65 

64 

64 

66 

66 

66 

65 

62 

61 

55.  1 

FORREST  CITY 

MAX 

82 

60 

S9 

50 

61 

78 

77 

81 

82 

77 

82 

78 

74 

79 

79 

70 

78 

78 

78 

89 

89 

83 

89 

90 

9 1 

92 

94 

94 

90 

87 

90 

80  . 4 

4  5 

50 

46 

55 

64 

65 

54 

48 

61 

64 

55 

S  1 

4  7 

48 

S3 

56 

65 

67 

65 

66 

70 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

65 

60 

59  .2 

HELENA 

MAX 

80 

70 

65 

SS 

60 

72 

80 

76 

80 

78 

78 

82 

75 

75 

77 

75 

71 

77 

72 

79 

89 

87 

80 

87 

89 

89 

9 1 

94 

88 

88 

86 

78  .9 

4  3 

46 

48 

49 

55 

57 

S3 

51 

51 

69 

54 

50 

53 

49 

49 

53 

59 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

66 

54 

63 

56.9 

KEO 

MAX 

78 

60 

58 

60 

61 

75 

78 

84 

82 

79 

83 

79 

77 

81 

80 

74 

73 

75 

89 

88 

8S 

8  1 

88 

89 

9 1 

92 

93 

88 

88 

87 

88 

80  .2 

52 

4  3 

47 

49 

48 

54 

64 

65 

54 

52 

64 

64 

58 

65 

67 

64 

66 

68 

67 

67 

69 

69 

58 

69 

65 

66 

60.0 

MHRIANNB  2  S 

MAX 

82 

62 

61 

6  1 

63 

8  1 

77 

82 

8 1 

78 

78 

71 

78 

75 

MIN 

53 

44 

46 

61 

49 

54 

64 

65 

66 

51 

63 

63 

59 

56 

S3 

51 

53 

SB 

65 

66 

66 

66 

69 

67 

68 

68 

70 

72 

68 

66 

63 

60.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

60 

70 

63 

55 

60 

75 

79 

75 

84 

79 

81 

84 

79 

75 

81 

76 

73 

77 

80 

86 

91 

88 

85 

85 

90 

91 

92 

92 

88 

88 

89 

80.3 

MIN 

59 

45 

46 

48 

47 

49 

64 

65 

54 

50 

52 

62 

59 

53 

55 

60 

51 

59 

62 

66 

55 

65 

66 

65 

66 

66 

68 

69 

68 

64 

64 

58.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

7 


DAILY  TEMPERnTURES 


STRT I  ON 

DAY   OF  nONTH 

a 

1 

2 

3 

5 

g 

g 

1  0 

J  ] 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

AVE 

SIUI TOBRT 

MAX 

BO 

64 

60 

61 

66 

79 

78 

85 

84 

80 

84 

78 

77 

81 

78 

75 

78 

80 

89 

91 

88 

85 

90 

90 

91 

92 

94 

93 

89 
67 

88 
64 

90 

81 

9 

MIN 

53 

45 

47 

49 

48 

55 

65 

66 

55 

50 

64 

63 

58 

54 

55 

70 

7  1 

72 

67 

60 

^ 

STUTTOnRI  9  ESE 

MRX 

80 

68 

62 

64 

59 

65 

78 

74 

82 

78 

79 

62 

78 

74 

80 

74 

72 

77 

79 

86 

69 

86 

83 

67 

89 

90 

91 

93 

87 

87 

86 

79 

0 

MIN 

59 

49 

52 

55 

5  1 

57 

60 

65 

67 

67 

66 

68 

68 

70 

7  1 

7 1 

72 

65 

67 

60 

HESI  MEMPHIS 

MRX 

62 

66 

59 

59 

60 

82 

81 

80 

BU 

77 

80 

79 

74 

78 

60 

72 

76 

78 

77 

88 

87 

84 

90 

90 

91 

94 

93 

90 

91 

92 

80 

3 

51 

51 

4S 

51 

51 

55 

61 

66 

56 

51 

64 

64 

66 

49 

49 

51 

64 

58 

64 

67 

69 

69 

70 

71 

60 

HYNNE 

MRX 

80 

60 

59 

SB 

58 

79 

76 

82 

82 

82 

83 

79 

74 

76 

76 

70 

77 

75 

77 

87 

87 

81 

89 

90 

92 

93 

96 

96 

90 

87 

92 

80 

1 

M  I  N 

51 

43 

45 

50 

49 

54 

63 

6S 

47 

50 

62 

64 

SB 

S7 

50 

46 

54 

57 

66 

70 

68 

70 

72 

69 

66 

62 

59 

2 

SOUTHWESt 

07 

DE  QUEEN 

MAX 

78 

82 

73 

63 

61 

72 

70 

88 

87 

84 

91 

87 

84 

66 

67 

79 

73 

85 

91 

60 

86 

90 

89 

92 

91 

91 

88 

82 

90 

90 

90 

83 

2 

M  I  N 

58 

49 

45 

49 

46 

57 

67 

60 

49 

49 

64 

53 

47 

55 

59 

63 

65 

67 

68 

64 

66 

6 1 

66 

67 

65 

59 

8 

HOPE  3  NE 

MAX 

79 

79 

64 

55 

62 

74 

74 

88 

87 

82 

86 

83 

85 

76 

84 

BS 

74 

73 

84 

88 

92 

85 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

88 

85 

90 

0 

M  1  N 

60 

46 

45 

47 

45 

49 

56 

64 

SO 

50 

52 

62 

62 

49 

51 

SS 

57 

60 

65 

65 

65 

65 

65 

60 

62 

57 

5 

MOUNT   IDA  3  SE 

MAX 

77 

73 

61 

52 

SB 

63 

69 

84 

83 

78 

BO 

60 

80 

72 

62 

83 

75 

66 

80 

87 

87 

74 

82 

86 

86 

87 

90 

89 

85 

81 

68 

0 

M  I  N 

56 

42 

4  1 

46 

40 

4  4 

55 

56 

44 

40 

4  1 

6  3 

54 

46 

50 

51 

54 

58 

62 

62 

62 

6 1 

63 

65 

63 

66 

57 

54 

0 

HURFREESeORO  2  NNW 

MAX 

79 

79 

73 

60 

67 

71 

70 

B6 

86 

83 

86 

86 

78 

88 

90 

92 

85 

86 

88 

88 

88 

92 

87 

91 

87 

89 

9 

M  I  N 

SB 

45 

45 

47 

44 

47 

58 

60 

48 

46 

56 

59 

60 

62 

65 

64 

65 

63 

63 

66 

6  3 

65 

62 

65 

58 

0 

NASHVILLE  EXP  SIRTI 

ON 

MAX 

75 

78 

64 

55 

60 

71 

70 

87 

84 

80 

81 

80 

84 

75 

83 

83 

74 

68 

81 

88 

90 

BO 

BS 

88 

87 

89 

91 

91 

87 

81 

89 

80 

0 

MIN 

57 

46 

46 

4B 

45 

56 

60 

60 

49 

52 

59 

6  3 

54 

67 

67 

63 

54 

60 

64 

58 

s 

OKOT 

MRX 

82 

79 

68 

61 

70 

73 

87 

67 

87 

84 

82 

BS 

85 

84 

85 

82 

73 

82 

89 

91 

BS 

86 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

86 

90 

91 

83 

7 

MIN 

62 

49 

49 

50 

50 

SB 

70 

70 

7  1 

69 

70 

67 

70 

63 

68 

62 

2 

STAMPS 

MAX 

7B 

84 

64 

55 

62 

77 

82 

88 

85 

78 

84 

81 

85 

79 

85 

88 

71 

68 

91 

90 

91 

85 

89 

69 

89 

89 

91 

92 

90 

89 

90 

83 

.2 

MIN 

60 

47 

47 

46 

43 

48 

54 

57 

51 

SI 

55 

60 

49 

45 

54 

57 

58 

60 

65 

71 

69 

65 

65 

67 

67 

66 

68 

67 

64 

60 

65 

58 

.2 

TEXARKANA  FAB  RP 

MRX 

Bl 

63 

55 

62 

76 

73 

68 

87 

81 

84 

8! 

86 

77 

84 

86 

82 

72 

85 

89 

69 

62 

87 

68 

88 

89 

91 

92 

86 

84 

90 

90 

.2 

"            •  ■ 

MIN 

58 

50 

50 

5  1 

49 

60 

7  1 

66 

SB 

57 

67 

66 

60 

55 

60 

60 

64 

66 

70 

72 

71 

71 

72 

64 

65 

63 

.7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

RRKADELPHIA  2  N 

MAX 

78 

64 

58 

61 

71 

59 

83 

87 

83 

83 

83 

84 

76 

65 

es 

77 

71 

84 

90 

91 

62 

87 

90 

90 

91 

90 

93 

86 

86 

90 

91 

.9 

MIN 

58 

46 

48 

48 

45 

54 

65 

64 

50 

48 

60 

63 

56 

49 

55 

57 

59 

60 

61 

65 

64 

64 

63 

63 

65 

65 

66 

65 

67 

63 

63 

SB 

.7 

CRMDEN  1 

MRX 

61 

76 

66 

56 

53 

76 

72 

81 

BB 

63 

84 

83 

86 

79 

85 

83 

76 

72 

87 

91 

92 

85 

88 

89 

89 

68 

91 

92 

87 

85 

88 

82 

.  1 

MIN 

6 1 

48 

49 

4  9 

46 

so 

57 

64 

52 

50 

52 

62 

55 

53 

55 

57 

58 

61 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

64 

69 

66 

63 

64 

59 

.0 

EL  OORRDO  FRP  RP 

MRX 

62 

66 

55 

61 

78 

75 

76 

88 

85 

85 

84 

87 

76 

BS 

88 

72 

76 

88 

90 

91 

85 

89 

90 

89 

89 

90 

92 

90 

87 

89 

90 

83 

.0 

MIN 

54 

49 

50 

45 

4  3 

59 

67 

64 

52 

52 

65 

63 

54 

54 

54 

58 

62 

64 

67 

64 

65 

68 

66 

67 

67 

6S 

66 

69 

63 

62 

65 

60 

.  1 

FOROYCE 

MAX 

76 

75 

65 

60 

62 

73 

72 

78 

86 

82 

83 

88 

83 

76 

83 

87 

72 

72 

84 

89 

91 

89 

87 

88 

84 

90 

92 

88 

86 

88 

8 1 

.0 

MIN 

6 1 

49 

53 

52 

45 

49 

60 

65 

61 

55 

58 

65 

54 

SB 

56 

59 

60 

62 

69 

66 

65 

68 

69 

68 

68 

67 

65 

71 

63 

67 

60 

.9 

MRGNOL 1  A 

MAX 

62 

72 

62 

61 

77 

75 

83 

85 

82 

84 

62 

84 

82 

62 

86 

78 

75 

86 

90 

92 

85 

87 

88 

88 

87 

90 

91 

89 

84 

8b 

9C 

82 

.8 

MIN 

62 

47 

44 

49 

42 

53 

65 

65 

51 

S3 

66 

61 

51 

49 

S3 

58 

57 

63 

66 

64 

65 

66 

67 

69 

69 

67 

67 

69 

66 

62 

67 

59 

.8 

MOROBAT  LOCK  B 

MAX 

60 

60 

62 

64 

63 

76 

75 

75 

88 

84 

84 

83 

84 

85 

84 

84 

74 

76 

88 

90 

94 

87 

89 

89 

89 

90 

90 

93 

93 

95 

90 

82 

.9 

M  1  N 

57 

.4 

PRESCOTT 

MAX 

81 

66 

62 

62 

76 

72 

88 

88 

85 

86 

85 

88 

81 

66 

67 

64 

72 

86 

91 

93 

86 

91 

91 

93 

92 

92 

94 

92 

87 

91 

92 

84 

.6 

MIN 

6 1 

50 

46 

55 

50 

56 

6 1 

62 

68 

68 

66 

67 

63 

66 

69 

.9 

SPARKMAN 

MAX 

80 

77 

65 

60 

64 

72 

69 

85 

89 

84 

85 

84 

86 

80 

77 

71 

87 

92 

94 

89 

89 

94 

90 

90 

91 

93 

90 

91 

82 

8 

MIN 

64 

55 

40 

52 

55 

54 

55 

55 

65 

50 

52 

65 

54 

49 

62 

60 

60 

65 

66 

66 

65 

67 

67 

66 

66 

60 

65 

64 

59 

B 

HARREN  2  WSW 

MAX 

61 

74 

66 

55 

61 

74 

72 

76 

66 

83 

83 

84 

82 

76 

BS 

82 

75 

73 

86 

90 

92 

91 

87 

88 

88 

90 

89 

92 

89 

85 

8  1 

.2 

MIN 

62 

47 

47 

45 

43 

48 

60 

64 

55 

SO 

SO 

61 

55 

54 

57 

54 

54 

52 

61 

67 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

70 

67 

61 

58 

.1 

SOU  THE AS  T 

09 

CROSSEiT  2  SSE 

MRX 

82 

83 

67 

57 

63 

77 

75 

73 

85 

85 

85 

85 

85 

78 

84 

84 

76 

76 

89 

93 

93 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

94 

90 

90 

92 

83 

4 

MIN 

63 

SO 

49 

51 

4  1 

49 

56 

67 

53 

50 

SB 

62 

5 1 

46 

5  3 

57 

58 

62 

64 

63 

64 

66 

63 

64 

63 

62 

64 

65 

63 

59 

62 

58 

0 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

63 

78 

66 

56 

61 

74 

75 

78 

62 

82 

82 

64 

83 

82 

63 

80 

76 

73 

86 

93 

93 

92 

89 

92 

91 

90 

94 

95 

90 

90 

88 

82 

6 

MIN 

61 

49 

51 

45 

51 

65 

66 

60 

5  3 

54 

62 

57 

52 

55 

55 

58 

60 

66 

68 

65 

66 

67 

68 

66 

65 

66 

68 

68 

65 

65 

60 

5 

DUMAS 

MAX 

76 

65 

63 

60 

73 

76 

78 

85 

83 

82 

84 

83 

81 

83 

82 

86 

76 

86 

91 

93 

90 

86 

90 

91 

91 

94 

95 

90 

88 

88 

B9 

83 

2 

MIN 

57 

48 

49 

46 

49 

SB 

66 

54 

56 

53 

63 

63 

59 

56 

60 

52 

60 

62 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

71 

70 

68 

65 

67 

61 

2 

E  UDORA 

MAX 

63 

77 

66 

57 

62 

76 

76 

73 

78 

82 

B2 

83 

83 

77 

82 

80 

76 

71 

84 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

87 

90 

93 

88 

86 

87 

81 

4 

IIIN 

61 

49 

49 

52 

46 

51 

66 

66 

59 

60 

63 

65 

57 

55 

58 

57 

57 

6 1 

65 

70 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

59 

67 

58 

62 

1 

MONTICELLO  3  SH 

82 

78 

66 

55 

60 

74 

74 

77 

66 

83 

82 

83 

83 

76 

84 

82 

76 

82 

BB 

92 

92 

90 

88 

89 

69 

89 

91 

91 

69 

89 

90 

82 

3 

MIN 

42 

48 

55 

64 

SO 

48 

63 

60 

51 

46 

51 

53 

56 

58 

65 

66 

62 

65 

66 

67 

64 

64 

64 

66 

64 

61 

64 

57 

5 

PINE  BLUFF 

MAX 

60 

75 

63 

56 

62 

69 

74 

76 

87 

83 

82 

84 

82 

78 

85 

80 

7S 

72 

84 

92 

93 

91 

66 

90 

90 

90 

92 

93 

87 

90 

88 

81 

6 

MIN 

52 

57 

55 

SB 

6 1 

63 

69 

68 

67 

66 

70 

67 

68 

70 

71 

69 

64 

65 

60 

3 

PORTLAND 

MAX 

63 

74 

65 

63 

76 

75 

74 

80 

82 

82 

83 

84 

84 

83 

83 

79 

75 

85 

91 

94 

92 

90 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

88 

88 

90 

83 

4 

MIN 

56 

46 

43 

42 

42 

57 

63 

66 

60 

58 

62 

S7 

56 

55 

59 

56 

58 

60 

58 

66 

67 

67 

68 

68 

66 

65 

70 

70 

66 

65 

64 

60 

3 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

79 

75 

64 

55 

62 

75 

75 

74 

80 

79 

80 

81 

80 

7S 

80 

77 

74 

72 

62 

88 

90 

89 

80 

88 

90 

90 

90 

92 

83 

86 

88 

79 

3 

H  1  N 

60 

47 

39 

50 

47 

50 

65 

67 

58 

S3 

60 

63 

48 

40 

67 

S3 

55 

60 

62 

67 

62 

66 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

67 

65 

67 

59 

3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

77 

63 

63 

62 

71 

74 

76 

68 

87 

85 

87 

84 

82 

84 

80 

75 

85 

93 

94 

63 

92 

93 

92 

94 

95 

92 

92 

1 

MIN 

57 

46 

48 

51 

47 

56 

66 

65 

52 

49 

64 

62 

56 

SO 

58 

54 

60 

66 

67 

64 

68 

67 

66 

66 

67 

64 

6S 

59 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  SOIL  TEMPERfiTURES 


BRKONSfiS 
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28 

29 

30 

31 
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02 
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5" 

.i; 
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4: 
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ti 
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4: 
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5; 
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3; 
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54 

.24 
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8" 
5' 
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2' 
7E 
54 

.1 
22 
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55 

.1 

2C 
6" 
5E 

.05 
IE 
BE 

6: 

.22 
2: 
95 
6E 

■  01 
2C 
85 
6E 

.OE 
12 
94 
6E 

.15 

22 
IOC 
5E 

.25 

1: 
105 
64 

.26 

12 
105 
7 

.2C 

10 
7 

.22 
13 
99 
66 

.14 

13 
9S 
67 

.1 

2C 
9 
64 

.3: 
16 
97 
64 

6.06B 

934 
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56.0 

NORTHEUST 

03 
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UINC 

.r 

8- 

.12 

12: 

.16 
10" 

.01 
8C 

.r 
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e: 
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.6C 

6C 

.2" 
4S 
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2S 

.3S 
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.2" 
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.2E 
1  1 

.2S 
4 

.IS 

5C 

.1 

26 

.15 
3E 

.OE 
2E 

.OE 

35 

.15 

23 

.14 

32 

.14 
45 

.3C 
6 

.29 
45 

.26 

23 

.25 

21 

.13 
29 

.24 

66 

.24 

103 

-32 

5: 

6-528 
2178 

HEST  CENIROL 

04 

BLUE   MOUNTRIN  DRU 

EVRF 
UINO 

.2" 

2; 

.  i: 

4C 

.2C 

BC 

.0 

s 

.05 
E 

.01 

12 

.1: 

r 

- 

.OE 

.22 

.22 

.1 

.15 

.25 

.21 

.24 

.22 

.06 

.08 

.13 

.16 

.06 

.0" 

.2C 

.18 

.17 

.30 

.26 

.09 

.15 

-25 
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05 
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EVRF 
HIND 
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2( 

.n 

4S 

7: 

.04 

I ! 

.02 
15 

.13 

1 '. 

- 
1 

.22 
1  f 

.22 

25 

.25 

2'. 

.2C 
1 C 

.14 

1 5 

.06 
24 

.28 
46 

.25 

26 

.23 
1 6 

.24 

35 

.05 

1 ! 

.  1( 

1  i 

.13 

1 1 

.17 
1 E 

.09 
1 

.11 

.23 
1 5 

.19 
1 

.16 
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1 

.19 
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.21 
[  2 

.11 
1 

.26 
1 
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06 
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HIND 
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•  36 
91 

eg 

61 

.13 
73 
72 
45 

.29 
79 
74 
45 

.00 
64 

58 
50 

.09 
104 

61 
50 

.06 

37 
70 
50 

45 

80 
58 

.10 

13C 
78 
66 

.28 
52 
94 
61 

.32 

66 
85 
57 

.26 

37 
92 
57 

.29 
155 
83 
62 

.22 
206 
78 
55 

.39 
178 
77 
52 

.35 
122 
83 
52 

.25 
41 

91 
54 

.22 
24 

89 
55 

.13 
19 
84 

59 

.11 

12 
84 

63 

.28 

22 
96 
69 

.27 
40 

99 
70 

.46 

33 
99 
69 

.16 
40 

93 
69 

.28 
43 

96 
70 

.27 

33 
98 
71 

.28 
28 

101 
73 

.30 
21 

101 
75 

.29 
17 

102 
75 

.21 
69 
91 
69 

-32 
77 
95 
66 

.22 

17 
100 
67 

7.4SB 

1981 
86.8 
61  . 1 

SOUTHHEST 

07 

HOPE   3  NE 

EVRP 
HIND 

.11 
39 

.25 
73 

.25 
92 

.04 
34 

.05 

22 

.09 

22 

.01 

19 

.16 
18 

.25 
18 

.26 
25 

.20 
13 

.17 
38 

.14 
40 

.27 
64 

.27 
26 

.22 

25 

.16 

29 

.16 

3D 

-09 

ID 

.18 
16 

.08 

17 

.16 
21 

.16 

15 

.24 

22 

.25 
14 

.23 
12 

.24 

10 

.28 

10 

.22 
23 

.14 

15 
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7 
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c  T  n  T  T  n  M 
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o 
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ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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Q_ 

a: 

EvflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES i 

RBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JAMES  V  WILLIAMS 

flL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

HLUM  FORK 

0  1  30 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS  REBA  Y  SWAIM 

AMITY   3  HE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ACTA  F  GARNER 

fiNTOINE 

0178 

07 

P  I  KE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

C 

OWEN  B  HENDRIX 

flRKADELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

C 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKflNSfiS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7R 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

flRKRNSRS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

70 

LONNIE  SIEBEL 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

I  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

I  8 

9  1 

23 

1  95 

7A 

C 

JAMES  E  WRLLRCE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

57  1 

5P 

5P 

C 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSflS 

BRTESVILLE  L  AND 

D  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7A 

C 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

C 

JAMES  WELCH 

□  EhOEV  1  LLt 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P  M  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV 1 LLE 

0586 

0  1 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

1  3 

1  296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

06  1  6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

D  1  L>  r  UKK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  I  25 

7A 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISMARCK   2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7R 

MRS  LOUISE  H  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

425 

8A 

8R 

8A 

C 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV  I  LLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7A 

7A 

R  L  WHITE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

D  E  KETCHUM 

BOONEVILLE  3  SSE 

0832 

04 

LOGAN 

1 

35 

06 

93 

55 

700 

7A 

7A 

c 

BILL  KREPPS 

BOTK I NBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F  LOEWER  JR 

BUFFALO  TONER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIAM  RAY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DAM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  I  02 

05 

PULASK I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

8  M  WRLTHER 

CALICO  ROCK 

1  I  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH  I  T A 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8R 

c 

H 

DRN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

1  9 

1  70 

5P 

7R 
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CLRRKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY   L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CL INTON 

I  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL  B  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0  I 

MAD  I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0 1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

I  8 

2  1 66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

I  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

16  32 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

I  666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

I  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK  1 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1  829 

02 

VAN  BUREN 

I 

35 

24 

92 

23 

680 

7A 

RAY   R  HUTTO 

DANVILLE 

18  34 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  A  MOUDY  JR 

DANVILLE  SCS 

1  8  35 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  838 

04 

YELL 

1 

35 

I  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1  948 

07 

SEV  I  ER 

4 

34 

02 

94 

2 1 

420 

7R 

7A 

H 

0  TUCKER  VASSER 

DEOUEEN  OAM 

1  952 

07 

SEV  I  ER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENC-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRR  I  R 1 E 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

20  1  5 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

0  1 

4  1  9 

80 

WILLIAM  C  STAPP 

OIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORADO  FRA  AP 

2300 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

FAA 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

1  6 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3 

WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7A 

c 

H 

WILL  IRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    I  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7R 

RUSSELL  H  CARTER 

FAYETTEVILLE  FAA 

AP 

2443 

01 

WASH  I NGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

FAR 

FAYETTEVILLE  EXP 

STR 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8A 

80 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

G  M  BARTON  SR 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  AP 

R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 
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CE 
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OBSERVER 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

9    7  Q 

CRRWFORD 

I 

0  o 

9  4 

n  Q 

U  -J 

79  3 

5P 

7R 

JRMFS   1  CRISTFF 

rTFnRnF  town 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7R 

RFSSIF    F  AKFRS 

nil  R  F  R  T 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7fl 

C  H 

MRS    IDA  R  K 1 L  L I  ON 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEV  I  ER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

r 

L 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

64  7 

7R 

MRS  JIMMY  GRANT 

CRfiVELLr   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7fl 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRAVE  T  TE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

Prl  FNN    S     HIST  I  PF 

VJLL.I'il'*     O     OUO'  ILL 

GRFFN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

9  3 

26 

1  360 

7fl 

HUGH  L  LEYSATH 

GREENBR 1 ER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

2  3 

360 

7P 

7fl 

IMPPTIVF  19/'^1/7P. 

GRFFNwnnn 

2976 

0  4 

SFRRST I  AN 

1 

35 

1  3 

9  4 

1  5 

I  9. 

o  \  o 

7  R 

MRR    nnRflTHY    M  RFFM 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

7  R 

7fl 

r 
L 

w  s  rnRPS  nr  fnp, inffrs 

U      o      UU'\'    O      Ul  LI'iL71l"it.l_rvO 

GURDDN 

3074 

08 

CLARK 

3 

3  3 

55 

9  3 

09 

2  1  0 

7R 

RHY    S  RORRS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

3  3 

1  4 

9  1 

4  8 

1  80 

4  P 

HQMRIIRP.    UIQTFR    m  IMP 

HARDY 

3132 

02 

SHRRP 

7 

36 

1  9 

9  1 

29 

362 

r 

L 

IMQPTIUF     ^/^I /77 

HARRISON  FAA  fiP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

J  D 

1  D 

u  y 

1  ^  7  J 

1  J  /  4 

M  I  n 
n  i  u 

M  I  n 
n  I  u 

H 

FAR 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7fl 

c 

MRS  ETTA  G  LRUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7fl 

7R 

rppi     M  RflRIMS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTERD 

3 

3  3 

4  3 

9  3 

3  3 

375 

7fl 

7R 

7f 

GH 
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STATION  INDEX 


RRKflNSOS 
MAY 


1978 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


PPRKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTRS  1 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RRTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SflINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM  2  NNE 
SERRCY 

SHERIDRN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKHRN 
STRMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT   9  ESE 
SUBIflCO 
TAYLOR 

TEXRRKRNR  FRR  RP 

TURRELL 

NRLDRON 

WRRREN  2  WSN 

WRSH  I  TH 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 

CLOSED  STRTIONS 

TURRELL 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
5352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7267 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 
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NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RRNDOLPH 

ASHLEY 
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POPE 

ARKANSAS 
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FULTON 
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GRANT 
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BENTON 
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L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 
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COLUMBIA 
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SCOTT 
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34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 
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36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
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33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 
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93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 
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91  08 

90  08 
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90  48 

92  4  1 


90  15 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1  140 

170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
225 
675 

210 
610 
220 
775 
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FRR 
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WILLIRM  D  BIVENS 

POTLRTCH  CORP 
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RADIO  STRTION  KWYN 
CRRL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding;  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayllKlit  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "'Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  m  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evapoi'ation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endine  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6  8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent   of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken   from  different  points  for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of   local  varlabilitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and   in   the   "Seasonal  Snowfall"   table  1 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  '  ^""^^"de 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

SEASONAL JABLES^  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttfiart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  1 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record   in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Tempei-ature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest   observed  one  minute  windspeed.     TTiis  station  is  not   equipped  with  an  instrument   to  measure   fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  ST.'VTION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  afte 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4--RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the   U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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MIN 

NORTHEAST 

03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

94 

65 

8S 
64 

83 
65 

86 
59 

82 
67 

86 
66 

78 
66 

81 
67 

80 
54 

83 
56 

90 
61 

94 

70 

89 
58 

86 
59 

90 
56 

94 
63 

96 
73 

95 
73 

90 
65 

89 
71 

88 
69 

88 
70 

90 
71 

87 
68 

95 
74 

97 
75 

98 

75 

99 
74 

102 

75 

103 
75 

89.9 
66  .8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

niN 

89 
61 

80 
63 

80 
64 

82 
57 

78 
64 

83 
63 

76 
65 

77 
63 

78 
SI 

81 
51 

87 
56 

88 
68 

88 
57 

85 
S6 

87 
S3 

88 
SB 

90 
66 

89 

72 

88 
62 

87 
66 

85 
68 

88 
69 

93 
71 

94 

56 

94 

71 

96 
76 

97 
75 

103 
71 

100 
71 

98 
72 

87  .6 
64  .2 

BATESVILLE   L  AND 

0  1 

MAX 
MIN 

91 
62 

86 
64 

81 
67 

84 

59 

82 
64 

85 
64 

79 
67 

79 
64 

80 
51 

83 
50 

90 
56 

91 
68 

90 
55 

85 
55 

90 
52 

91 
56 

94 
67 

92 
74 

89 
62 

87 
67 

88 
69 

90 
70 

94 

72 

92 
67 

95 
73 

96 
77 

99 
74 

98 

72 

100 
72 

100 
73 

89  .4 
64  .8 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
71 

88 
61 

81 
66 

84 
61 

85 

65 

89 
66 

76 
68 

80 
69 

79 
55 

88 
55 

89 
57 

91 
73 

88 
61 

84 

59 

89 

57 

90 
63 

90 
66 

94 

73 

89 
67 

90 
71 

87 
69 

89 
70 

92 
70 

93 
67 

92 
69 

93 
69 

94 

72 

97 
75 

98 
76 

99 
75 

89.0 
66.5 

BLrTHEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
68 

84 

66 

82 
66 

83 
61 

85 
65 

87 
68 

80 
67 

79 
57 

80 
55 

77 
57 

83 
62 

91 
71 

93 
63 

88 

60 

85 
60 

90 
69 

93 
73 

92 
75 

67 

84 

89 
73 

88 
69 

88 

70 

87 
68 

91 

72 

96 
77 

98 
76 

99 

75 

100 
76 

102 
77 

88.5 
68.0 

CORNING 

MAX 
MIN 

93 
65 

86 
64 

80 

63 

83 
59 

82 
64 

87 
65 

80 
65 

78 
68 

77 
51 

82 
53 

89 
60 

90 
71 

85 
57 

84 

55 

89 
55 

92 
64 

93 
75 

90 
73 

90 
65 

84 

69 

83 
69 

87 
68 

83 
67 

86 
66 

94 

73 

35 
76 

96 
76 

98 
76 

99 
75 

99 

77 

87.8 

66.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

91 

63 

93 
64 

81 
67 

79 
70 

82 
65 

80 
66 

89 
65 

78 
67 

78 
52 

76 
54 

82 
62 

89 
60 

89 
61 

80 
65 

86 
56 

88 
63 

92 
68 

86 

67 

83 
67 

87 
72 

89 
68 

89 
77 

93 
77 

94 

76 

95 
76 

97 
76 

97 
74 

86.8 
66.6 

JUOD  HILL 

MAX 

niN 

92 
65 

84 

66 

84 
64 

84 

59 

87 
64 

91 
67 

79 
67 

80 
69 

76 
54 

84 

57 

92 
62 

91 
73 

89 
62 

84 

59 

90 
58 

94 

66 

95 
71 

94 

70 

88 
66 

92 
70 

95 
70 

90 
72 

91 
69 

91 

67 

95 
74 

97 
76 

97 
74 

97 
75 

99 
74 

100 
75 

90.  I 
67.2 

KEISER 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
66 

81 
65 

82 
58 

85 
62 

86 
66 

89 
66 

78 
66 

81 

55 

75 
55 

81 
S9 

91 
61 

90 
60 

87 
56 

83 
57 

90 
64 

94 
71 

96 
72 

92 
65 

88 

69 

88 
71 

89 
71 

89 
67 

88 

67 

91 
71 

98 
74 

99 
74 

97 
74 

98 

75 

100 
74 

88.9 
65.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 

65 

81 
66 

79 
64 

83 
66 

83 
66 

87 
65 

76 
67 

78 
56 

77 
57 

88 

61 

89 
73 

91 
62 

65 
60 

82 
SB 

88 
64 

91 

72 

91 
74 

89 
67 

88 
71 

85 
66 

86 
68 

87 
58 

91 
67 

93 
72 

93 
76 

92 
74 

95 
7S 

96 
75 

98 

75 

87.5 
67  .2 

PARBGOULD 

MAX 
MIN 

93 
63 

87 
65 

82 
65 

85 
58 

86 
62 

90 
66 

85 
65 

75 
69 

77 
54 

84 
54 

91 

53 

93 

72 

92 
64 

87 
57 

90 
SS 

89 
58 

86 
52 

93 
61 

89 
61 

84 

55 

85 
62 

81 
60 

87 
66 

86 
70 

93 
71 

95 
77 

99 
74 

99 

75 

100 
78 

102 
75 

88.8 
64  .5 

POCBHONTBS  I 

MAX 
MIN 

92 
62 

87 
63 

80 
63 

86 
58 

79 
64 

85 
64 

84 
66 

79 
68 

80 
51 

81 
52 

89 
56 

89 
59 

88 
61 

83 
59 

89 
54 

90 
59 

92 
72 

90 
72 

88 
64 

88 
66 

84 

70 

86 
69 

90 
66 

86 

62 

93 

72 

94 

73 

97 
74 

97 
73 

100 
76 

100 
76 

88.2 
65.1 

SEBRCT 

MBX 
MIN 

90 
64 

89 

63 

81 
64 

ei 

60 

78 

67 

87 
63 

75 
68 

82 
66 

80 
53 

84 

51 

90 
56 

92 
71 

91 
59 

86 
56 

89 
53 

90 
56 

92 
SB 

92 
67 

90 
64 

88 
68 

85 
57 

89 
66 

92 
70 

93 
66 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

98 
71 

98 
72 

99 
72 

88.9 
64  .3 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
cr 

STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■        ■  ■ 

WEST    CENTRAL  04 

BLUE    MOUNIOIN  Dfln 

MAX 

90 

85 

82 

80 

83 

78 

83 

82 

81 

80 

84 

90 

92 

84 

86 

88 

90 

93 

85 

90 

86 

81 

94 

95 

94 

97 

97 

96 

97 

99 

88  .  I 

5  3 

56 

66 

60 

58 

57 

57 

64 

68 

64 

66 

70 

65 

70 

7  I 

70 

7  1 

72 

69 

69 

71 

64.3 

BOONEVILLE   3  55E 

MAX 

85 

83 

81 

83 

79 

84 

82 

79 

81 

86 

92 

92 

86 

87 

91 

92 

93 

90 

91 

89 

93 

92 

96 

96 

98 

99 

97 

96 

98 

96 

89.6 

M  1  N 

66 

62 

6  3 

62 

63 

64 

65 

54 

52 

55 

64 

59 

61 

64 

69 

70 

75 

66-2 

CLORKSVILLE 

MAX 

M  1  N 

DflRDflNELLE 

MAX 

86 

81 

80 

84 

82 

80 

82 

82 

81 

83 

90 

91 

88 

85 

89 

90 

92 

87 

90 

89 

82 

89 

94 

94 

96 

97 

97 

96 

98 

98 

88.5 

M  I  N 

6  I 

65 

64 

6 1 

64 

6  I 

68 

6 1 

54 

54 

59 

67 

59 

60 

55 

55 

62 

71 

57 

68 

64 

7  1 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

72 

63.9 

FORT    SMI TH   WSO  OP 

MAX 

87 

82 

81 

82 

73 

80 

83 

80 

80 

83 

90 

91 

84 

88 

89 

89 

90 

79 

89 

87 

81 

90 

94 

94 

95 

95 

95 

93 

95 

94 

87  . 1 

M  I  N 

68 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

58 

5 1 

57 

60 

61 

63 

68 

68 

72 

7  3 

74 

65  . 3 

FORT    SMI TH   WATER  PLANT 

MAX 

87 

82 

81 

80 

79 

78 

83 

79 

80 

81 

88 

89 

87 

84 

89 

89 

90 

89 

87 

86 

87 

67 

91 

91 

93 

94 

94 

94 

94 

95 

86.9 

M  I  N 

62 

60 

6 1 

59 

6 1 

6  I 

59 

62 

45 

48 

59 

52 

54 

54 

57 

63 

63 

65 

67 

65 

65 

66 

60.6 

HECTOR 

MAX 

88 

80 

78 

83 

81 

83 

78 

79 

80 

91 

90 

87 

85 

B8 

90 

92 

91 

90 

87 

87 

87 

92 

92 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

88.0 

M  1  N 

63 

63 

65 

59 

62 

64 

62 

6  4 

50 

56 

53 

55 

65 

65 

66 

69 

68 

68 

62  .6 

HENO    3  WSW 

MAX 

85 

82 

82 

82 

80 

82 

82 

77 

79 

84 

88 

85 

81 

85 

87 

88 

91 

88 

89 

88 

87 

91 

93 

93 

96 

95 

96 

96 

97 

100 

87.6 

M  I  N 

65 

6 1 

63 

63 

63 

63 

67 

6  3 

4  8 

4  9 

6  3 

64 

54 

54 

60 

67 

68 

68 

7  3 

7  3 

66 

6  7 

68 

63  -B 

OZORR 

MAX 

86 

87 

80 

83 

75 

81 

80 

82 

81 

83 

89 

94 

89 

85 

90 

89 

92 

69 

89 

88 

80 

89 

93 

91 

97 

95 

95 

96 

95 

97 

88.0 

M  I  N 

70 

64 

65 

65 

65 

67 

65 

66 

58 

57 

69 

59 

64 

62 

66 

73 

66 

7  3 

74 

72 

72 

7  1 

7  3 

72 

72 

74 

67  .2 

RU5SELLVILLE 

MAX 

90 

88 

84 

83 

84 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

90 

94 

92 

85 

88 

92 

94 

92 

92 

86 

82 

90 

94 

94 

95 

95 

97 

98 

102 

89.4 

MIN 

59 

62 

61 

62 

64 

65 

66 

66 

55 

54 

60 

64 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

67 

65 

69 

64 

68 

72 

75 

78 

76 

73 

73 

74 

65.1 

SueiBCO 

MAX 

87 

85 

81 

84 

78 

85 

85 

81 

82 

86 

92 

93 

88 

89 

92 

93 

95 

88 

91 

90 

83 

91 

97 

96 

98 

100 

100 

99 

101 

101 

90  .4 

M  I  N 

66 

63 

64 

63 

66 

65 

65 

66 

53 

56 

62 

67 

61 

58 

60 

65 

69 

70 

65 

68 

69 

65 

74 

72 

72 

75 

77 

72 

70 

73 

66.4 

WRLDRON 

MAX 

92 

83 

83 

85 

85 

84 

84 

80 

81 

85 

91 

91 

90 

88 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

96 

96 

98 

98 

99 

98 

99 

98 

90.4 

... 

MIN 

66 

60 

66 

62 

64 

63 

66 

66 

59 

51 

59 

66 

58 

56 

57 

57 

64 

69 

67 

69 

69 

64 

72 

73 

72 

79 

72 

69 

68 

78 

65  .4 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

86 

86 

79 

83 

83 

81 

78 

80 

80 

80 

89 

88 

85 

85 

87 

89 

91 

91 

86 

87 

83 

89 

95 

35 

96 

95 

94 

95 

98 

97 

87  .7 

66 

64 

66 

60 

64 

6  I 

67 

59 

55 

60 

56 

70 

72 

73 

66  . 1 

BENTON 

MAX 

88 

80 

82 

84 

85 

82 

83 

84 

79 

82 

89 

87 

85 

84 

87 

89 

91 

90 

87 

89 

84 

89 

92 

93 

93 

94 

95 

97 

99 

99 

BB  .  1 

65 

64 

62 

59 

63 

65 

68 

64 

64 

5  1 

57 

72 

58 

65 

52 

55 

64 

66 

65 

69 

69 

67 

69 

70 

7  1 

72 

7  1 

7  1 

70 

72 

65.0 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

91 

88 

80 

83 

85 

84 

83 

80 

82 

82 

83 

90 

83 

84 

85 

87 

89 

92 

91 

87 

87 

84 

90 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

98 

68  .0 

59 

64 

6  3 

60 

60 

63 

6 1 

63 

5 1 

49 

50 

59 

56 

55 

52 

52 

51 

57 

63 

66 

56 

67 

67 

68 

67 

68 

65 

66 

66 

66 

60-7 

CABOT   4  SH 

MAX 

88 

80 

80 

84 

83 

85 

75 

81 

77 

80 

89 

89 

85 

83 

86 

90 

92 

90 

87 

88 

83 

85 

92 

93 

93 

93 

92 

95 

96 

96 

87.0 

67 

65 

66 

60 

6  3 

65 

69 

64 

57 

53 

SB 

70 

62 

61 

55 

59 

68 

69 

6  1 

70 

65 

68 

7  I 

69 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

65  . 9 

CONWAY 

MAX 

88 

81 

81 

84 

83 

86 

76 

82 

79 

82 

90 

91 

88 

84 

87 

90 

92 

91 

89 

85 

82 

88 

94 

92 

95 

95 

95 

96 

97 

98 

88  .0 

6  7 

65 

66 

6 1 

65 

67 

68 

67 

55 

54 

60 

7  1 

59 

59 

55 

59 

67 

72 

66 

70 

67 

68 

73 

70 

75 

73 

75 

73 

74 

74 

66  . 5 

HOI  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

90 

87 

80 

82 

84 

83 

84 

83 

86 

83 

85 

82 

82 

84 

85 

89 

91 

93 

88 

87 

87 

89 

85 

96 

96 

96 

98 

98 

100 

99 

88.4 

67 

64 

65 

62 

62 

54 

62 

67 

54 

55 

58 

68 

50 

58 

57 

57 

63 

54 

67 

70 

72 

72 

7  1 

74 

76 

76 

76 

73 

73 

74 

65  . 7 

LEOLA 

MAX 

88 

82 

83 

85 

86 

87 

84 

85 

79 

85 

91 

88 

84 

84 

88 

90 

93 

91 

87 

90 

88 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

97 

98 

98 

89  .2 

60 

57 

S3 

56 

69 

69 

67 

68 

7  ] 

70 

70 

69 

75 

75 

7  3 

7  1 

7  1 

70 

65.6 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

MAX 

91 

82 

83 

86 

85 

87 

82 

83 

80 

83 

92 

84 

87 

84 

88 

91 

91 

90 

88 

88 

86 

87 

93 

92 

94 

97 

93 

94 

96 

95 

88  .4 

70 

69 

66 

64 

55 

66 

70 

67 

6  I 

58 

64 

74 

66 

63 

59 

63 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

79 

75 

78 

76 

76 

75 

59  .4 

MALVERN 

MAX 

89 

84 

83 

85 

66 

86 

85 

85 

82 

84 

92 

88 

7B 

87 

89 

90 

92 

90 

87 

90 

87 

90 

95 

95 

96 

97 

96 

97 

99 

99 

89.4 

57 

52 

55 

62 

67 

70 

MORRILTON   4  SW 

MAX 

89 

80 

80 

83 

83 

84 

80 

81 

60 

83 

90 

90 

85 

85 

88 

90 

92 

90 

90 

88 

89 

90 

94 

93 

95 

95 

96 

97 

96 

97 

88  .4 

67 

6 1 

58 

53 

57 

63 

71 

64 

69 

66 

69 

70 

66 

7  1 

7  1 

75 

70 

70 

72 

65  . 1 

NIMROD  DAM 

MAX 

MIN 

N   LITTLE    ROCK   WSFO  AP 

MAX 

89 

78 

79 

82 

83 

84 

77 

80 

77 

83 

91 

84 

84 

81 

88 

90 

92 

90 

88 

84 

85 

87 

93 

94 

94 

96 

94 

94 

95 

95 

87  .0 

MIN 

66 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

64 

57 

59 

65 

73 

67 

63 

63 

64 

73 

69 

68 

71 

66 

70 

72 

70 

75 

75 

77 

77 

76 

77 

68.4 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

88 

84 

84 

85 

85 

87 

83 

85 

80 

83 

90 

88 

85 

85 

88 

89 

91 

90 

88 

89 

87 

89 

93 

94 

95 

94 

95 

97 

97 

95 

88.8 

• 

MIN 

65 

63 

58 

55 

60 

60 

63 

60 

56 

48 

55 

69 

56 

58 

50 

54 

66 

67 

59 

67 

67 

67 

67 

68 

71 

72 

69 

67 

65 

67 

62.3 

ERST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

89 

87 

81 

85 

88 

89 

79 

86 

84 

84 

91 

90 

87 

86 

89 

92 

93 

95 

89 

88 

85 

86 

95 

95 

96 

36 

99 

98 

98 

100 

90  .0 

MIN 

69 

66 

66 

62 

63 

67 

69 

60 

58 

64 

74 

73 

68 

7  J 

7  1 

58 

70 

7  ] 

72 

74 

73 

BRINKLEY 

MAX 

89 

89 

79 

79 

81 

85 

87 

82 

81 

79 

83 

90 

90 

90 

83 

87 

91 

93 

91 

88 

84 

83 

86 

92 

92 

93 

93 

98 

97 

95 

87.7 

MIN 

68 

65 

67 

o2 

67 

66 

6  3 

62 

57 

62 

70 

74 

68 

70 

70 

69 

68 

69 

74 

75 

74 

75 

76 

75 

67 . 3 

OES  ARC 

MAX 

89 

86 

83 

83 

84 

89 

78 

83 

78 

82 

90 

92 

90 

85 

89 

90 

93 

92 

89 

88 

84 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

96 

98 

97 

89.0 

MIN 

65 

63 

54 

59 

65 

62 

66 

68 

63 

64 

54 

59 

64 

66 

67 

66 

55 

55 

68 

66 

65 

67 

66 

7  1 

7  1 

71 

FORREST  Cllr 

MAX 

91 

89 

80 

B2 

66 

90 

78 

81 

78 

82 

91 

90 

90 

86 

88 

94 

94 

94 

88 

88 

85 

87 

93 

93 

94 

93 

95 

96 

98 

98 

89  .  1 

MIN 

67 

55 

66 

62 

62 

67 

67 

60 

63 

60 

66 

74 

70 

67 

7  1 

70 

69 

70 

68 

75 

74 

75 

HELENA 

MAX 

90 

89 

80 

81 

83 

85 

88 

7B 

82 

75 

81 

90 

90 

B5 

83 

87 

90 

91 

91 

86 

86 

83 

87 

92 

92 

92 

92 

94 

96 

96 

87  .2 

MIN 

63 

65 

65 

61 

63 

64 

67 

64 

65 

59 

57 

57 

65 

70 

68 

67 

68 

66 

50 

70 

70 

72 

73 

73 

75 

75 

65.4 

KEO 

MAX 

88 

83 

81 

84 

85 

86 

81 

82 

78 

81 

89 

87 

84 

83 

88 

90 

92 

91 

89 

87 

84 

86 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

M  I  N 

69 

67 

68 

62 

65 

67 

70 

65 

59 

58 

65 

73 

64 

62 

59 

62 

72 

71 

68 

69 

68 

70 

71 

70 

75 

75 

74 

73 

74 

73 

67.9 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 

92 

87 

B2 

84 

BB 

92 

80 

BS 

80 

82 

91 

91 

89 

86 

89 

93 

93 

93 

88 

88 

86 

89 

94 

93 

94 

95 

96 

97 

96 

98 

89  .7 

MIN 

68 

66 

67 

62 

64 

67 

68 

67 

SB 

55 

64 

72 

64 

61 

59 

68 

74 

70 

68 

69 

71 

68 

70 

69 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

67.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 

92 

91 

82 

80 

84 

87 

90 

80 

85 

77 

91 

92 

89 

87 

86 

91 

93 

67 

93 

88 

86 

88 

87 

94 

93 

95 

96 

94 

96 

97 

89.  1 

MIN 

68 

66 

66 

63 

64 

65 

68 

67 

59 

56 

67 

72 

64 

61 

S9 

60 

67 

62 

68 

69 

69 

67 

69 

59 

74 

75 

74 

75 

76 

79 

137  .3 
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7 


DAILY  TEMPERATURES 


5TRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

o 

Ql 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(L 

STUTTGORT 

MRX 

90 

85 

82 

84 

87 

89 

83 

85 

84 

84 

91 

88 

87 

85 

89 

91 

93 

92 

89 

87 

65 

89 

93 

94 

95 

95 

36 

97 

99 

99 

83 

.6 

MIN 

70 

67 

68 

65 

65 

67 

69 

70 

60 

58 

64 

73 

64 

64 

68 

65 

74 

70 

69 

71 

71 

69 

72 

71 

75 

76 

76 

78 

78 

63 

SruIIGfiRI  9  ESE 

MRX 

90 

88 

60 

82 

83 

86 

87 

81 

82 

75 

82 

90 

86 

85 

84 

87 

91 

92 

91 

87 

84 

84 

87 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

96 

87 

.  3 

MIN 

71 

66 

66 

65 

66 

68 

68 

69 

60 

58 

62 

67 

64 

62 

61 

67 

74 

73 

68 

71 

71 

68 

70 

70 

76 

75 

76 

76 

76 

75 

66 

.7 

HESI  MEMPHIS 

MAX 

91 

90 

80 

80 

83 

83 

70 

72 

74 

81 

90 

92 

89 

86 

88 

91 

93 

90 

86 

64 

85 

84 

91 

31 

95 

34 

97 

98 

97 

97 

87 

MIN 

67 

67 

56 

61 

64 

62 

60 

67 

57 

57 

61 

74 

59 

56 

59 

70 

76 

60 

59 

72 

71 

72 

70 

63 

76 

77 

77 

77 

77 

7  1 

67 

.0 

MTNNE 

MRX 

91 

9  1 

80 

82 

86 

90 

85 

79 

77 

82 

92 

91 

89 

85 

89 

93 

94 

94 

88 

88 

85 

88 

93 

93 

94 

94 

95 

97 

98 

100 

89 

.4 

MIN 

67 

64 

65 

63 

64 

67 

66 

68 

55 

56 

64 

74 

61 

58 

59 

65 

74 

68 

68 

71 

78 

70 

70 

69 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

67 

.  8 

SOUIHHESI  07 

DE  QUEEN 

MRX 

90 

87 

85 

86 

87 

87 

87 

85 

85 

87 

92 

92 

89 

89 

92 

93 

95 

93 

95 

95 

93 

95 

98 

98 

99 

98 

98 

98 

100 

100 

92 

.  3 

M  I  N 

S9 

65 

65 

65 

55 

66 

67 

55 

56 

48 

69 

65 

59 

61 

63 

68 

71 

68 

70 

70 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

70 

72 

73 

73 

66 

.7 

HOPE  3  NE 

MRX 

91 

89 

84 

86 

87 

88 

86 

85 

87 

83 

86 

92 

91 

88 

89 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

98 

99 

9 1 

M  I  N 

65 

66 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

57 

53 

54 

68 

65 

56 

54 

55 

61 

67 

67 

67 

70 

67 

68 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

64 

.8 

MOUNT   IDB  3  SE 

MHX 

88 

65 

80 

82 

83 

81 

80 

80 

79 

80 

82 

89 

84 

82 

85 

87 

88 

91 

88 

86 

87 

84 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

96 

96 

86 

ri  I  N 

60 

61 

62 

61 

63 

62 

62 

67 

50 

48 

51 

60 

58 

54 

52 

55 

62 

72 

67 

67 

69 

67 

68 

69 

71 

75 

76 

68 

67 

67 

63 

.  1 

nuRfREESBORO  2  NNW 

MRX 

92 

90 

85 

85 

87 

87 

85 

84 

85 

89 

91 

88 

87 

85 

86 

89 

91 

92 

91 

92 

95 

95 

95 

97 

98 

98 

98 

go 

.  3 

M  I  N 

65 

66 

62 

62 

63 

63 

64 

67 

53 

55 

67 

65 

65 

58 

55 

58 

65 

65 

67 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

64 

.3 

NBSHVILLE    EXP   STAT  ION 

MHX 

90 

87 

82 

85 

84 

86 

82 

83 

83 

82 

84 

90 

89 

86 

86 

89 

91 

93 

92 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

99 

89 

M  I  N 

68 

65 

65 

65 

64 

65 

68 

67 

54 

58 

65 

69 

68 

62 

59 

60 

64 

70 

69 

68 

68 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

72 

73 

66 

.8 

OKflr 

MRX 

90 

83 

86 

86 

89 

89 

85 

88 

86 

85 

92 

92 

87 

88 

90 

91 

92 

94 

91 

93 

94 

94 

96 

36 

96 

37 

37 

97 

33 

100 

91 

n  1  N 

69 

67 

65 

65 

66 

65 

73 

68 

56 

56 

70 

72 

68 

61 

60 

70 

71 

76 

70 

73 

75 

70 

77 

79 

78 

77 

78 

76 

73 

76 

70 

.0 

STRMPS 

MAX 

90 

90 

84 

84 

86 

88 

86 

86 

85 

83 

87 

90 

93 

88 

87 

89 

90 

95 

94 

90 

93 

95 

95 

98 

99 

98 

97 

36 

97 

100 

M  I  N 

67 

65 

64 

63 

62 

65 

67 

65 

57 

56 

60 

65 

66 

58 

57 

57 

65 

68 

67 

68 

68 

69 

71 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

65 

.4 

lEXfiRKflNB   FPP  flP 

MAX 

88 

83 

84 

84 

89 

83 

84 

86 

82 

86 

91 

92 

88 

90 

92 

94 

95 

94 

94 

95 

95 

97 

98 

99 

102 

101 

100 

101 

102 

102 

92 

.4 

• 

M  I  N 

70 

69 

68 

67 

68 

67 

73 

64 

61 

59 

72 

77 

71 

62 

61 

70 

72 

74 

71 

75 

74 

72 

77 

77 

78 

77 

76 

74 

75 

76 

SOUTH   CENIRBL  08 

flRHSOELPHIfi  2  N 

MRX 

89 

88 

85 

86 

88 

84 

85 

84 

84 

64 

91 

91 

87 

87 

92 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

96 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

100 

MIN 

67 

66 

63 

62 

64 

63 

70 

67 

56 

53 

61 

70 

66 

59 

54 

53 

64 

69 

66 

68 

71 

72 

71 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

66 

.  1 

COMDEN  1 

MAX 

90 

89 

84 

83 

86 

88 

88 

84 

B7 

81 

85 

92 

91 

86 

86 

88 

90 

92 

93 

88 

91 

90 

94 

94 

95 

96 

95 

94 

95 

97 

M  1  N 

68 

66 

65 

64 

64 

64 

66 

67 

59 

55 

58 

65 

64 

59 

56 

57 

60 

71 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

66 

4 

EL   DORnOO  FAR  RP 

MAX 

90 

82 

83 

86 

88 

88 

80 

69 

65 

87 

93 

95 

86 

85 

86 

90 

92 

91 

87 

89 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

30 

92 

94 

93 

MIN 

67 

66 

66 

65 

63 

65 

71 

67 

51 

58 

64 

75 

63 

59 

53 

56 

70 

68 

68 

69 

63 

69 

69 

71 

73 

73 

70 

69 

70 

70 

66 

6 

FORDTCE 

MHX 

89 

88 

83 

87 

86 

87 

89 

85 

86 

81 

89 

87 

66 

86 

86 

87 

89 

93 

92 

86 

89 

89 

90 

92 

96 

94 

34 

96 

98 

34 

89 

1 

MIN 

69 

67 

69 

69 

67 

69 

71 

71 

72 

58 

73 

71 

70 

66 

62 

64 

68 

72 

69 

72 

74 

75 

74 

74 

78 

77 

77 

79 

75 

72 

70 

8 

MRGNOL IR 

MAX 

89 

81 

82 

84 

87 

87 

82 

86 

60 

84 

90 

92 

86 

85 

68 

90 

92 

93 

90 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

96 

96 

97 

97 

97 

66 

65 

66 

65 

64 

65 

69 

67 

60 

55 

66 

74 

66 

61 

56 

59 

70 

71 

69 

71 

70 

71 

74 

72 

73 

73 

71 

71 

69 

72 

67 

4 

MOROBHT  LOCK  8 

MAX 

PRESCOTT 

MHX 

91 

84 

86 

87 

89 

87 

85 

88 

83 

68 

94 

92 

88 

89 

92 

93 

96 

95 

30 

92 

91 

94 

36 

97 

97 

98 

97 

38 

too 

33 

MIN 

68 

67 

66 

65 

65 

64 

72 

66 

59 

55 

64 

73 

66 

60 

57 

59 

68 

71 

69 

69 

71 

69 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

67 

6 

SPRRRMRN 

MAX 

91 

90 

83 

85 

86 

67 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

92 

90 

91 

92 

95 

94 

96 

97 

99 

100 

100 

32 

3 

MIN 

64 

64 

63 

62 

63 

52 

60 

58 

60 

56 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

76 

66 

2 

HRRREN  2  HSW 

MRX 

91 

B7 

83 

81 

85 

88 

88 

80 

68 

78 

84 

91 

91 

86 

84 

87 

90 

92 

91 

87 

90 

90 

89 

92 

93 

93 

95 

35 

97 

98 

86 

8 

• 

66 

65 

65 

64 

62 

62 

64 

67 

60 

53 

60 

59 

64 

58 

55 

58 

60 

68 

67 

67 

7  1 

70 

63 

69 

75 

73 

73 

74 

73 

72 

55 

4 

S0UTHER5T  09 

CROSSETT  2  S5E 

MRX 

OERMOTT  3  NE 

MRX 

89 

91 

82 

84 

85 

88 

88 

80 

87 

81 

84 

93 

92 

89 

86 

91 

95 

95 

94 

89 

93 

91 

91 

95 

95 

97 

98 

33 

100 

100 

30 

7 

68 

65 

66 

65 

64 

67 

70 

68 

63 

55 

61 

72 

67 

59 

55 

60 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

68 

70 

75 

76 

75 

76 

75 

73 

68 

1 

OUMHS 

MAX 

90 

85 

80 

85 

88 

90 

83 

B5 

84 

85 

93 

90 

87 

85 

89 

93 

94 

95 

88 

90 

89 

88 

95 

96 

97 

97 

97 

98 

97 

98 

90 

4 

70 

68 

67 

65 

65 

68 

72 

69 

63 

58 

63 

72 

68 

63 

58 

64 

74 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

75 

74 

74 

78 

78 

75 

69 

2 

tUDORR 

MAX 

90 

89 

60 

78 

84 

89 

85 

83 

86 

82 

84 

89 

94 

87 

85 

90 

91 

92 

93 

90 

92 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

96 

98 

99 

89 

7 

71 

67 

66 

66 

65 

67 

70 

70 

65 

59 

69 

69 

71 

64 

60 

67 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

69 

9 

MONTICELLO  3  SH 

MHX 

91 

86 

83 

82 

84 

88 

89 

79 

87 

79 

85 

91 

90 

87 

85 

89 

93 

93 

92 

92 

89 

90 

91 

93 

94 

96 

95 

96 

97 

38 

89 

5 

65 

64 

61 

61 

59 

62 

67 

66 

59 

50 

60 

69 

65 

56 

52 

58 

64 

69 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

72 

71 

70 

70 

70 

68 

64 

3 

PINE  BLUFF 

MRX 

90 

90 

84 

85 

86 

BB 

89 

65 

86 

80 

85 

90 

87 

88 

87 

89 

90 

92 

94 

88 

91 

89 

91 

96 

95 

95 

95 

97 

98 

99 

90 

0 

MIN 

68 

67 

66 

65 

65 

68 

67 

69 

62 

56 

58 

66 

65 

63 

59 

65 

66 

73 

69 

70 

73 

72 

72 

72 

74 

75 

75 

76 

71 

74 

68 

0 

PORILRNO 

MRX 

91 

88 
65 

80 

84 

88 

88 

86 

89 

83 

85 

93 

86 

86 

89 

94 

95 

94 

91 

91 

92 

93 

95 

95 

97 

97 

98 

97 

99 

98 

98 

9 1  . 

3 

MIN 

67 

66 

66 

64 

69 

6B 

72 

64 

58 

75 

69 

63 

58 

62 

70 

69 

65 

70 

71 

71 

70 

71 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

70 

68  - 

6 

ROHHER  2  NNE 

MRX 

90 

87 

78 

BO 

83 

87 

86 

79 

85 

77 

85 

89 

89 

86 

84 

88 

90 

94 

92 

86 

69 

88 

87 

94 

95 

95 

95 

96 

37 

95 

88. 

2 

MIN 

70 

66 

67 

65 

65 

68 

70 

67 

51 

57 

63 

73 

67 

63 

58 

64 

71 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

74 

75 

74 

74 

75 

73 

68. 

4 

SIfiR  CUT  i  ENE 

MAX 

91 

83 

82 

90 

92 

83 

84 

86 

93 

90 

86 

87 

90 

94 

95 

89 

90 

90 

91 

96 

97 

97 

100 

99 

99 

91  . 

0 

MIN 

67 

65 

64 

59 

61 

69 

59 

52 

61 

74 

57 

57 

55 

60 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

74 

71 

65. 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRIION  INDEX 

8 


DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 

SRHHNSBS 

JUNE  1978 


r 

□BY   OF  MONTH 

0 

sini ION 

OEPT 

1Z 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

\2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

!9 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

(E 
CL 

HOPE  3  NE 

t 

MAX 
MIN 

98 

77 

95 
76 

90 
74 

94 

73 

97 
74 

98 

76 

90 
76 

90 
76 

97 
73 

98 

72 

100 
71 

1  00 

77 

97 
78 

100 
76 

104 

75 

102 
75 

104 

75 

104 

78 

104 

80 

97 
78 

93 
78 

96 

77 

100 
96 

108 

82 

I  08 
83 

1  1 0 
84 

1  1  0 
84 

1  1  2 
84 

1  08 
84 

1  07 
83 

100 

78 

4 

2 

KE ISER 

1  I  N  1 

2 

flPX 

nIN 

1 06 
69 

I  06 

72 

88 

70 

93 
66 

103 
66 

96 

71 

96 

72 

80 

70 

87 
61 

83 
61 

69 

60 

97 
64 

98 

65 

100 
64 

1 00 
61 

1  02 
68 

1 0  1 
72 

98 
78 

93 
72 

90 
73 

85 

75 

1  03 
75 

1 0  1 

73 

93 
72 

1 00 
71 

I  02 
78 

1  04 

79 

1 0  3 
80 

1  OG 
80 

'79 

96 
70 

.6 
.6 

4 

nnx 

MIN 

95 
72 

94 

75 

82 
73 

86 

70 

92 
68 

87 

73 

87 
73 

76 

72 

80 
60 

78 
65 

81 
63 

87 
66 

86 
70 

89 
69 

89 
68 

91 
69 

92 
74 

91 
79 

86 
74 

84 
74 

81 
76 

92 
76 

89 
75 

86 
74 

89 
72 

92 
79 

94 

80 

93 
6  1 

93 
80 

92 
80 

87 
72 

.8 
.7 

MflRlflNNO  2  S 

1  IN  1 

4 

riflx 
niN 

B6 
74 

B7 
75 

82 
73 

84 

70 

85 
73 

85 
74 

89 
74 

83 

73 

82 

70 

85 
69 

87 
73 

88 

77 

87 
74 

88 

72 

89 

71 

89 

76 

90 
79 

91 
80 

88 

75 

89 

77 

83 
75 

83 
75 

89 
76 

90 
77 

91 
79 

93 
79 

95 
82 

95 
82 
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7A 

H 

GREERS  FERRY  DflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92  00 

527 

7fi 

7fl 

c 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93  09 

2  1  0 

7A 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

I  4 

91  48 

1  80 

4P 

HHRDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9 1  29 

352 

c 

HARRISON  Fflfl  flP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

35 

1  6 

93  09 

1  374 

M  I  0 

M  I  D 

H 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

I 

35 

28 

92  58 

555 

5P 

7A 

C 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90  37 

325 

7A 

7A 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

4  3 

93  33 

375 

7A 

7A 

7fl 

GH 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93  40 

700 

7A 

HORATIO 

3442 

0'^ 

SEVIER 

4 

33 

55 

94  22 

337 

7A 

HOT   SPRINGS    I  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93  03 

680 

7fl 

7A 

H 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

35 

05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

c 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93  1  1 

857 

7  A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93  04 

722 

7fl 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90  39 

245 

7A 

7A 

H 

JUDD  HILL 

3761 

03 

PO 1 NSE  T  T 

5 

35 

36 

90  31 

215 

SS 

SS 

KE I SER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90  05 

232 

7A 

7A 

7A 

0 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92  00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90  26 

230 

7R 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK I 

1 

34 

5  1 

92  28 

305 

8  A 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93  5  1 

796 

7A 

LEAD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

35 

25 

92  55 

8  1  0 

55 

7A 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92  35 

26  1 

SS 

7fl 

LITTLE  ROCK  FAR  AP 

424  8 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92   1  4 

257 

M  I  D 

M  1  D 

H  J 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90  4  3 

2  1  5 

8  A 

MHGNUL I H 

4548 

08 

COLUMB I  A 

4 

33 

18 

93  14 

315 

6P 

7fl 

C  H 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92  49 

31  1 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91  32 

650 

SS 

7  A 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

4  4 

90  4  6 

2  3  4 

5P 

o  r 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92  37 

114  0 

SS 

7R 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

0  3 

92  39 

799 

r 
L 

MELBOURNE   4  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

91  59 

4  80 

7R 

MENA   3  WSW 

4755 

04 

POLK 

3 

34 

34 

94  17 

1  i  30 

6P 

7fl 

L  n 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  R 1 VER 

4 

33 

4  1 

93  58 

3  1  6 

r 
L 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

35 

91   4  9 

300 

8  A 

O  n 

C  H 

"UKUdHT    LUCK  o 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92  27 

85 

8  A 

8A 

C 

MORRILTON   4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92  48 

290 

5P 

7A 

MOUNT    IDA   3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

9  3  36 

D  t)  / 

7  A 

/  n 

_  H 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  2  3 

800 

6P 

6  P 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

8  A 

0  n 

O  n 

c 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92  07 

7  7  n 

/  /  u 

7A 

7Q 
/  n 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

9  4  01 

500 

/  n 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

9  3  4  2 

4  75 

7A 

7  R 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

3  4 

09 

9  3  4  3 

H  JO 

NASHVILLE   EXP  STAT  ION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93  56 

550 

7  A 

7A 

r 

M  Q  T  U  D  M     A     I  1  Ki  1  J 

NHIMHN    4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93  52 

550 

7fl 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94  23 

673 

7A 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93  50 

850 

7A 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

35 

91  17 

220 

OH 

8A 

H 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93  10 

480 

8A 

OA 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

1  5 

92  15 

425 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92   1  6 

563 

MID 

MID 

:  J 

ODELL    3  N 

5354 

01 

WASH  I NGTON 

1 

35 

48 

94  24 

1500 

7A 

H 

ODEN    I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93  45 

800 

7fl 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93  55 

300 

5P 

5P 

OWENSV I LLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92  49 

500 

8A 

H 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93  50 

396 

6P 

7A 

H 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93  27 

1900 

7fl 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90  28 

260 

4P 

4P 

OBSERVER 


JAMES  L  CRISTEE 
BESSIE  E  AKERS 
MRS    IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS   JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  5  JUSTICE 
HUGH  L  LEY5ATH 

INACTIVE  12/31/76 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY   S  ROBBS 
HAMBURG  WATER  CO  INC 
INACTIVE  3/31/77 

FAR 

MRS  ETTA  G  LRUNIUS 

CARL   M  ROBINS 

ARK   UNIV   SW  BR  EXP  STA 

LINDA  HOLLIFIELD 

EL  IZABETH  W  FRIDAY 

NATIONAL   PARK  SERVICE 
MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 
MRS  RRDELLA  VAUGHN 
MRS  LYRA  B  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
LORAINE  JONES 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
J  D  COBB 
CHARLES  PAUL 
LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A  REEDER 
FAA 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 
OR   JOHN   T  RTTEBERY 
RADIO  STATION  KBGr\ 
CLARENCE   P  MflTHIS 
UNIV   OF  ARKANSAS 
MRS  DELAINE  HOLDER 

H  C  SULLIVAN 
LONNIE  G  COOPER 
WILLIAM  R  MC  CORMICK 
RES  ENG-CORPS  OF  ENG 
U   OF   ARK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY   D  MALLETT 
WILLIAM  E  BLACK 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  F  PARSONS 
MRS   SULA  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MRS  EDNA  J  WESTFALL 
MRS   NONA  L  HAILEY 
WILLIAM  W  WARD 
NEWPORT  CITY  WATER  PL 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CLARA  W  HURST 
MRS  OELTON  HUGHES 
IDEAL   CEMENT  COMPANY 
MRS  GUY   E  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL   D  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

1  2 


STATION  INDEX 


RRKRNSflS 
JUNE 


1978 


STRT I  ON 


COUNTY 


OBSERVfiT 1  ON 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


PRRKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTfiS  I 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RRTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SRINT  CHARLES 
SRINT  FRANCIS 
SRLEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPRRKMRN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIRCO 
TRYLOR 

TEXARKRNR  ERA  AP 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WASHI TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLV  ILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5856 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6505 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
5928 
7038 
7048 
7488 
7582 

7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

RRKRNSRS 

CLRY 

FULTON 

WHI  TE 

GRRNT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L I NCOLN 

RRKRNSRS 

RRKRNSRS 

LOGRN 

COLUMB I R 

MILLER 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MAR  I  ON 


34  48 

35  57 

35  03 
34  1  3 
34  35 

34  1  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  1  7 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 

33  35 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  15 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
94  05 

92  05 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1140 

170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
675 
210 

610 
220 
775 
350 
260 
760 


7A 


8A 
7A 
8A 


8fl 
8R 
SS 
5P 
8R 
SS 

MID 
5P 
7R 


5P 


7A 
7A 
7A 
7A 
6P 
5P 
6P 


7A 
8R 
7R 
8R 
7A 
7A 
7A 
6P 
7A 
7A 

8A 
8R 
SS 
7R 
8R 
7R 
8R 
MID 
7R 
7R 

7A 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 

H 

C  H 
H 


BOMRR  K  HRNSRRO 

ETHEL  CARLTON 

R  D  HOLBROOK 

L  B  HRDDOX 

MRS  WILL  IE  GARRETT 

MRS   JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

LOUIS  C  SHACKELFORD  JR 

JOHN  W   TEETER  JR 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS   FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY    OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  5  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL    L  THOMPSON 
ADAM   C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD   L  KAUFMAN 

MATTIE  D  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  RRKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

WILLIAM  D  BIVENS 
POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W   MEMPHIS   UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CRRL  WRLKER 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ARKANSAS 


Temperature 


Precipitation 


No.  of  Days 


1^ 


s 


«      *  • 

DECEMBER  1977 


28.1 


le 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1977 
TAVLOfi 


DECEMBFR  1977 
GRAVETTE 


JANUARY  197S 
TAYLOR 


Day  of  Month 


12  3 


4       5       6  7 


1,  10  I  11  I  12     13  I  14  |ir|  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  HT^ 


I'^b      .18  .04 


30  31 


.03  1.23  .32 


See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 

 tUKtNSAS 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1       2  3 

4      5  6 

7  i   8  9 

10     11  12 

13     14  IS 

16      17  18 

19  j  20  21 

22  1  23  24 

25     26  27 

28     29     30  31 

•          *  • 

OECEHBER  1977 
GRAVETTE 

MAX 
MO 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

55     58  66 
33     3?  35 

56     46  2<> 
1,2     ?6  10 

41     5l  28 
16     28  7 

38     i*!  5l 
9     27  41 

5b  to  69 
4!     26  'li 

66  61  63 
51     39  28 

56  38  3i 
38     23  18 

49     59  62 

14     39  3! 

35     43  36 

19     12  15 

♦9  40  40  40 
20     25     37  38 

48.6 
28.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da; 

Of  Month 

3  u  01 

1 

2 

3 

t 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      »  • 

MARCH  1978 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 

73 
46 
37 

.01 

55 
46 
37 

.04 

96 
42 
33 

153 

50 

110 
50 
31 

.05 

56 
58 
38 

.05 

78 
64 
41 

.05 

108 
42 
33 

.04 

80 
38 
33 

.10 

75 
66 
36 

.10 

138 
61 
42 

.09 

48 
61 
42 

.12 

126 
63 
44 

.12 

58 
70 
45 

.19 

126 
69 
37 

.08 
99 

60 
38 

.21 

89 
63 
39 

.22 
116 

70 
40 

.28 

153 
77 
46 

.15 

182 
72 
54 

.17 

60 
75 
49 

.27 

75 
77 

50 

.20 

126 
76 
51 

.11 

195 
62 
38 

.07 
126 
45 

35 

.10 

62 
50 
35 

.11 

36 
72 
41 

.16 

29 

80 
45 

.15 

23 
81 

50 

.10 

26 
67 
53 

3.62B 
2849 
60.8 
39  .6 

CORRECTIONS 


■"^TE  TABLE  DIVISION  STATION  CORMCTION 


TOTAL  PRECIPITATION,   3.33.     DEPAKTUEE  FROM  NORMAL, 
.13.     NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE,  5;    .50  OR  MORE,   2;   1. 00  OR  MORE,  1. 

AVERAGE  PRECIPITATION,   4.39.     DEPARTURE  FROM  NOR- 
MAL, 1.36. 

TOTAL,   3.33.     AMOUNT  ON  30TH,  0. 

TOTAL  PRECIPITATION,   3.69.     DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
1.09.     NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  1.00  OR 
MORE,  2. 

AVERAGE  PRECIPITATION,  6.19.  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
3.57. 

TOTAL,   3.69.     AMOUNT  ON  1ST,  1.15. 


TOTAL  PRECIPITATION,  MISSING.     DEPARTURE  FROM  NOR- 
MAL, MISSING.     GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION,  .95; 
DATE  4TH.     NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  . 10  OR 
MORE,  5;    .50  OR  MORE,   2;   I. 00  OR  MORE,  0. 

AVERAGE  PRECIPITATION,  3.97.  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
-.76. 

TOTAL,  MISSING.  AMOUNT  ON  6TH,  MISSING;  IITH,  MISS- 
ING; 30TH,  0. 


NOVEMBER  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWEST  01 


LEAD  HILL 


NOVEMBER  1977 

NOVEMBER  1977 
DECEMBER  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWEST  01 

NORTHWEST  01 
NORTHWEST  01 


LEAD  HILL 
LEAD  HILL 


DECEMBER  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWEST  01 


DECEMBER  1977 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  01 


APRIL  1978  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTHWEST  01  LEAD  HILL 

AND  DIVISIONAL  DATA 


APRIL  1978  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTHWEST  01  DIVISION 

AND  DIVISIONAL  DATA 

APRIL  1978  DAILY  PRECIPITATION  NORTHWEST  01  LEAD  HILL 


S««  Ral«raDC*  Notes  FoUowtxig  StAUon  Indvx 


REFERENCE  NOTES 


yuu.     «aaiiionai  precipitation  data  are  contained  m  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 
DIMliNSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  h.,iion„  w 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  depar^urls  of  IveralrSaM^n  T   P«=iP"^"°°  evaporation  in  inches  and  wind 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  if  the  ^<^c'^o.'Z:\r .lir/.UT^^^^^^^^ 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  a 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table     and  emowf 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  '  —  -e     onowiaii  ana  anow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  Dan  of  4-foot  Hiamoto^  ,  ^  ^  , 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinftabL  Le  ex?Jemes  o    temperature  or^a?  "  "  t""''- 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  threJapo^a^ion  pan  as  Sete^mT^e^h'"  "-^corded  during  24  hours  ending  at 

Inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  en,Hv,i»„f     ♦  ,  » 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     n^^=e^„!^^i  f  °''  '^e  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  th^^cord ^^^^^^^^^^  c.Tt      "      "'•""-B  otber  causes  of  local  Variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasonal  Snowf  . 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  i-iuie,   anu  in  tne     beasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

|EASON|L^IAB|ES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  m 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


Tickfaw  gray  silt  loam 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare  ;  0-1% 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-1% 
0-1% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  (jage  Is  equipped  with  a  windshield. 

^  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  araount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"   table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the   U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

•  ,                                                                   V.             ■„  i„„t,nnr,s     olouat-ions     exDosure     etc      of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Information  concerning  the  history  of  changes  in  1°""^;°"'=  •  f Na^iinal  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
station  History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  neainer  oeiyice  ^i   i            ,          address  shown  above 
of  Local  ClimaLlogical  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Pi'ice:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30f 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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84 

3 

4 

0 

.  0 

CENTRAL  05 

ALUH  FORK 
BENTON 

BLBRELT  MOUNTAIN  DBn 

CBBOT  4  SW 

CONWAT 

96.6 
96  .6 
96  .7 
94.7 

70.9 

69  .5 
67  .5 

70  . 6 

63. 
83. 
82. 
62. 

8 
1 
1 

7 

3 
3 

3 
2 

103 
102 
102 
1  04 

30 
30 
31  . 
30 

66 
63 
62 
66 

17 
25. 
17 
16 

0 
0 
0 
0 

31 
30 
31 
28 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.26 
2.13 
3.65 
1  .46 

-  1 

90 
60 

1  .06 
.98 

2.04 
.80 

2 
3 
1 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 
4 

3 
2 
2 

I 

96.4 

71  .5 

84  . 

0 

2 

S 

104 

30 

67 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

3.15 

26 

1  .02 

1  4 

.0 

0 

8 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  FAA  BP 
MBLVERN 

HORRILION  4  SH 

98  .5 
96.5 
94  .7 
96.7 
96  .7 

72.1 
70  . 0 
73.5 
68.9 
70  .6 

85. 
83. 
84  . 

62. 
63  . 

3 
3 
1 

8 
7 

3 

2. 
2  . 

0 
7 

0 

104 
1  00 
102 
100 
102 

31  . 

30. 

30 

30. 

30. 

67 
63 
69 
64 
66 

16. 
18. 
1  7 
18. 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
29 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2  .81 

1  .82 

2  .70 
3.56 
1  .95 

-  2 

-  1 

16 
68 
24 

1  .54 
.85 
1  .09 
1  .31 
.69 

31 
3 
7 
2 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
7 
6 
5 

2 
0 

NIMROO  OAn 

N  LITTLE  ROCB  W5F0  HP 
SHERIDAN  2  S 

96. 8M 
94  .2 
96  .4 

69.3 
72.6 
67.0 

83. 
83. 
81  . 

in 

4 

7 

103 
103 
100 

31  . 
30 
1  3. 

64 

67 
50 

19. 
27. 
21  . 

0 
0 
0 

28 
26 
3! 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2.05 
1  .91 
1  .45 

-  1 

73 

1  .00 
.47 
.62 

1  4 
1  4 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
6 
4 

1 

0 
0 

DIVISION 

83. 

3 

2  . 

3 

2.46 

-  1 

38 

.0 

5EE   REFERENCE   NOTES   FOLLOUINC  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  FIND  DIVISIONAL  DATA  prkpnsbs 


TEMPERfiTURE 

PRECIPITHTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

smi  ION 

MAX  . 

niN. 

s 

t 

uj 

%  0 

t  i 

a  I 

a 

a 

In 

_, 

_i 

°  i 

0 

0 

*  « 

g  g 

s 

0 

0 

" 

° 

° 

1:1 

h  s 

h  " 

° 

i 

- 

EBST  CENTRBL  06 

ARKflNSWS  POST 

96  .2 

70 

.9 

83 

6 

100 

SC- 

66 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

3  .09 

1.31 

1  4 

.0 

0 

5 

2 

1 

BR  I  NKLE"f 

93.5 

70 

.8 

82 

2 

1  .2 

101 

SI 

66 

27. 

0 

26 

0 

0 

0 

.44 

-   3  .29 

.  18 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

DES  ARC 

96  .4 

68 

.  4 

82 

4 

1  .0 

103 

30 

63 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .04 

-  2-68 

.46 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORREST  CITY 

95  .6 

71 

.5 

63 

6 

101 

30 

65 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .44 

.57 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

HELENA 

92-8 

70 

.  4 

8  1 

6 

.4 

96 

31 

66 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

2  .86 

.87 

1  .00 

10 

.0 

0 

5 

3 

I 

KE  0 

93.9 

71 

.6 

82 

8 

100 

30 

68 

27. 

0 

28 

0 

0 

0 

2.14 

1  .00 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

nfiRIRNNfl  2  S 

95.7 

71 

.2 

83 

5 

3  .  1 

101 

30 

66 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .73 

-    1  .96 

.54 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

SSINI  CHARLES 

96  .5M 

71 

.DM 

83 

8M 

2.4 

102 

30 

65 

18. 

0 

30 

0 

0 

0 

.68 

-  3.08 

.56 

8 

.0 

0 

1 

0 

STUTTGART 

97.2 

73 

.6 

85 

4 

3.1 

102 

30 

69 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.53 

-   3  .28 

.25 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

94  .4 

72 

.5 

83 

5 

2  .6 

99 

3  1 

68 

27. 

0 

28 

0 

d 

0 

.4  1 

-  3.14 

.21 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

92  .8 

72 

.6 

82 

7 

98 

3 

65 

27. 

0 

28 

0 

0 

0 

2.10 

14 

.0 

0 

1 

WYNNE 

94  .9 

71 

.5 

63 

2 

99 

3|. 

66 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .57 

.66 

26 

.0 

0 

4 

1 

a 

D 1 V  IS  1  ON 

63 

2 

2  .  1 

1  .45 

-  2.17 

.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

100  .4 

72 

.  1 

66 

3 

5  .3 

1  05 

1  1  • 

69 

30. 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .  37 

-   2  .28 

.47 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOPE   3  NE 

99.0 

68 

.7 

83 

9 

2.5 

103 

14. 

64 

28. 

0 

31 

0 

0 

0 

.44 

-  3.23 

.18 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT   IDA  3  SE 

97.3 

6B 

.0 

62 

7 

2.8 

104 

31 

62 

18. 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.99 

-  3.70 

.41 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

MURFREESeORO  2  NNW 

96  .DM 

70 

.DM 

84 

OM 

105 

10> 

65 

29. 

0 

31 

0 

0 

0 

3  .34 

I  .72 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

NASHVILLE   EXP  STATION  // 

98.6 

71 

.4 

85 

0 

4.2 

103 

31 

68 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .09 

-  2.64 

.71 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

OKAY 

99. 2M 

74 

.7M 

87 

OM 

4  .6 

102 

30. 

68 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

-  3.37 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

STAMPS 

99  .  1 

70 

.0 

84 

6 

103 

27 

65 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .05 

.  4  7 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEXARKANA  FAA  AP 

99  .4M 

75 

.  IM 

87 

3M 

107 

8 

69 

1  7 

0 

3  I 

0 

0 

0 

1  .59 

.59 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

0  I  V  I S 1  ON 

65 

1 

3.9 

1  .25 

-  2  .55 

.0 

SOUTH  CENTRAL  OB 

RRKADELPHIA  2  N 

97  .5 

70 

.5 

84 

Q 

2.4 

103 

9 

65 

18. 

0 

31 

0 

0 

0 

1  . 78 

-   1  .88 

.61 

27 

.0 

0 

2 

0 

LflKDEN  1 

95  .8 

71 

.  4 

83 

6 

1  .5 

99 

31  ♦ 

68 

27. 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .66 

-  2.21 

.77 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

EL  OORflOO  FAA  AP 

92.8 

68 

.7 

60 

8 

-  1.3 

97 

14. 

64 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

4.31 

.84 

1  .38 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORDYCE 

96.7 

73 

.5 

65 

1 

3.3 

101 

10. 

66 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

2  .88 

-  .98 

1  .22 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAGNOL lA 

97  .  3 

70 

.  3 

83 

8 

2.2 

104 

1  4 

65 

1  7 

0 

30 

0 

0 

0 

I  .84 

-  1.70 

.88 

27 

.  0 

0 

2 

MOROBAY  LOCK  8 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

3  .96 

-  .34 

2.10 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

PRESCOTT 

99  .9 

72 

.2 

86 

1 

3.6 

105 

30 

67 

17 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.35 

-   3  .55 

.12 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

SPARKMAN 

99. 2M 

59 

.  7M 

84 

SM 

102 

21  • 

64 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .89 

1  .43 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

WARREN  2  WSW 

95  .6 

69 

.6 

82 

6 

.4 

99 

20. 

60 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .52 

-  2.24 

■  81 

8 

.  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

83 

8 

1  .9 

2.24 

-   1  .53 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

97.3 

67 

.5 

82 

4 

1  .2 

100 

31  . 

6! 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

I  .29 

-  3.42 

.55 

9 

.0 

0 

1 

0 

OERMOTT   3  NE 

97.9 

7  ] 

-5 

84 

7 

1  02 

1  4 

64 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .30 

-  2  .92 

.70 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUMAS 

95.6 

72 

.5 

84 

2 

1  .9 

100 

30. 

69 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

4  .65 

.33 

1  .55 

8 

.0 

0 

7 

2 

2 

EUDORA 

95.6 

73 

.3 

84 

5 

100 

31 

69 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.55 

.25 

8 

.0 

Q 

2 

0 

0 

MONTICELLO   3  SH 

96.4 

67 

.5 

82 

0 

1  .  1 

101 

6 

61 

18 

0 

3  1 

0 

0 

0 

2  .51 

-    1  .67 

2.02 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

PINE  BLUFF 

97.2 

72 

.7 

85 

0 

2  .0 

102 

31 

69 

28. 

0 

31 

0 

0 

0 

.22 

-   3  .35 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTLAND 

96  .5M 

72 

.  IM 

64 

3M 

99 

31  . 

68 

26. 

0 

31 

0 

0 

0 

.38 

.33 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROHWER  2  NNE 

94.8 

71 

.8 

83 

3 

100 

31 

68 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

2.02 

1  .15 

4 

.0 

0 

5 

1 

1 

STAR  CITY  A  ENE 

97  .6M 

70 

.7M 

84 

2M 

101 

26. 

65 

18. 

0 

31 

0 

0 

0 

2.65 

1  .27 

1  4 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

83 

8 

2  .  1 

1  .73 

-   2  .37 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


NOBTHUeST  a 

BEMTQNVILLE 
BEHBYVILLE  A  NW 
BUFFRLO  TQUER 
OEER 

EUBEKA  SPRIMGS  3  UMU 

FftYETTEVILLE   Fftfl  «P 
FflYETTEVILLE  EXP  STfl 
GUfiVETTE 
GBEEN  FOBEST 
MftHRISON  FAfl  ftp 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OOELL    3  N 
SILQAM  5PBINGS 


NOBTH  CENTBAL  i 

CAL  rCO  ROCK 
CI INTOM 

DAMASCUS  2  NME 
EVENING  SHADE    1  NNE 
CIL6EBT 


MQUMTAIN    HOME  C 
MQUNTAtH  VIEW 
SALEM  2  NNE 
SHIRLEY 
YELL VILLE 


NGRTHEfiST  0 
AL  ICIA 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 
6ATESVILLE  L    fiMD  D  1 
BEEOEvillE 
BLAC^  ROCK 

6L YTHEVILLE 
CORNING 
GEORGETOWN 
JOMESBDHQ 
JUDO  HILL 


LAKE  CITY 
NEWPORT 
PnRAGOULD 
POCAHONTftS 


UEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
60ONEVILLE  3  SSe 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

DARDAMELLE 

FORT  SMITH  W50  AP 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRHVELLY   1  ESE 

GR£eNWO0O 

HECTOR 

r^NA  3  WSW 

MULBEBRr  6  NNE 

NATURAL  DAM 

9ZABK 

OZONE 

PARKS 

RATCL IFF 
BUSSELLVILLE 
SUBIACO 
WALDRON 


ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK   2  SE 
61.AKELY  MOUNTAIN  I 


CABOT  A  SW 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
HOT  SPfilNGS    1  Nl 
JESSIEVILLE 

LAKE  MAUrtLLE 
LEOLfl 

L ITTLE   BOCK  FAA 


M9BRJL  TBN  ■ 


SW 


NIMBOO  0AM 

N  L ITTLE   BOCK  WSFO  I 

OWENSVILLE 

PEBBY 

SHERIDAN  2  S 


DAY   OF  MONTH 


12     3     4     5  6 


9     10  1112    13  14  15    16  17 


.03      .01  2.43 


1  . 39    j  .72 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

BBINtLEY 
DCS  ftftC 
FOHOEST  CITY 

MELENB 

KLQ 

MADISGH 

SftINT  CHBBlES 
STUTTGftRT 
STUTTGART  Q  ESE 

UEST  f*:MPHIS 
WYNNE 

SQUTHUEST  07 

ftMTOINE 
ASHOSUN  2  S 
ATHENS 

QE  QUEEM 
DIEQKS 

GLEMUQOO  4  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HSHflTIO 
LflNGLE Y 

MOUNT    IDA  3  S£ 
MURFHEESeOHO  2  NNU 
NASHVILLE   EXP  STATION 
NATHAN    4  unU 
NEHHOPE    3  e 

0DEN    1  NNE 
BXAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARl^ANA  FAA  AP 
WASHITA 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKAJELPl'IA  2  N 
BLIVP  CITY  3  SH 
SOUGH TOM 
CAMDEN  1 

El   DORADO  FAA  AP 

FQRDYCE 

GURDON 

MAGNOL lA 

MORQBAY  LOCK  8 

PINEY  GROVE 
PRESC0TT 
SPARKMAN 
TAYIOR 

UIAQREN  2  USU 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CH0S5ETT  2  5SE 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
euDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO   3  SU 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWCR   2  NN£ 

STAR  CITY  4  ENE 

.44 
I  .04 
1  .44 

2.06 
2.  14 

I  .  l<y 
1  .  73 
.68 
.^3 
.41 

1  .57 

2.  13 
2.36 
t  .00 
1  .37 

.78 

2.51 

.53 

.QS 
3.34 
I  ,09 
3.06 
I  ,  45 

1  -40 

2.54 
I  .05 
t  .59 

.60 

1  .  78 
1  .98 
3.06 
1  .66 

4.31 
2.88 

3.  10 
1  .84 
3.96 

1  .90 
.  35 
1  .89 
2.00 
1  .52 

2.  70 
1  .  29 
1  .30 
4.55 

1  .  35 

2.51 
.22 
.  38 

2  -  02 

2.65 

.06 
.48 

1  .  00 

.01 

.43 
1  .68 

.01 

.  18 

-07 

.04  .08 

.01  T 

.25  ,15 
.01 

.01  .23 
.20  1.86 

.66  .29 
.05 

.  20 

J  .25 

.  10 

.01 

.05 

,40  .10 
.04  .08 

.48 

-06 

.08 

.05 

.  30 
.21 

.06  .71 
.08 

-22 

-26 

.  12 
I  .  15 

T           ,  03 
.02 

T         .19  .10 
.56 

.66 

,25  .01 
.05 

.66 
.  97 

,  33 

.03 
.25 

,21 

,61 

,  75 

,06  .55 

1.50  1.55 
.25 

2.02  .02 
.  05 

.  10 

1  .00 
.01 

.40  .12 
T          .  34 

1  .  37 

.56 

.  15 

T 

.13  .16 
-  35 
,12  .24 
.29  .69 
.13  .15 

.29  .16 
.41  ,01 

,02 
.21 

2.10  .20 
.01  .23 

.46 

.25 
.36 
.04 

.36 
.OQ 
.66 

08  .41 
.  48 

-07 
.20 

.65 
.80 

.46 

-24 

.06 

.  78 
,  10 

,98  32 
.01 
.23 
.  12 
.96 

T 

.30 

.33 
.  13 

.  38 

.  16 

.il      .07  .25 
]  .27 

.07 

.  12 

.12  .46 

.  10 
.  J5 

.60 

.07 

-12  .30 

1.18 
T          .  18 
.03  .07 

.  03 

,10  T 

-01 

.48  .26 

.21 

.27 

T  -03 

.  10 
.05  .09 

,  28 

T  .26 
.16  ,60 
.33 

T          ,  19 

.03  .79 

-06  .22 
.10  .69 
.  10 

.03 

.  15 
.01 

.  15 

.26 

.  17 

T          .  07 

.57 

.12  .41 

.26 
.  14 

.06     .66  .01 

.  16 

,37      .07  .47 
-02  .'5 

.  79 
.05 
.08  .65 
.16  .34 
.  75 

.01  .04 
1.72  .35 
,04 

.30  .92 

T  .06 
.  09 
-  15  .12 
.  36 

.23 

-08  .61 
I  .43 
.22 
.36  .77 

.10  1.38 
1.22  .92 
1 .42 

.ea 

.33  2. 10 

,20  .45 
.  12 
1  .43 
2.00 
.25  .45 

T        1  .55 

.70  .36 
.35  .14 
.07 

.85 
,  14 
.  15 
.33 

.34 

.30 

.01 
.  15 

.  10 

,54 
.  12 
.  10 
.06 

.03 
.  1  I 

.02 
.06 

.08 

.  10 

.10 

.47 

.04 

,07 

.91 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhlNO  STPTION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   RND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1977   -  1978 


STATION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MflR    flPR    MRY  JUNE  TOTRL 


PRECIPITBTION 


BENTONVILLE 
BERRYVILLE   4  NW 
BUFFALO  TOWER 
DEER 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

GRflVETTE 

GREEN  FOREST 

HARRISON   FAA  RP 

HUNTSVILLE 

JASPER 
^ERD  HILL 
ODELL   3  N 
SILORH  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL  02 
CAL ICO  ROCK 
CL INTON 

DAMASCUS  2  NNE 
EVENING  SHADE   1  NNE 
GILBERT 

CREEPS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  4  WNW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  00 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  DD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


9.0 

9 


12.0 

20 


1  0-0 

20 


8.5 

20 


1  1  .5 

I  3 


1  1  .0 

19 


17.0 

20 


10.5 

20 


10.0 

20 


9  .  1 


13.0 

1  1 


7.0 

27 


9.2 

23 


12.0 

8 

5.0 


16.5 

15 


8.2 
1  1 


12.0 

12 


14.5 
24 


11.8 

1  1 


3.0 

1 

I  .5 


4.0 

2 


3.0 

2 


2.5 

2 


4.5 
1 


7.0 

2 


3.5 

1 

4  .0 


2.0 

2 


10. D 

18 


4  .3 

2 


2.D 


1  .5 
1 


25  .0 

21 


20  .0 
49 


20.3 
45 


23.5 

21 


32  .0 

35 


22  .3 


32  .2 
33 


26  .0 

33 


26  .5 
45 


21  .6 
19 


20  .4 


18.5 


33 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTni   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977   -    1978  RRKBNSRS 


C  T  Q  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  IN 

1  1  1  1  Y 

J  U  L  T 

□  IIP 
H  U  b 

Q  F  P  T 
0  t  r  1 

n  r  T 
U  L  1 

M  n  \/ 
N  U  V 

n  p  r 
DLL 

1  □  M 

J  H  IN 

F  r  R 

r  t  D 

M  Q  P 

n  H  K 

Q  P  P 

H  r  K 

M  □  Y 
I  1  H  T 

II  IMP 
J  U  IN  t 

T  n  T  Q 1 
I  U  1  H  L 

lOtOL 
PRECIPIIOUON 

MOUNTRIN  HOME    1  NNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

r 

T 

10.0 

9.5 

4  .0 

23  .5 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

5.5 

2.0 

MOUNTRIN  VIEW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

19 

8.5 

9 

1  .0 

1 

29 

SflLEM  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

7.8 

- 

3.0 

- 

SHIRLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

6.2 

5.0 

1  1  .2 

YELLVILLE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

- 

6.2 

3.0 

- 

. 

NORTHEAST  03 

RL IC  IH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 

8.0 

17.0 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

21 

6.0 

17 

T 

38 

BRTESVILLE   L  RND  0  1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

I  1  .0 

15 

6.8 
4 

17.8 
19 

BEEOEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

7.0 

4  .5 

1  1  .5 

BLACK  ROCK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

1  1  .0 

20  .0 

BLYTHEVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

CORNING 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

15.7 

20 

9.5 

T 

25  .2 

GEORGETOWN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3.5 

10.5 

JONESBORO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

JUDO  HILL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

KE ISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

T 

- 

LAKE  CITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

11.2 

13.0 

24  .2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.5 

6.0 

14.5 

PRRRGOULD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

10.4 

5.5 

15.9 

POCRHONTRS  1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  3.6 

20 

11.7 

.3 

25  .6 

SRINT  FRRNCIS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

16-0 

20 

7.0 

27 

T 

23.0 

SERRCY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

8.8 

6.0 

1  4  .8 

WEST   CENTRRL  04 

ABBOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9  .0 

12 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   RND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1977  -  1978 


flRKRNSRS 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

PREClPitqrioN 

BL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

BIG  FORK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

BLUE   MOUNTRIN  DRM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

9-5 
14 

5.8 

6 

T 

15.3 

20 

BOONEVILLE   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLRRKSV 1 LLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

COVE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

9  .  3 

15.3 

OHNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

DHRORNELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

5.4 

12 

6.3 

5 

11.7 

17 

FORT  SMITH  WSO  flP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  1  .7 

15 

10.0 

8 

.2 

21  .9 

23 

FORT   SMITH  WATER  PLRNT 

SNOWFRLL 
1    IN   ON  GO 

8.0 
1  4 

6.5 

9 

T 

14.5 

23 

ORHVELir   1  ESE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

T 

8.5 

12 

6.5 
4 

15.0 
16 

GREEMWOOD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

9.5 

.4 

- 

HECTOR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  3 

- 

: 

MENR  3  NSW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

6.0 

17 

1  1  .5 

5 

17.5 

22 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  1 

5.0 

5 

T 

16 

NRTURRL  OHM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

OZHRK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

8.5 

1  1  .6 

8 

T 

20  .  1 

OZONE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

PARKS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

7.5 

9.0 

16.5 

RHTCL IFF 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

16 

10.0 

: 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

S.3 

12 

7  .  4 

5 

12.7 
1  7 

SUBIACO 

SNOWFALL 
1    IN  ON -GO 

8  . 5 

18 

9  . 5 

10 

18.0 

28 

WRLDRON 

SNOWFALL 
1    I  M  n  M   r  n 

1      1  IN    U  IN    l_i  u 

15.9 

1  8 

8.0 

7 

T 

23.9 

25 

. 

CENTRAL  OS 

RLUM  FORK 

5N0WFRLL 
I    IN  ON  CO 

10.8 

6.0 

18 

16.8 

BENTON 

5N0WFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  1 

3.5 

BISMARCK  2  SE 

1 

5N0WFRLL 
IN  ON  GO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTni   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1977  -    1970  RRKflNSflS 


c  T  n  T  1  n  M 
0  1  H  1  1  UlN 

JULY 

n  1  1  o 
HUb 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

HDD 

H  r  K 

MR  Y 

JUNE 

T  n  T  Q  1 
1  U  1  H  L 

lOIBL 

pRECiPiinnoN 

BLflKEir   MOUNTPIN  DflM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 

7.5 

15.5 

BONNERDflLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

S  .0 

CflBOT   4  5W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7  .8 

16 

3  .5 

2 

11.3 

18 

CONWHY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.1 
14 

S  .0 

3 

14.1 

1  7 

CRYSTAL  VRLLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19 

3.4 

2 

21 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

4.0 

- 

JESSIEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8  .  1 

20 

8.3 

15.4 

LAKE  MflUMELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

6  .5 

- 

LEOLfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.9 

15 

3.0 

9.9 

LITTLE   ROCK   FHfl  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 
1  1 

3.4 

2 

T 

13.4 
1  3 

MRLVERN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.0 
17 

4  .5 

3 

1  4.5 

20 

MORR-ILTON  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

6.0 

1  3.0 

NIMROD  ORM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

10 

7.0 

- 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.2 
20 

4.8 

5 

T 

15.0 

25 

OWENSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.6 

18 

7.9 

5 

T 

1  7.5 

23 

PERRY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

SHERIDAN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.8 

1  .0 

10.8 

. 

EAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

7 

1  .0 

T 

5.3 

7 

HUGUSTR  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.2 

6.0 

1  4  .2 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

DES  RRC 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

FORREST  CITY 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

6.0 

2.5 

8.5 

HELENA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

KEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.3 

19 

3.0 

2 

9.3 

21 

MAD  I  SON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.8 

5.3 

12-1 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977   -    1978  BRKRNSflS 


STRT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIBL 
PRECIPimilON 

SfllNT  CHARLES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

STUT  TGHRT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

10.0 

16 

2.0 

1 

T 

12.0 
1  7 

STUTICflRT  9  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

17 

.8 

1 

18 

TURRELL 

SNOWFRLL 
1    r  N  n  M  r.  n 

- 

2.0 

- 

- 

- 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

WYNNE 

SNOWFRLL 
1   IN  n N  on 

L      I  IN     U  IN     U  U 

11.5 

I  7 

6.2 

2 

17.7 

1  9 

SOUTHWEST  07 

ONTOINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

8.5 

- 

HSHDOWN  2  5 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

7  .A 

- 

ATHENS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

- 

8.5 

- 

DE  QUEEN 

SNOWFRLL 
I    IN   ON  GO 

- 

- 

DIERKS 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

- 

9.5 

- 

GLENWOOD  4  ENE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

HOPE   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

6.9 

- 

HOPPER   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

HORflriO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

7.0 

7.0 

14.0 

LfiNGLEY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6.0 

5 

6.0 

3 

12.0 
8 

MOUNT   IDA  3  SE 
MURFREESBORO  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

9.0 

20 

- 

9.5 
12 

_ 

18.5 

32 

- 

MflSHVILLE   EXP  STATION 
NATHAN   i  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN   ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.6 

10 

8.5 

9 

6  .  1 

8 

6.5 

1  1  .7 

18 

15.0 

NEWHOPE   3  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  CD 

7.0 

7.0 

14.0 

ODEN   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

8.2 

9.4 

T 

17.6 

OKAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

PINE  RIDGE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

10. D 

20  .0 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AP 

1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5.3 

7 

2.5 
1 

4  .7 

3 

T 

10.0 
10 

2.5 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


TOTAL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977   -    1978  RRKRNSRS 


STflT I  ON 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

tJIOL 
PREC  IPl  TfiT  ION 

WfiSHi Tfl 

SNOWFALL 
I   [  N  ON  nn 

- 

- 

- 

SOUTH  CENTRAL 

08 

AM  I T  r    3  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

20 

10.0 
4 

24 

RRKADELPHIR  2  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

10 

3.7 

3 

I  3 

BLUFF   CITY   3  SW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

BOUGHTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

6.5 

- 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7 

4  .9 
4 

1  1 

EL  DORADO  FAR  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.2 

2 

1  .0 

I 

5.2 

3 

FORDrCE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CURDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.7 

8 

4.9 

3 

1  3  .6 

I  1 

MAGNOL I  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.8 

4  .3 

7  .  1 

MOROBAr  LOCK  8 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.0 

1 

- 

PINEY  GROVE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

2  .0 

- 

PRESCOT  T 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  1  .0 
14 

7.4 

5 

18.4 

19 

SPARKMAN 

SNOWFALL 
1    I  w  n  M  r:  n 

1     I  IN    U  IN    U  u 

- 

- 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

1  .5 

WRRREN  2  WSW 

SNOWFALL 

1      1  IN     U  IN     Lj  U 

3.7 

2 

- 

- 

SOUTHEAST 

09 

ARKANSAS  CITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

CROSSETT   2  SSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.5 

1 

- 

DERMOTT   3  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

DUMAS 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

5.3 
4 

.5 

5.8 
4 

EUDORR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

HRMBURG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

MONTICELLO  3  SW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

PINE  BLUFF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.  1 

4  .0 

10.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  flRKBNSflS 


STflT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PRECIPltOIION 

PORTLBND 
ROHWER  2  NNE 
STRR  CITY   4  ENE 

SNOWFfILL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  2 


DAILY  TEMPERATURES  "~ 


DRY   OF  MONTH 

o 
cr 

STRT ION 

q: 

] 

2 

8 

9 

1  0 

I  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

cr 

NUKlMHtjl  Ul 

BENT  ONV 1 L  L  E 

90 

89 

90 

94 

94 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

92 

92 

95 

94 

88 

90 

88 

90 

93 

92 

91 

91 

84 

84 

90 

94 

86 

90 

95 

94 

91.3 

HIN 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

69 

72 

7  1 

65 

65 

68 

68 

70 

69 

59 

70 

71 

70 

64 

64 

62 

61 

61 

69 

67 

68  .9 

DEER 

88 

88 

87 

89 

90 

89 

90 

9 1 

93 

95 

93 

89 

88 

93 

86 

83 

84 

82 

85 

87 

67 

85 

82 

83 

82 

87 

89 

87 

84 

90 

92 

87  . 7 

MIN 

71 

71 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

74 

73 

70 

65 

66 

68 

62 

62 

67 

66 

67 

70 

69 

67 

67 

67 

66 

70 

62 

65 

69 

71 

63 

68  .  3 

EURE'^fl  SPRINGS  3  HNW 

94 

97 

1  00 

98 

97 

98 

99 

1  0  1 

99 

94 

98 

98 

100 

94 

92 

93 

95 

97 

98 

96 

95 

93 

89 

95 

1 00 

89 

95 

I  00 

1 00 

97 

96  .  3 

MIN 

71 

73 

71 

69 

69 

70 

73 

72 

74 

76 

78 

67 

77 

70 

64 

6 1 

67 

70 

73 

70 

73 

71 

71 

68 

65 

72 

62 

62 

72 

74 

65 

70  .0 

iHIt'  ItVlLLt    rHH  Hr 

9 1 

92 

96 

97 

94 

94 

95 

96 

97 

98 

92 

93 

95 

96 

68 

90 

89 

91 

93 

92 

9 1 

90 

86 

88 

94 

98 

88 

9 1 

98 

99 

92 

93.0 

MIN 

73 

73 

69 

68 

69 

71 

73 

73 

76 

77 

69 

72 

75 

73 

66 

64 

66 

70 

71 

69 

76 

74 

71 

66 

63 

66 

62 

59 

70 

69 

70 

69.7 

FRTETTEVILLE   EXP  STfl 

92 

92 

90 

94 

95 

93 

93 

94 

95 

97 

97 

9 1 

93 

95 

88 

89 

88 

88 

90 

93 

92 

90 

87 

84 

86 

93 

97 

85 

92 

97 

97 

91.9 

MIN 

73 

73 

71 

69 

71 

73 

74 

75 

76 

77 

76 

72 

77 

7  1 

66 

66 

68 

73 

75 

72 

76 

72 

72 

70 

65 

74 

63 

61 

70 

76 

69 

71  .5 

GRflvETTE 

9  1 

94 

96 

96 

94 

94 

95 

96 

98 

98 

98 

94 

97 

98 

97 

92 

92 

94 

98 

96 

95 

95 

92 

89 

96 

1  0  1 

95 

93 

99 

99 

96 

95  . 4 

MIN 

70 

73 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

72 

75 

69 

69 

75 

70 

63 

66 

68 

68 

74 

71 

70 

69 

69 

69 

63 

73 

61 

61 

70 

74 

66 

69.2 

HfiRRISON  Fflfl  flP 

9  3 

9 1 

94 

96 

94 

93 

96 

98 

99 

95 

82 

94 

95 

95 

88 

90 

88 

89 

92 

92 

9 1 

88 

88 

87 

90 

96 

86 

89 

97 

97 

88 

92.0 

MIN 

76 

75 

72 

70 

71 

70 

76 

74 

76 

74 

70 

68 

76 

66 

65 

68 

67 

68 

69 

70 

73 

71 

70 

70 

67 

69 

64 

62 

72 

74 

68 

70.4 

HUNTSVILLE 

9 1 

9 1 

95 

95 

94 

94 

95 

94 

97 

96 

92 

93 

95 

92 

88 

89 

89 

91 

92 

9 1 

89 

89 

87 

86 

91 

95 

86 

90 

95 

9  1 

90 

91.7 

MIN 

69 

66 

67 

69 

68 

68 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

72 

65 

63 

62 

63 

66 

66 

71 

66 

66 

68 

68 

62 

66 

60 

58 

69 

62 

65 

66.7 

LEOD  HILL 

MAX 

99 

98 

1 00 

I  00 

1 00 

1  00 

103 

1  03 

105 

98 

91 

100 

103 

99 

98 

97 

97 

96 

89 

94 

92 

94 

90 

95 

98 

93 

93 

100 

1  00 

I  00 

1  00 

97  .6 

MIN 

75 

74 

70 

70 

73 

70 

76 

63 

72 

75 

73 

60 

72 

73 

70 

71 

73 

70 

71 

74 

70 

63 

70 

64 

63 

64 

62 

70 

70 

74 

72 

69  .9 

SlLOfiM  SPRINGS 

MAX 

93 

91 

93 

96 

96 

94 

94 

96 

96 

99 

99 

94 

94 

97 

97 

90 

92 

91 

94 

96 

96 

95 

95 

85 

88 

94 

98 

88 

93 

98 

98 

94  .2 

M  1  N 

12 

73 

7  1 

7  1 

7  1 

75 

74 

74 

75 

76 

77 

72 

74 

7  4 

67 

68 

68 

68 

73 

74 

75 

72 

7  1 

69 

65 

67 

63 

63 

63 

73 

69 

70  .9 

NORTH  CENTRAL  02 

CfiLldO  ROCf< 

I  0  I 

I  00 

1 00 

1 0  1 

1  0 1 

99 

1 00 

1  00 

103 

104 

94 

66 

95 

102 

92 

91 

93 

92 

94 

96 

96 

95 

92 

94 

9 1 

95 

1  0 1 

94 

96 

1 02 

1 04 

97  .0 

MIN 

67 

71 

71 

67 

64 

66 

62 

68 

66 

68 

72 

68 

67 

71 

69 

64 

62 

64 

62 

62 

64 

55 

66 

54 

68 

66 

64 

61 

56 

62 

66 

65.6 

EVENING  SHADE    1  NNE 

MAX 

99 

98 

1  0 1 

99 

95 

99 

98 

98 

101 

89 

86 

91 

99 

90 

89 

90 

91 

93 

95 

95 

95 

91 

94 

93 

97 

101 

94 

96 

I  04 

1 06 

90 

95-4 

MIN 

72 

70 

69 

68 

66 

64 

68 

69 

68 

68 

66 

64 

72 

70 

65 

66 

63 

64 

65 

67 

67 

70 

68 

67 

68 

66 

66 

62 

65 

71 

68 

67  .2 

C  I  LBERT 

MAX 

96 

94 

98 

98 

96 

97 

I  00 

98 

103 

96 

84 

96 

98 

96 

91 

92 

91 

92 

95 

95 

94 

91 

92 

88 

93 

98 

90 

93 

98 

1  00 

9 1 

94  . 6 

MIN 

72 

69 

68 

70 

71 

68 

70 

68 

69 

72 

70 

65 

72 

72 

65 

67 

69 

64 

63 

65 

67 

67 

67 

70 

66 

68 

64 

63 

64 

64 

67 

67.7 

GREERS  FERRT  Dfifl 

MAX 

98 

96 

98 

99 

98 

95 

97 

98 

97 

1  0  1 

97 

85 

94 

98 

88 

91 

92 

92 

94 

97 

96 

97 

90 

94 

88 

97 

99 

93 

95 

1  00 

1  03 

95 . 4 

MIN 

73 

75 

69 

71 

68 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

69 

72 

66 

66 

65 

63 

66 

67 

68 

70 

69 

68 

67 

72 

67 

68 

69 

72 

69 

69.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

98 

97 

99 

94 

97 

97 

1  00 

1  0 1 

102 

89 

86 

93 

97 

90 

67 

90 

91 

92 

95 

94 

93 

88 

92 

85 

92 

97 

89 

92 

98 

98 

90 

93-6 

MIN 

70 

68 

66 

62 

66 

63 

67 

66 

70 

70 

67 

69 

72 

70 

65 

64 

6 1 

63 

64 

68 

69 

67 

67 

70 

67 

63 

64 

61 

63 

64 

58 

66.3 

MflRSHflLL 

MAX 

99 

95 

97 

96 

1 02 

98 

90 

94 

98 

92 

89 

89 

86 

90 

93 

94 

92 

88 

92 

86 

92 

96 

87 

90 

98 

1 00 

93-3 

MIN 

79 

71 

78 

76 

70 

69 

70 

70 

65 

64 

69 

68 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

67 

70 

64 

60 

71 

77 

69.9 

MOUNTAIN   HOME    I  NNH 

MAX 

98 

97 

99 

99 

97 

97 

99 

1  00 

1 00 

93 

87 

92 

97 

92 

94 

92 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

88 

95 

96 

9  1 

93 

98 

98 

94 

94  .5 

H  I  N 

75 

74 

72 

72 

72 

70 

74 

75 

74 

72 

73 

66 

74 

70 

65 

70 

68 

65 

68 

70 

69 

70 

69 

68 

65 

68 

64 

61 

65 

70 

68 

69.5 

MOUNTAIN   HOME    C    OF  ENG 

MAX 

98 

96 

96 

99 

99 

96 

97 

1 0 1 

99 

I  0 1 

90 

65 

93 

98 

91 

89 

90 

90 

9  1 

93 

94 

92 

89 

9 1 

86 

92 

95 

90 

9  1 

98 

1 00 

93.9 

HIN 

71 

72 

74 

70 

72 

67 

71 

70 

72 

73 

74 

69 

69 

7  1 

65 

65 

68 

66 

66 

69 

69 

70 

67 

6B 

65 

67 

64 

60 

65 

67 

69 

68.5 

MOUNTAIN  VIEH 

MAX 

97 

97 

95 

98 

97 

93 

97 

94 

I  0 1 

1  00 

94 

87 

92 

98 

90 

91 

90 

91 

92 

95 

95 

94 

89 

92 

90 

95 

98 

9 1 

94 

1 02 

1  05 

94  .6 

MIN 

70 

75 

70 

69 

68 

68 

68 

73 

74 

74 

72 

69 

70 

71 

65 

65 

65 

65 

68 

68 

68 

72 

69 

69 

69 

69 

65 

62 

62 

75 

69 

68.9 

TELLVILLE 

MAX 

97 

98 

98 

100 

98 

99 

101 

99 

104 

95 

87 

97 

100 

94 

90 

90 

91 

93 

95 

95 

95 

92 

93 

96 

94 

97 

95 

92 

98 

101 

91 

95.6 

■            •  ■ 

M  I  N 

7  I 

68 

66 

68 

69 

66 

67 

69 

69 

72 

68 

69 

72 

71 

70 

65 

67 

64 

64 

5  3 

68 

68 

67 

70 

66 

67 

63 

59 

60 

65 

70 

67  .  I 

NORTHEAST  03 

AL  IC  ]  A 

MAX 

103 

102 

96 

95 

95 

97 

95 

92 

97 

86 

82 

90 

96 

89 

90 

90 

90 

92 

95 

95 

95 

90 

94 

94 

97 

96 

98 

96 

1  03 

104 

99 

94  .6 

MIN 

76 

77 

69 

74 

73 

72 

68 

71 

73 

70 

68 

68 

75 

73 

68 

70 

68 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

69 

71  .4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

99 

98 

99 

100 

99 

98 

97 

98 

1 00 

92 

83 

93 

99 

87 

88 

90 

91 

93 

96 

96 

95 

9 1 

93 

9  I 

96 

100 

98 

94 

1  02 

I  03 

90 

95  .  1 

MIN 

76 

75 

72 

70 

69 

67 

70 

69 

72 

69 

67 

66 

70 

70 

66 

66 

64 

66 

67 

6B 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

66 

66 

71 

76 

69 

69  .2 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 

101 

96 

1  00 

1  00 

98 

99 

98 

95 

101 

91 

85 

91 

1 00 

100 

91 

91 

91 

94 

97 

95 

96 

95 

97 

90 

1 00 

1 05 

103 

97 

103 

104 

93 

96 . 7 

M  1  N 

74 

78 

72 

7  1 

70 

67 

70 

65 

71 

69 

70 

68 

73 

7  I 

67 

68 

65 

67 

67 

68 

67 

72 

70 

72 

71 

71 

68 

69 

71 

79 

71 

70  .  1 

BEEDEVILLE 

MAX 

99 

98 

99 

97 

97 

97 

93 

94 

94 

96 

85 

96 

94 

95 

97 

96 

98 

99 

1  00 

98 

96 

94 

97 

93 

1  00 

95 

95 

94 

99 

102 

97 

96 . 3 

M  I  N 

75 

77 

72 

75 

71 

70 

69 

71 

70 

72 

68 

71 

74 

72 

73 

74 

7  1 

70 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

74 

73 

67 

68 

72 

74 

70 

71  .2 

BLTTHEVILLE 

MAX 

100 

98 

98 

99 

94 

93 

95 

95 

95 

95 

87 

94 

96 

86 

87 

90 

91 

92 

95 

96 

96 

9 1 

94 

94 

95 

98 

66 

92 

97 

I  00 

94  .0 

M  1  N 

77 

74 

72 

74 

72 

70 

71 

69 

75 

71 

69 

71 

70 

7  1 

68 

70 

70 

71 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

72 

65 

67 

72 

74 

70 

71  .5 

CORNING 

MAX 

98 

98 

99 

9S 

95 

97 

90 

98 

93 

87 

82 

69 

95 

87 

87 

89 

91 

92 

93 

95 

95 

9 1 

92 

88 

94 

97 

93 

92 

98 

1 00 

89 

92.9 

M  I  N 

78 

76 

70 

72 

70 

67 

74 

70 

74 

67 

69 

66 

73 

73 

68 

69 

70 

70 

68 

73 

72 

72 

72 

75 

70 

70 

65 

66 

72 

72 

68 

70.7 

JONESBORO 

MAX 

99 

9R 

96 

96 

94 

96 

95 

95 

93 

95 

68 

89 

90 

95 

89 

86 

B8 

90 

9  I 

90 

95 

95 

90 

93 

90 

98 

88 

92 

96 

100 

93.0 

M  1  N 

82 

76 

70 

72 

71 

66 

70 

52 

79 

71 

71 

67 

74 

72 

67 

69 

73 

67 

67 

68 

76 

72 

73 

75 

73 

68 

69 

72 

74 

70 

71  .3 

JUOD  HILL 

MAX 

99 

99 

95 

95 

94 

95 

95 

96 

97 

88 

84 

90 

96 

87 

87 

88 

90 

92 

95 

95 

95 

98 

95 

9 1 

95 

93 

92 

93 

98 

99 

93 

93.5 

MIN 

78 

69 

74 

72 

71 

68 

72 

7  1 

72 

71 

69 

68 

74 

72 

69 

70 

67 

68 

69 

73 

72 

74 

75 

74 

75 

71 

65 

72 

80 

81 

70 

71.8 

RE  ISER 

MAX 

100 

98 

98 

98 

98 

98 

96 

95 

96 

97 

88 

80 

90 

95 

86 

95 

88 

90 

9  1 

94 

95 

95 

90 

92 

9 1 

93 

95 

85 

90 

95 

95 

93 .  1 

M  I  N 

76 

74 

70 

72 

71 

68 

70 

70 

74 

72 

68 

68 

70 

72 

69 

69 

69 

68 

69 

73 

72 

72 

70 

71 

73 

71 

65 

67 

71 

72 

70 

70.5 

NEWPORT 

MAX 

100 

99 

100 

100 

92 

91 

95 

93 

96 

98 

89 

82 

9 1 

96 

91 

89 

88 

90 

93 

94 

95 

94 

94 

92 

89 

96 

96 

90 

80 

93 

99 

93.1 

M  I  N 

78 

77 

70 

75 

70 

70 

72 

76 

76 

68 

67 

71 

75 

73 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

65 

68 

75 

70 

67 

70.9 

PARAGOULD 

MAX 

100 

99 

97 

97 

95 

96 

97 

95 

97 

85 

84 

86 

96 

90 

87 

88 

93 

92 

94 

94 

95 

94 

93 

92 

96 

97 

96 

90 

99 

101 

96 

94  .0 

MIN 

78 

76 

69 

72 

70 

67 

72 

70 

71 

73 

68 

66 

74 

72 

68 

70 

67 

69 

69 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

70 

65 

66 

72 

73 

70 

70.5 

POCAHONTAS  I 

MAX 

99 

99 

97 

96 

93 

96 

96 

94 

96 

87 

86 

89 

96 

88 

88 

87 

90 

92 

90 

95 

95 

95 

92 

92 

95 

98 

96 

92 

100 

102 

98 

93.8 

MIN 

76 

78 

69 

72 

70 

67 

70 

69 

73 

70 

68 

66 

73 

72 

58 

69 

66 

68 

68 

71 

71 

72 

70 

73 

70 

69 

66 

66 

70 

70 

68 

69.9 

SEARCr 

MAX 

98 

98 

100 

99 

96 

98 

99 

96 

100 

98 

87 

94 

100 

98 

91 

92 

94 

95 

94 

97 

97 

95 

95 

94 

99 

101 

98 

96 

lOP 

104 

102 

96.9 

MIN 

71 

72 

70 

72 

68 

67 

70 

70 

73 

75 

70 

69 

73 

74 

68 

68 

65 

67 

67 

68 

69 

73 

70 

69 

72 

71 

67 

69 

71 

72 

73 

70.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  3 


DAILY  TEMPERATURES 


STFIT  ION 

DRY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

WEST  CENTRAL  04 

BLUE  nouNTHiN  onn 

HAX 

99 

97 

99 

102 

102 

99 

100 

104 

102 

106 

104 

90 

100 

106 

98 

94 

91 

92 

94 

97 

96 

95 

92 

91 

88 
69 

95 

101 

91 

96 

102 

104 

97.6 

MIN 

71 

72 

68 

70 

71 

72 

73 

71 

73 

76 

73 

70 

71 

69 

67 

68 

67 

68 

69 

68 

68 

69 

71 

72 

72 

57 

66 

68 

76 

68 

70  . 1 

BOONEVILLE  3  SSE 

HHX 

92 

97 

101 

101 

101 

100 

103 

103 

106 

105 

93 

103 

104 

102 

100 

95 

96 

99 

100 

100 

99 

94 

91 

90 

94 

101 

96 

96 

103 

104 

103 

99  . 1 

M  I  N 

69 

75 

69 

72 

71 

73 

76 

75 

79 

80 

75 

71 

77 

72 

67 

70 

68 

73 

74 

74 

75 

74 

70 

76 

70 

74 

66 

69 

68 

67 

68 

72  .2 

CLdRKSVILLE 

MAX 

98 

96 

96 

100 

102 

100 

101 

102 

102 

106 

104 

91 

100 

104 

99 

94 

94 

93 

96 

99 

99 

98 

95 

93 

89 

96 

100 

92 

95 

101 

102 

98  .0 

n  1  N 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

74 

68 

67 

65 

67 

69 

69 

70 

72 

69 

70 

69 

70 

65 

62 

64 

67 

67 

69  .4 

DflRDHNELLE 

MAX 

99 

97 

102 

101 

99 

99 

101 

103 

105 

103 

90 

98 

103 

97 

93 

92 

93 

95 

97 

98 

96 

93 

94 

90 

94 

99 

96 

94 

103 

103 

97 

97.5 

f1 1  N 

73 

73 

70 

72 

73 

72 

75 

71 

74 

74 

74 

71 

73 

72 

67 

70 

67 

68 

68 

69 

73 

72 

69 

63 

70 

71 

56 

67 

71 

70 

63 

70.1 

FORI  Sni TH  WSO  flP 

MAX 

93 

94 

97 

98 

98 

97 

98 

97 

102 

101 

94 

99 

100 

101 

94 

95 

96 

99 

101 

100 

98 

96 

88 

91 

97 

103 

95 

98 

103 

104 

97 

97  .6 

f1 1  N 

72 

74 

70 

71 

74 

76 

75 

75 

74 

76 

75 

73 

75 

76 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

76 

74 

74 

74 

70 

70 

68 

67 

71 

73 

73 

72  .7 

FORT  SMITH  HfilER  PLBNT 

MAX 

93 

94 

97 

99 

99 

95 

96 

96 

99 

99 

98 

98 

99 

99 

99 

93 

93 

94 

97 

97 

96 

95 

91 

91 

97 

101 

101 

98 

102 

103 

102 

97  . 1 

M  1  N 

67 

68 

66 

66 

66 

68 

69 

69 

67 

69 

74 

69 

67 

71 

66 

63 

63 

66 

65 

65 

70 

68 

69 

69 

63 

65 

61 

58 

65 

64 

67 

66.5 

HECTOR 

HAX 

96 

95 

98 

99 

96 

97 

100 

100 

103 

102 

87 

102 

102 

98 

92 

93 

92 

93 

101 

95 

95 

91 

94 

91 

97 

100 

95 

95 

100 

102 

100 

96  .8 

M  I  N 

68 

72 

68 

72 

70 

69 

73 

70 

72 

73 

72 

69 

72 

70 

66 

72 

68 

65 

65 

68 

70 

72 

68 

67 

68 

69 

64 

64 

66 

67 

66 

66.9 

flENfi  3  WSW 

MAX 

9S 

95 

96 

97 

96 

96 

97 

100 

101 

102 

100 

101 

101 

100 

98 

97 

97 

98 

99 

101 

98 

94 

90 

90 

97 

102 

95 

99 

101 

103 

99 

97  .9 

M  1  N 

67 

70 

66 

67 

67 

72 

69 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

68 

64 

65 

64 

64 

64 

73 

68 

68 

70 

66 

66 

66 

64 

67 

65 

69 

67.7 

OZBRK 

MAX 

9S 

96 

99 

100 

98 

99 

102 

100 

105 

104 

98 

98 

104 

102 

99 

94 

92 

95 

96 

96 

95 

92 

92 

89 

96 

100 

95 

95 

101 

103 

98 

97.7 

73 

73 

70 

73 

77 

77 

76 

75 

76 

77 

76 

72 

75 

71 

68 

70 

72 

73 

72 

74 

76 

75 

74 

71 

70 

76 

66 

66 

72 

71 

68 

72.7 

RUSSELLVILLE 

HAX 

100 

98 

103 

102 

102 

101 

101 

101 

102 

104 

103 

98 

98 

103 

98 

96 

96 

97 

97 

96 

94 

94 

94 

90 

96 

94 

96 

101 

101 

98  .5 

MIN 

76 

75 

71 

72 

74 

7? 

75 

73 

75 

81 

75 

74 

75 

76 

68 

71 

70 

73 

71 

69 

72 

74 

72 

73 

71 

71 

70 

66 

67 

69 

70 

72.3 

suBinco 

MAX 

100 

100 

104 

102 

101 

101 

103 

102 

105 

102 

92 

100 

104 

101 

94 

95 

95 

97 

99 

100 

98 

94 

93 

87 

95 

102 

94 

97 

102 

104 

96 

98  .7 

MIN 

73 

75 

71 

73 

71 

74 

75 

73 

75 

75 

73 

71 

79 

73 

67 

70 

68 

71 

70 

73 

75 

75 

71 

72 

70 

72 

67 

66 

73 

75 

68 

72  . 1 

HULDRON 

MAX 

98 

97 

100 

103 

100 

101 

102 

103 

105 

104 

103 

103 

103 

104 

101 

96 

96 

99 

101 

101 

100 

99 

95 

93 

95 

104 

101 

98 

104 

105 

103 

100  .5 

• 

MIN 

70 

72 

67 

69 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

70 

73 

75 

68 

69 

65 

68 

67 

67 

74 

72 

69 

73 

69 

69 

66 

67 

71 

68 

69 

70  .0 

CENTRBL  05 

OLUn  FORK 

MAX 

97 

97 

97 

98 

98 

97 

100 

101 

100 

100 

98 

96 

97 

96 

96 

92 

92 

96 

96 

96 

95 

94 

93 

91 

95 

97 

96 

96 

101 

103 

94 

96  .6 

MIN 

68 

73 

69 

71 

72 

72 

74 

72 

74 

76 

73 

69 

73 

73 

67 

68 

66 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

67 

70 

72 

73 

70 

70  .9 

BENTON 

MAX 

96 

97 

97 

99 

96 

97 

100 

99 

99 

100 

87 

97 

lOU 

95 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

97 

94 

94 

95 

96 

98 

97 

95 

99 

102 

97 

96.6 

MIN 

72 

73 

67 

70 

72 

70 

73 

70 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

68 

66 

63 

73 

66 

66 

69 

71 

66 

67 

63 

69 

68 

67 

71 

68 

74 

69  .5 

BLfiKEir  nOUNTHlN  DRn 

MAX 

99 

93 

97 

99 

99 

94 

98 

100 

99 

101 

101 

90 

98 

102 

98 

94 

93 

95 

98 

98 

100 

97 

93 

92 

92 

90 

96 

92 

98 

101 

102 

96.7 

MIN 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

72 

69 

70 

68 

69 

67 

62 

63 

64 

65 

66 

68 

68 

67 

69 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

67.5 

CBBOT    4  SW 

MAX 

95 

96 

97 

98 

95 

96 

98 

99 

101 

98 

95 

98 

93 

90 

90 

90 

90 

93 

94 

93 

89 

93 

89 

95 

98 

89 

95 

91 

100 

104 

95 

94  .7 

MIN 

72 

75 

70 

72 

74 

70 

73 

71 

74 

73 

70 

73 

73 

68 

68 

67 

68 

66 

67 

70 

70 

74 

69 

74 

70 

68 

69 

67 

70 

71 

74 

70  .6 

CONHHT 

MAX 

97 

95 

97 

100 

96 

97 

97 

97 

100 

100 

87 

96 

101 

96 

91 

92 

92 

95 

96 

98 

96 

93 

95 

92 

96 

100 

95 

95 

101 

104 

101 

96  .4 

71 

75 

71 

74 

73 

72 

75 

72 

75 

76 

74 

71 

74 

74 

68 

69 

67 

68 

69 

70 

71 

73 

69 

70 

72 

72 

68 

69 

74 

72 

69 

71.5 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

HBX 

98 

100 

99 

99 

100 

101 

102 

102 

101 

103 

104 

93 

101 

102 

97 

94 

95 

95 

99 

101 

101 

97 

95 

96 

92 

92 

97 

93 

95 

104 

104 

98  .5 

MIN 

72 

72 

70 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

73 

73 

76 

67 

67 

68 

68 

73 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

73 

68 

69 

73 

77 

68 

72.  1 

LEOLB 

MAX 

97 

98 

97 

98 

96 

97 

100 

98 

100 

100 

95 

97 

100 

95 

92 

92 

94 

95 

97 

97 

96 

93 

95 

94 

97 

100 

94 

94 

98 

100 

94 

96  .5 

67 

75 

68 

71 

72 

70 

73 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

72 

68 

67 

63 

63 

66 

68 

68 

71 

67 

68 

74 

69 

68 

67 

73 

75 

74 

70  .0 

LITTLE   ROCK  FBH  HP 

MAX 

94 

96 

96 

97 

94 

9S 

97 

96 

97 

96 

87 

95 

97 

91 

90 

91 

92 

95 

96 

97 

97 

93 

96 

89 

95 

97 

90 

95 

100 

102 

92 

94  .7 

75 

72 

72 

75 

74 

73 

75 

74 

77 

77 

76 

73 

76 

75 

71 

72 

69 

70 

70 

72 

73 

75 

71 

71 

78 

71 

71 

73 

75 

78 

76 

73.5 

tlBLVERN 

MAX 

97 

99 

99 

97 

98 

97 

98 

100 

100 

100 

97 

98 

100 

98 

93 

93 

94 

96 

98 

98 

96 

94 

95 

92 

96 

98 

90 

96 

99 

100 

93 

96  .7 

66 

67 

67 

70 

69 

69 

71 

69 

71 

70 

71 

70 

69 

74 

70 

67 

64 

64 

66 

68 

67 

73 

67 

68 

73 

69 

68 

68 

70 

70 

72 

58  .9 

nORRILTON  4  SH 

MAX 

96 

95 

100 

100 

97 

98 

100 

100 

102 

101 

88 

97 

100 

98 

92 

93 

93 

95 

98 

98 

96 

93 

94 

90 

93 

99 

97 

95 

100 

102 

98 

96.7 

71 

72 

69 

71 

72 

71 

74 

12 

74 

74 

73 

69 

75 

74 

68 

70 

66 

67 

68 

68 

69 

72 

68 

69 

70 

70 

67 

67 

74 

75 

69 

70.6 

NlnROD  OBH 

MAX 

99 

97 

97 

98 

101 

100 

100 

101 

1  00 

103 

103 

83 

96 

96 

88 

97 

93 

93 

83 

93 

99 

92 

98 

103 

103 

96.8 

MIN 

69 

74 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

74 

74 

69 

69 

71 

67 

67 

64 

65 

64 

67 

69 

71 

68 

67 

70 

70 

66 

67 

70 

74 

69 

69.3 

N  L  I  TILE   ROCK  HSFO  BP 

MAX 

97 

96 

96 

98 

93 

96 

98 

95 

100 

99 

87 

96 

99 

91 

89 

89 

90 

92 

93 

94 

93 

90 

93 

89 

93 

97 

88 

93 

100 

103 

92 

94  .2 

74 

72 

72 

76 

74 

73 

74 

73 

73 

76 

73 

70 

77 

72 

68 

71 

70 

71 

73 

73 

75 

74 

71 

69 

76 

67 

67 

72 

76 

76 

72 

72.6 

SHERIDAN  2  S 

MBX 

95 

96 

98 

99 

98 

97 

99 

100 

99 

100 

98 

97 

100 

97 

93 

95 

95 

98 

99 

99 

97 

93 

95 

90 

93 

97 

93 

93 

96 

98 

92 

96.4 

... 

67 

72 

67 

67 

69 

66 

69 

68 

71 

67 

71 

67 

69 

71 

67 

63 

60 

60 

62 

66 

60 

65 

70 

67 

68 

66 

68 

70 

68 

68 

66 

67  . 0 

EBST   CENTRAL  06 

BRKBNSBS  POST 

MAX 

99 

97 

98 

99 

98 

97 

100 

95 

97 

98 

96 

96 

98 

97 

91 

92 

92 

94 

96 

95 

95 

93 

94 

93 

95 

98 

96 

95 

99 

1  00 

99 

95.2 

M  1  N 

70 

75 

73 

70 

73 

70 

75 

70 

7b 

75 

74 

73 

76 

68 

70 

67 

66 

58 

67 

71 

70 

72 

71 

67 

71 

71 

67 

69 

72 

71 

72 

70.9 

BRINKLEr 

HAX 

96 

92 

95 

96 

92 

92 

9! 

92 

94 

98 

98 

87 

93 

98 

86 

89 

88 

90 

93 

95 

95 

95 

92 

94 

92 

94 

98 

88 

94 

98 

101 

93.5 

M  I  N 

75 

76 

73 

73 

71 

71 

74 

70 

74 

73 

72 

69 

72 

72 

68 

68 

66 

69 

68 

72 

71 

71 

70 

67 

71 

70 

66 

67 

70 

73 

72 

70.8 

DES  ARC 

MAX 

97 

97 

97 

98 

97 

97 

99 

96 

100 

99 

87 

95 

99 

96 

98 

94 

94 

93 

96 

97 

96 

96 

97 

95 

93 

97 

92 

95 

100 

103 

99 

96  .4 

M  I  N 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

68 

71 

70 

67 

66 

71 

70 

72 

67 

68 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

65 

68 

69 

63 

65 

66 

69 

71 

68  .4 

FORREST  CITY 

MAX 

97 

97 

97 

96 

95 

95 

98 

95 

99 

99 

86 

94 

98 

98 

91 

89 

95 

96 

95 

96 

96 

94 

95 

95 

94 

96 

96 

93 

97 

101 

1 00 

95  .6 

M  1 N 

75 

74 

72 

73 

71 

71 

73 

70 

76 

74 

70 

70 

75 

71 

68 

69 

70 

75 

70 

75 

73 

72 

69 

68 

73 

70 

65 

69 

72 

71 

71 

71  .5 

HELENA 

96 

91 

94 

96 

97 

92 

96 

96 

94 

95 

95 

87 

92 

96 

86 

88 

88 

91 

93 

94 

93 

94 

90 

92 

92 

93 

96 

84 

91 

97 

98 

92  .8 

MIN 

72 

74 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

74 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

72 

70 

70 

70 

69 

68 

71 

66 

68 

69 

72 

72 

70.4 

KEO 

MBX 

95 

97 

95 

97 

94 

95 

96 

96 

98 

99 

88 

96 

97 

94 

88 

91 

90 

94 

94 

93 

92 

90 

93 

88 

92 

98 

92 

9 1 

97 

1  00 

93 

93  .9 

MIN 

72 

70 

70 

73 

74 

72 

74 

72 

74 

75 

75 

71 

74 

74 

68 

70 

69 

69 

68 

71 

69 

72 

69 

69 

75 

70 

68 

70 

72 

75 

75 

71  .6 

MARIANNA  2  S 

MBX 

98 

97 

96 

98 
72 

97 

97 

100 

98 

97 

98 

88 

94 

98 

94 

90 

89 

92 

94 

95 

96 

95 

93 

95 

95 

96 

99 

98 

93 

98 

101 

99 

95.7 

MIN 

74 

74 

72 

72 

70 

75 

71 

74 

73 

72 

69 

73 

71 

69 

68 

57 

69 

69 

74 

71 

72 

70 

67 

76 

75 

56 

68 

71 

71 

72 

71  .2 

SAINT  CHARLES 

MBX 

99 

95 

97 

100 

99 

94 

97 

99 

95 

98 

99 

91 

97 

99 

91 

93 

92 

95 

97 

98 

98 

98 

94 

97 

100 

88 

102 

101 

96  .6 

MIN 

74 

75 

72 

72 

72 

70 

65 

72 

76 

74 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

68 

65 

67 

70 

70 

68 

73 

71 

73 

68 

71 

72 

71  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERnrURES  »~ 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(r 
cr 

SIUIICRRI 

Hfix 

95 

97 

98 

101 

99 

98 

100 

99 

99 

101 

99 

97 

99 

98 

93 

93 

94 

95 

96 

97 

95 

94 

95 

93 

96 

100 

96 

95 

100 

102 

99 

97 

.2 

MIN 

fb 

76 

72 

74 

75 

72 

76 

79 

78 

77 

75 

73 

77 

75 

70 

71 

71 

72 

71 

75 

72 

73 

74 

70 

75 

71 

69 

71 

75 

75 

74 

73 

.6 

STUIIGPRI  9  ESE 

MBX 

97 

93 

95 

96 

97 

95 

95 

98 

94 

97 

98 

91 

94 

98 

87 

89 

91 

92 

94 

96 

96 

96 

91 

93 

91 

94 

97 

89 

94 

98 

99 

94 

.4 

MIN 

75 

76 

73 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

75 

76 

72 

76 

73 

68 

70 

70 

70 

73 

75 

71 

72 

73 

69 

73 

71 

68 

69 

73 

72 

74 

72 

.5 

WEST  riEMPHlS 

MBX 

96 

96 

98 

94 

97 

96 

91 

94 

93 

93 

81 

91 

93 

92 

86 

87 

91 

92 

94 

94 

94 

93 

91 

92 

92 

95 

94 

91 

96 

95 

95 

92 

■  8 

MIN 

77 

77 

74 

72 

72 

75 

77 

72 

79 

69 

69 

69 

77 

65 

70 

76 

69 

69 

70 

75 

74 

74 

74 

73 

70 

73 

65 

71 

75 

76 

74 

72 

.6 

HYNNE 

MAX 

99 

98 

98 

98 

96 

96 

97 

94 

96 

93 

87 

94 

97 

96 

91 

89 

91 

94 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

93 

96 

98 

99 

94 

.9 

MIN 

77 

78 

72 

73 

72 

70 

75 

72 

77 

74 

68 

69 

69 

72 

68 

69 

67 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

70 

71 

66 

71 

72 

73 

70 

7  1 

.5 

SOUTHWEST 

07 

DE  QUEEN 

MAX 

ICO 

99 

100 

103 

101 

102 

101 

102 

105 

105 

105 

103 

103 

103 

102 

100 

101 

98 

100 

101 

103 

100 

95 

92 

97 

98 

100 

95 

98 

99 

101 

100 

.4 

:;IN 

72 

74 

71 

7  1 

70 

76 

74 

74 

75 

75 

71 

74 

76 

76 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

75 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

72 

59 

73 

72 

.  1 

HOPE  3  NE 

MAX 

99 

98 

99 

98 

101 

100 

99 

100 

102 

103 

103 

100 

100 

103 

101 

99 

96 

98 

100 

100 

101 

99 

94 

95 

94 

97 

100 

93 

98 

99 

101 

99 

.0 

MIN 

67 

69 

68 

68 

69 

72 

73 

71 

73 

74 

72 

70 

72 

74 

70 

67 

64 

64 

68 

65 

67 

66 

66 

64 

66 

71 

64 

64 

68 

70 

74 

68 

.7 

MOUNT   IDfi  3  SE 

MAX 

97 

96 

98 

99 

100 

97 

98 

99 

101 

101 

102 

93 

98 

101 

94 

94 

93 

95 

96 

99 

99 

98 

94 

93 

94 

93 

98 

95 

96 

101 

104 

97 

.3 

M  I  N 

68 

69 

67 

67 

67 

65 

69 

69 

74 

77 

74 

67 

67 

73 

69 

66 

62 

62 

65 

64 

64 

68 

68 

66 

70 

68 

67 

66 

66 

70 

75 

68 

.0 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

100 

98 

100 

100 

101 

99 

100 

104 

105 

105 

103 

99 

98 

101 

100 

96 

95 

95 

96 

97 

100 

95 

93 

90 

95 

93 

91 

93 

99 

100 

98 

.0 

MIN 

72 

70 

70 

72 

67 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

69 

65 

68 

70 

72 

71 

65 

69 

68 

68 

68 

68 

65 

69 

72 

70 

.0 

NASHVILLE    EXP  STfll 

ION 

MBX 

100 

97 

99 

101 

101 

98 

98 

99 

101 

101 

102 

99 

99 

102 

100 

98 

96 

97 

98 

100 

101 

98 

94 

92 

94 

96 

102 

93 

98 

100 

103 

98 

•  6 

MIN 

69 

73 

70 

69 

69 

70 

73 

73 

72 

73 

76 

74 

74 

75 

70 

72 

70 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

69 

72 

70 

68 

69 

71 

73 

75 

71 

.4 

OKfiT 

MBX 

101 

98 

100 

99 

99 

100 

102 

102 

102 

102 

100 

102 

102 

101 

99 

97 

98 

98 

100 

98 

98 

92 

95 

96 

98 

99 

97 

99 

102 

101 

99 

.2 

MIN 

73 

74 

74 

73 

75 

79 

76 

78 

78 

82 

74 

78 

78 

72 

71 

68 

70 

76 

71 

75 

72 

70 

71 

76 

78 

70 

72 

78 

80 

78 

74 

.7 

STAMPS 

MAX 

100 

102 

97 

98 

98 

98 

98 

102 

102 

102 

101 

99 

99 

101 

102 

97 

99 

98 

98 

98 

100 

98 

95 

96 

96 

101 

103 

95 

96 

100 

102 

99 

.  1 

MIN 

67 

70 

69 

66 

68 

70 

72 

71 

75 

79 

78 

73 

72 

73 

68 

66 

65 

65 

68 

67 

68 

69 

67 

67 

68 

74 

68 

68 

73 

72 

72 

70 

.0 

TEXfiRKflNfl  Ffifl  flP 

MAX 

100 

102 

101 

101 

100 

102 

102 

107 

102 

100 

101 

103 

105 

99 

98 

99 

98 

101 

101 

96 

92 

92 

97 

99 

101 

92 

97 

98 

99 

98 

99 

.4 

a               ■  • 

MIN 

73 

78 

76 

71 

73 

78 

79 

77 

76 

76 

80 

79 

75 

71 

69 

72 

76 

71 

73 

73 

73 

72 

76 

80 

72 

75 

77 

81 

75 

75 

.  1 

SOUTH  CENTROL 

08 

BRRBDELPHIB  2  N 

MAX 

97 

99 

98 

100 

99 

99 

101 

102 

103 

102 

93 

99 

101 

98 

96 

95 

96 

99 

99 

99 

97 

93 

94 

92 

95 

98 

91 

94 

98 

100 

94 

97 

•  5 

M  I  N 

69 

72 

70 

70 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

76 

69 

69 

65 

65 

67 

69 

69 

71 

69 

69 

74 

69 

68 

70 

71 

70 

72 

70 

.5 

CflMDEN  1 

MBX 

98 

95 

97 

97 

98 

98 

99 

97 

98 

98 

98 

94 

97 

97 

99 

94 

93 

93 

96 

96 

98 

95 

90 

94 

93 

97 

97 

86 

93 

97 

99 

95 

.8 

M  I  N 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

73 

73 

74 

76 

73 

74 

74 

71 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

68 

69 

70 

74 

75 

71 

.4 

EL  OORBOO  FB«  HP 

MBX 

92 

94 

94 

93 

95 

94 

95 

97 

95 

95 

93 

94 

96 

97 

92 

90 

91 

92 

92 

94 

94 

89 

92 

90 

91 

9S 

82 

90 

93 

94 

91 

92 

8 

M  I  N 

68 

71 

69 

66 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

67 

65 

64 

67 

68 

66 

69 

66 

67 

69 

72 

66 

67 

70 

71 

69 

68 

7 

FORDrCE 

MBX 

98 

96 

97 

99 

100 

100 

98 

99 

101 

101 

100 

93 

98 

99 

100 

99 

94 

94 

98 

97 

98 

96 

95 

96 

92 

95 

96 

84 

93 

96 

97 

96 

7 

M  I  N 

72 

77 

76 

76 

79 

78 

78 

71 

74 

78 

79 

75 

77 

76 

69 

74 

71 

69 

73 

74 

73 

73 

71 

69 

73 

69 

68 

72 

66 

73 

76 

73 

5 

nnONOL IB 

MBX 

97 

98 

98 

100 

99 

101 

101 

102 

102 

100 

97 

98 

101 

104 

95 

93 

95 

97 

98 

99 

96 

92 

96 

93 

96 

98 

88 

94 

96 

98 

95 

97 

3 

M  I  N 

68 

73 

72 

67 

70 

72 

74 

72 

74 

74 

72 

73 

75 

74 

72 

68 

65 

66 

70 

68 

68 

70 

66 

67 

70 

73 

67 

67 

71 

70 

70 

70 

3 

nOROBBr  LOCK  8 

MBX 

98 

96 

95 

92 

99 

98 

100 

100 

100 

100 

95 

97 

97 

100 

100 

98 

86 

94 

96 

97 

M  I  N 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

68 

67 

64 

65 

65 

65 

65 

68 

67 

PRE5C0TI 

MBX 

97 

99 

98 

100 

100 

96 

101 

101 

104 

102 

99 

100 

103 

101 

98 

97 

98 

99 

100 

103 

101 

97 

98 

93 

100 

104 

100 

100 

102 

105 

101 

99 

9 

MIN 

69 

74 

72 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

74 

77 

72 

71 

67 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

74 

74 

69 

70 

73 

74 

74 

72 

2 

SPBRKMBN 

MBX 

99 

98 

99 

99 

100 

100 

100 

101 

102 

102 

102 

101 

102 

101 

95 

96 

100 

100 

102 

98 

98 

98 

94 

101 

101 

90 

97 

100 

101 

99 

2 

M  I  N 

68 

72 

69 

70 

70 

65 

70 

71 

73 

67 

71 

71 

74 

70 

65 

54 

66 

70 

72 

70 

68 

72 

76 

68 

67 

70 

70 

72 

09 

7 

MBRREN  2  HSM 

MBX 

97 

93 

95 

97 

98 

97 

99 

98 

97 

97 

98 

93 

96 

99 

96 

92 

94 

93 

96 

99 

97 

95 

92 

95 

93 

96 

97 

87 

93 

96 

98 

95 

6 

■          ■  ■ 

69 

72 

73 

68 

74 

70 

70 

69 

72 

74 

72 

71 

73 

73 

71 

68 

56 

64 

64 

65 

68 

72 

69 

63 

71 

69 

60 

68 

70 

74 

75 

69 

6 

SOUTHEBSI 

09 

CROSSETI  2  SSE 

MAX 

99 

97 

98 

97 

99 

100 

100 

100 

99 

98 

99 

94 

97 

99 

100 

92 

94 

95 

97 

99 

98 

95 

94 

97 

96 

98 

100 

89 

95 

100 

100 

97 

3 

70 

71 

71 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

64 

63 

61 

64 

67 

63 

69 

66 

64 

67 

69 

67 

64 

66 

68 

69 

67 

5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

100 

97 

97 

100 

1  00 

99 

100 

101 

100 

100 

100 

94 

99 

102 

97 

94 

95 

95 

98 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

99 

98 

89 

94 

100 

101 

97 

9 

73 

75 

7S 

71 

75 

70 

75 

71 

74 

74 

73 

76 

75 

72 

71 

65 

67 

64 

67 

73 

67 

71 

70 

68 

72 

73 

69 

69 

72 

74 

74 

71 

5 

auMBS 

MAX 

96 

96 

99 

100 

96 

98 

100 

95 

98 

98 

95 

95 

98 

95 

91 

91 

91 

93 

96 

95 

93 

94 

95 

94 

93 

98 

95 

94 

99 

100 

98 

95 

8 

73 

74 

75 

73 

75 

72 

73 

72 

75 

76 

73 

75 

76 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

75 

70 

72 

72 

69 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

5 

EUDORB 

MAX 

98 

96 

96 

98 

98 

97 

99 

98 

95 

96 

97 

97 

95 

98 

99 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

94 

93 

95 

98 

88 

95 

98 

100 

95 

6 

74 

74 

77 

73 

76 

74 

76 

72 

77 

77 

73 

76 

77 

75 

73 

69 

71 

70 

73 

74 

71 

73 

71 

70 

72 

73 

70 

70 

71 

75 

75 

73 

3 

nONIlCELLO  3  SH 

MAX 

9S 

96 

94 

92 

99 

101 

100 

99 

97 

97 

100 

97 

96 

97 

94 

93 

92 

94 

96 

96 

97 

95 

94 

95 

94 

97 

98 

96 

97 

99 

100 

96 

4 

67 

72 

70 

66 

70 

71 

70 

67 

71 

70 

71 

69 

71 

70 

68 

62 

66 

61 

64 

68 

64 

68 

67 

63 

67 

67 

65 

64 

66 

69 

70 

67 

5 

PINE  BLUFF 

MAX 

99 

95 

97 

99 

100 

98 

99 

100 

99 

99 

100 

93 

99 

99 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

98 

96 

95 

97 

93 

95 

100 

90 

96 

99 

102 

97 

2 

MIN 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

77 

75 

75 

75 

76 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

69 

70 

71 

69 

69 

71 

75 

75 

72 

7 

PORTLBNO 

MAX 

95 

97 

96 

99 

97 

98 

99 

98 

98 

99 

99 

96 

98 

98 

93 

95 

96 

95 

94 

94 

96 

96 

94 

94 

93 

98 

99 

99 

96 

5 

MIN 

73 

75 

75 

75 

76 

72 

75 

70 

79 

73 

72 

74 

69 

73 

70 

68 

68 

72 

68 

72 

70 

70 

73 

68 

68 

72 

72 

77 

72 

1 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

96 

97 

95 

95 

99 

94 

96 

98 

95 

96 

99 

96 

95 

96 

98 

90 

90 

90 

92 

95 

95 

93 

92 

93 

93 

93 

97 

89 

94 

99 

100 

94. 

8 

MIN 

71 

72 

73 

71 

75 

72 

75 

72 

75 

75 

74 

74 

76 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

72 

69 

71 

70 

68 

72 

72 

69 

69 

70 

72 

76 

71  . 

8 

STBR   CITY    4  ENE 

MAX 

98 

97 

99 

101 

97 

101 

100 

100 

101 

95 

100 

101 

98 

92 

93 

95 

96 

97 

95 

95 

95 

95 

98 

101 

95 

97 

100 

100 

97 

MIN 

73 

76 

73 

72 

73 

69 

74 

73 

74 

72 

72 

75 

65 

71 

65 

65 

66 

70 

67 

73 

71 

66 

73 

70 

69 

67 

71 

73 

73 

70. 

7 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

IBTION  INOEX 

1  5 


MONTHLY   AND   SEnSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977   -    1978   HRKflNSOS 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

hRY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE 

0 

0 

8 

235 

482 

880 

1288 

1055 

72  1 

191 

121 

6 

4987 

DEER 

2 

0 

1  3 

275 

564 

946 

1364 

1123 

111 

247 

167 

1  1 

5489 

EUREKR  SPRINGS   3  WNW 

0 

0 

3 

1  72 

448 

812 

1219 

1001 

607 

1  35 

90 

2 

4489 

3787 

FRYETTEVILLE  FOB  RP 

0 

0 

4 

225 

454 

84  1 

1216 

1  005 

64  1 

1  79 

103 

4 

4672 

38  39 

FPYETTEVILLE  EXP  STR 

0 

0 

8 

224 

454 

817 

1229 

983 

675 

1  77 

5 

GRR VE  T  T  E 

n 
u 

Q 

4 

I  8  1 

4  38 

8  1  7 

1  222 

995 

598 

1  52 

97 

3 

4507 

4034 

HRRRISON  FRR  RP 

0 

0 

7 

210 

473 

852 

1267 

1050 

670 

188 

■104 

3 

4824 

HUNTSVILLE 

0 

0 

2 

21  1 

435 

805 

1214 

954 

632 

168 

97 

5 

4523 

3886 

LERD  HILL 

0 

0 

0 

396 

740 

1  170 

981 

603 

133 

86 

0 

SILOHM  SPRINGS 

0 

0 

7 

229 

479 

852 

1262 

1027 

666 

1  70 

1  15 

5 

4812 

3813 

«               K  < 

NORTH  CENTRfiL  02 

CRLICO  ROCK 

0 

0 

2 

227 

400 

815 

1  139 

988 

538 

171 

99 

1 

448  1 

EVENING  SHROE    1  NNE 

0 

0 

0 

200 

416 

808 

1  158 

995 

659 

167 

105 

1 

4509 

GILBERT 

0 

0 

3 

167 

383 

782 

1  1  45 

957 

591 

160 

94 

1 

4283 

3914 

CREEPS  FERRY  DRM 

0 

0 

0 

177 

413 

819 

1  129 

971 

605 

128 

93 

0 

4335 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

9 

224 

421 

831 

1  156 

1000 

601 

152 

95 

1 

4490 

3959 

MRRSHRLL 

0 

0 

n 
u 

1  1  5 

104  7 

20  3 

MOUNTfilN  HOME    1  NNW 

0 

0 

0 

154 

379 

798 

1  1  48 

991 

594 

I  35 

94 

0 

4294 

3852 

MOUNTRIN  HOME  C   OF  ENG 

0 

0 

6 

252 

463 

924 

1258 

1062 

713 

172 

124 

1 

4975 

MOUNTRIN  VIEW 

0 

0 

I 

1  98 

428 

830 

1203 

1011 

662 

156 

1  12 

1 

4600 

YELLV ILLE 

0 

0 

3 

206 

434 

812 

1  183 

985 

617 

182 

1  15 

0 

4537 

«         ■  ■ 

NORTHEAST  03 

RLICIfl 

0 

0 

0 

147 

389 

761 

1  122 

979 

551 

95 

63 

0 

4107 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

0 

150 

401 

750 

1  128 

948 

555 

1  18 

80 

0 

4  1  30 

3780 

BRTESVILLE  L   RND  D  1 

0 

C 

0 

152 

383 

747 

1110 

947 

546 

1  19 

72 

0 

4086 

BEEDEVILLE 

0 

0 

0 

1  44 

393 

748 

1  107 

937 

518 

97 

54 

0 

3998 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

0 

163 

372 

806 

1  153 

1036 

583 

77 

58 

0 

4248 

3386 

CORNING 

0 

0 

2 

173 

399 

814 

1  1  39 

995 

574 

115 

66 

1 

4278 

3678 

JONESBORO 

0 

0 

0 

200 

385 

810 

1171 

1028 

601 

122 

78 

0 

4395 

3352 

JUDD  HILL 

0 

66 

0 

KEISER 

0 

0 

0 

221 

409 

825 

1  169 

1083 

612 

127 

79 

0 

4526 

M  C  M  D  n  D  T 

Nt  Wr UK  1 

0 

0 

0 

1  7  4 

4  07 

8  1  5 

1151 

978 

578 

94 

67 

0 

4  264 

324  2 

PRRRGOULD 

0 

0 

0 

153 

395 

786 

1151 

1020 

582 

1  10 

65 

0 

4262 

3538 

POCRHONTRS  1 

0 

0 

0 

1  70 

390 

803 

1  1  40 

999 

591 

107 

70 

0 

4270 

3662 

SEARCY 

0 

0 

0 

I  42 

383 

751 

1080 

907 

506 

96 

70 

0 

3935 

3154 

m           m  m 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE   MOUNTRIN  DRM 

0 

0 

0 

1  76 

398 

768 

1118 

920 

551 

101 

76 

0 

4  108 

BOONEVILLE   3  SSE 

1  1  1 

78 

0 

CLARKSVILLE 

0 

0 

0 

188 

391 

832 

1115 

945 

622 

140 

89 

0 

4322 

DAROANELLE 

0 

0 

0 

123 

371 

746 

1047 

885 

515 

93 

63 

0 

3843 

3128 

FORT  SMITH  WSO  RP 

0 

0 

0 

1  42 

377 

773 

1143 

924 

537 

1  13 

69 

0 

4078 

3336 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

3 

169 

388 

796 

1  108 

912 

552 

1  38 

84 

2 

4  162 

HECTOR 

0 

0 

0 

1  74 

384 

794 

1081 

91  1 

534 

1  14 

68 

0 

4060 

MENR   3  WSW 

0 

0 

0 

101 

360 

682 

1058 

902 

534 

129 

75 

1 

3842 

3105 

0 

0 

0 

1  26 

356 

773 

1  079 

882 

505 

88 

56 

0 

3866 

3199 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

0 

161 

362 

790 

1062 

905 

574 

91 

67 

0 

4012 

3163 

SUBIRCO 

0 

0 

0 

1  1  2 

321 

704 

1055 

883 

474 

78 

56 

0 

3683 

3118 

WRLDRON 

0 

0 

0 

127 

334 

662 

1038 

856 

483 

83 

59 

0 

3642 

3166 

•         >  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

0 

0 

0 

93 

350 

567 

1026 

856 

488 

78 

63 

0 

3621 

3063 

BENTON 

0 

0 

0 

145 

336 

677 

1010 

818 

481 

127 

59 

0 

3653 

3281 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

0 

164 

395 

758 

1050 

905 

597 

151 

81 

0 

4101 

CABOT   4  SW 

0 

0 

0 

135 

372 

709 

1052 

892 

479 

96 

62 

0 

3797 

CONWRY 

0 

0 

0 

1  34 

347 

702 

1025 

869 

486 

88 

56 

0 

3707 

3049 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

0 

89 

355 

708 

1  026 

867 

500 

82 

61 

0 

3688 

2729 

LEOLR 

0 

0 

0 

128 

350 

649 

977 

837 

462 

1  00 

48 

0 

3551 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   qND   SEflSONRL   HERTING  DEGREE  DRYS 


SERSON  OF    1977   -    1978  RRKflNSRS 


STflT [ ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

J  AN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

L  I  TTLE  ROCK  Fflfl  RP 

0 

0 

0 

IDS 

370 

709 

1025 

852 

436 

68 

48 

0 

3623 

3354 

MALVERN 

0 

0 

0 

1  35 

313 

581 

999 

846 

478 

99 

5  1 

0 

3602 

nUKK 1 L 1  UN   4  bW 

0 

0 

0 

1  20 

324 

687 

1010 

867 

482 

79 

57 

0 

3626 

3131 

NIMROO  DflM 

0 

0 

0 

162 

4  1  4 

803 

1  124 

963 

513 

129 

90 

0 

4298 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  HP 

0 

0 

0 

1 1 1 

397 

746 

1085 

921 

499 

95 

74 

0 

3929 

SHERIDRNI  2  S 

•         •  > 

0 

0 

0 

1  39 

365 

657 

991 

833 

451 

1  1  3 

54 

0 

3603 

EflST   CENTRAL  06 

RRKflNSflS  POST 

0 

0 

0 

100 

340 

6  1  1 

960 

812 

403 

5  1 

32 

0 

3319 

BRlNKLEr 

0 

0 

0 

165 

408 

8  1  9 

127 

52 

0 

3200 

DES  ARC 

0 

0 

0 

1  59 

409 

771 

1094 

94  1 

545 

95 

72 

0 

4086 

3147 

FORREST  CITY 

0 

0 

0 

129 

375 

701 

1070 

907 

472 

84 

54 

0 

3792 

HELENA 

0 

0 

0 

182 

389 

776 

1  098 

916 

512 

94 

58 

0 

4025 

3037 

KEO 

0 

0 

0 

122 

366 

677 

1054 

890 

469 

80 

47 

0 

3705 

MRRIRNNR  2  S 

0 

0 

0 

1  37 

350 

676 

1035 

877 

442 

75 

45 

0 

3637 

3165 

SRINT  CHARLES 

0 

0 

0 

125 

332 

684 

1035 

893 

481 

71 

50 

0 

3671 

3061 

STUTTGART 

0 

0 

0 

98 

341 

637 

1010 

839 

427 

68 

4  1 

0 

3461 

2848 

STUTTGART   9  ESE 

0 

0 

0 

1  39 

366 

7  1  5 

1  058 

898 

505 

84 

54 

0 

38  1  9 

3248 

TURRELL 

0 

0 

0 

337 

1086 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

0 

122 

363 

678 

1  042 

892 

482 

85 

47 

0 

371  1 

WYNNE 

0 

0 

0 

1  32 

375 

672 

1063 

920 

491 

89 

56 

0 

3798 

•         >  > 

SOUTHWEST  07 

OF  QUEEN 

0 

0 

0 

1  10 

299 

606 

940 

808 

424 

60 

26 

0 

3273 

2855 

HOPE   3  NE 

0 

0 

0 

124 

343 

666 

1009 

859 

492 

88 

42 

0 

3623 

2928 

MOUNT    IDR  3  SE 

0 

0 

0 

21  1 

4  16 

785 

1  125 

94  3 

612 

152 

87 

1 

4342 

3328 

MURFREESBORO  2  NNW 

0 

0 

0 

1  4  1 

342 

1008 

858 

92 

45 

0 

NASHVILLE   EXP  STATION 

0 

0 

0 

92 

3  1  6 

660 

994 

850 

503 

1  00 

4  3 

0 

3558 

3025 

OKRY 

0 

0 

0 

58 

264 

538 

905 

368 

45 

21 

0 

2461 

STAMPS 

0 

0 

0 

93 

286 

636 

956 

807 

420 

84 

39 

0 

3321 

TEXRRKRNfl  FAR  RP 

0 

0 

0 

57 

268 

545 

900 

735 

364 

51 

30 

0 

2950 

■           a  < 

SOUTH  CENTRRL  08 

RRKflOELPHIA  2  N 

0 

0 

0 

1  1  3 

342 

655 

971 

815 

448 

79 

42 

0 

3465 

2838 

CAMOEN  1 

0 

0 

0 

1  19 

346 

643 

966 

830 

458 

81 

33 

0 

3476 

2707 

EL   DORADO  FAA  AP 

0 

0 

0 

105 

336 

505 

94  1 

852 

433 

73 

35 

0 

338  1 

2645 

FORDYCE 

35 

34 

0 

2627 

MAGNOL IH 

0 

0 

0 

88 

287 

558 

905 

751 

385 

81 

33 

0 

3098 

2468 

MOROBAY   LOCK  8 

0 

0 

0 

1  3  1 

327 

653 

962 

822 

430 

1  05 

50 

PRESCOTT 

0 

0 

0 

82 

307 

600 

930 

775 

393 

58 

31 

0 

3176 

2749 

SPRRKMRN 

0 

0 

0 

332 

551 

968 

774 

70 

34 

0 

WRRREN  2  WSW 

0 

0 

0 

1  16 

354 

667 

970 

868 

518 

102 

47 

0 

3642 

2577 

M                «  M 

SOUTHERST  09 

CROSSETT  2  5SE 

0 

0 

0 

143 

346 

659 

963 

810 

446 

90 

36 

0 

3503 

2488 

OERMOTT  3  NE 

0 

0 

0 

1  37 

313 

651 

965 

832 

444 

79 

34 

0 

3455 

DUMAS 

0 

0 

0 

95 

310 

568 

939 

785 

380 

47 

32 

0 

3156 

271  3 

EUDORR 

0 

0 

0 

1  19 

289 

629 

943 

800 

435 

73 

31 

0 

3319 

MONTICELLO   3  SW 

0 

0 

0 

1  34 

365 

647 

970 

852 

462 

1  10 

45 

0 

3585 

2694 

PINE  BLUFF 

0 

0 

0 

1  12 

364 

592 

995 

866 

476 

68 

42 

0 

3615 

2588 

PORTLAND 

0 

0 

0 

1  1  4 

312 

642 

953 

102 

33 

0 

ROHWER  2  NNE 

0 

0 

0 

ISl 

346 

681 

1000 

873 

499 

94 

49 

0 

3693 

STAR  CITY   4  ENE 

0 

0 

0 

129 

317 

605 

994 

84  1 

392 

78 

38 

0 

3394 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DfllLY   SOIL  TEMPERATURES 


OBY   OF  nONTH 


9       10      II       \?      13      M      15      16      n      18      19      20      21      22      23      2a      25      25      27      26      29      30  31 


MAX 


106 
83 


100 
78 


nnx 
n  I N 


107 
75 


1  10 
80 


1  04 
80 


101 
78 


100 
79 


102 
89 


nnx 


MAX 

niN 


103 
75 


nflx 
niN 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  8 


EVRPORflTION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

STRT ION 

<^  It  0 

0  °  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

15 

17 

16 

19 

20 

2  1 

22 

23 

2i 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

^  (r 

NORTH  CENTROL  0? 

nOUNTfllN  HOME    C   OF  ENO 

EVAP 

.?5 

-30 

.30 

.30 

.31 

.30 

.27 

.37 

.28 

.31 

.29 

.22 

.21 

.29 

.26 

.25 

.17 

.26 

.42 

.05 

.37 

.24 

.28 

.27 

.32 

.35 

8  .53B 

HIND 

1  1 

21 

25 

17 

21 

22 

15 

23 

14 

29 

38 

30 

23 

24 

29 

19 

15 

1") 

19 

16 

16 

19 

25 

24 

14 

10 

23 

21 

12 

24 

26 

642 

MAX 

1 0  3 

gc 

9c 

10  1 

104 

99  .9 

MIN 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

71 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

7; 

7; 

73 

71 

66 

67 

70 

74 

72  .5 

NORIHEKSI  03 

KE [ SER 

EVAP 

•  33 

.37 

.  36 

.  4  I 

.33 

.  39 

-  4  1 

■  1  7 

.28 

-  26 

.  38 

26 

.43 

.32 

.26 

-30 

-29 

39 

.  34 

.  3  1 

.27 

.  25 

.  7 1 

- 1 E 

.27 

.  37 

.  34 

10.07 

HIND 

IS 

26 

16 

38 

37 

40 

57 

51 

43 

74 

66 

31 

47 

6 1 

55 

53 

22 

24 

28 

29 

48 

8; 

63 

52 

51 

76 

35 

20 

28 

59 

66 

1394 

WE5T   CENTROL  04 

BLUE  nouNTBiN  onn 

EVAP 

•  17 

.24 

.18 

.34 

.27 

.29 

.16 

.45 

.26 

.35 

.31 

.28 

.2S 

.37 

.22 

.30 

.29 

.29 

.30 

.3" 

•  21 

.28 

.17 

.14 

.  18 

.30 

.21 

.26 

.31 

.33 

8-39B 

H  I  NO 

21 

I E 

1  5 

1  7 

2C 

32 

26 

24 

25 

35 

39 

18 

27 

30 

3[ 

2 1 

1  2 

1  6 

2E 

2 1 

I  7 

22 

604 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

•  30 

.02 

.03 

.65 

.50 

.50 

.25 

.25 

.03 

.03 

.25 

15 

.30 

.45 

.35 

.05 

.49 

.10 

.30 

.05 

.1  1 

7-368 

HI  NO 

29 

32 

39 

26 

32 

39 

36 

37 

33 

47 

44 

58 

49 

54 

4£ 

35 

35 

44 

38 

38 

47 

47 

39 

51 

28 

36 

52 

26 

28 

32 

35 

1214 

MAX 

96 

1 0: 

1 00 

1 00 

1 02 

1  0 1 

1  0 1 

75 

82 

1 OC 

I  OC 

8C 

7C 

74 

73 

74 

1  02 

1 02 

94  .0 

MIN 

76 

75 

75 

80 

85 

85 

82 

82 

75 

75 

75 

75 

80 

77 

76 

72 

73 

71 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

68 

69 

68 

67 

69 

70 

75 

74.3 

CENTRAL  05 

BLfll^EL'f   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

14 

23 

.27 

29 

1 6 

24 

28 

26 

25 

27 

.22 

.  1 6 

-  1  7 

•  2: 

.2C 

.2E 

.33 

.22 

7  -528 

H  I  ND 

3 1 

1 5 

"  1  9 

1  5 

■  ,  _ 

4 

■ . ; 

20 

19 

17 

14 

12 

3 1 

2i 

I  g 

I  4 

2  1 

1 1 

1 ; 

2 1 

2 1 

549 

EAST   CENTRAL  06 

STUTTOART   9  E5E 

EVAP 

.34 

.24 

.36 

.28 

.31 

.29 

.30 

.29 

.34 

.35 

.29 

.27 

.32 

.29 

.32 

.35 

.30 

.33 

.28 

.25 

.34 

.24 

.32 

.38 

.38 

9. SOB 

HINO 

42 

54 

81 

33 

n 

1  1 

1  1 

61 

37 

54 

43 

34 

33 

5C 

44 

20 

22 

16 

18 

15 

23 

56 

63 

70 

64 

55 

65 

28 

35 

57 

81 

1301 

105 

91 

101 

102 

102 

1 05 

1 0 1 

1 02 

96 

1  OC 

97 

1  OC 

1  04 

1 00 

1  05 

9c 

101 

101  .7 

MIN 

74 

75 

73 

74 

76 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

74 

75 

74 

71 

71 

73 

73 

73 

75 

75 

73 

74 

71 

72 

73 

71 

70 

74 

73 

73 

73.5 

SOUTHWEST  07 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.29 

.25 

.29 

.26 

.26 

.35 

.21 

.30 

.30 

.30 

.32 

.25 

.30 

.32 

.26 

-27 

-26 

•  30 

.27 

.30 

.29 

.30 

.24 

.23 

.20 

.24 

•  26 

.28 

.30 

.30 

.31 

8.62 

HI  NO 

32 

IQ 

23 

19 

10 

S 

13 

21 

16 

22 

23 

21 

17 

20 

25 

26 

24 

14 

13 

15 

14 

15 

1  I 

21 

17 

22 

39 

15 

25 

39 

43 

630 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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SinTION  INDEX 


ARKflNSRS 
JULY 


1978 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
CE 

cr 
a 

LPTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TRBLES 

3. 

PRECIP. 

Q. 
d 

SPECIPL 
iSEE  NOTES  1 

-  OBSERVER 

0006 

0  4 

SCOTT 

1 

35 

0  4 

94    1  2 

6^4 

7  A 

IDMFQ     \/     lill    1  TDMC 

JHnto    V  WlLLlHrlo 

0064 

0  3 

1  Q  I.I  D  r  M  r  r 

7 

35 

5  4 

91  05 

256 

SS 

7  R 

c 

1  FQ\/iFP    1  cunriK 
LtHvltK    L  onUUn 

0130 

05 

C  Q  1  IMC 

oHL  1  INt 

6 

3  4 

4  8 

92  52 

780 

5P 

5P 

c 

1    TTTI   F     PnPK  imTFPliriDUC 

LI  1  ILt    KULrV  WHItKWUKr\b 

0136 

04 

YELL 

3  4 

4  7 

9  3  29 

854 

7  A 

c 

MPC    PFDQ    V  ciinrM 

0  I  50 

08 

CLARK 

3 

3  4 

I  7 

93  25 

4  75 

7  A 

MRS   ALTR  F  GARNER 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93  25 

285 

70 

c 

OWEN  B  HENDRIX 

0220 

08 

r  1  Q  p  K 

L  L  H  K  r\ 

J 

34 

09 

93  03 

196 

6P 

70 

c 

H 

QPU     IIQTFP     CFllflPF  riFDT 
HKrx    W  H  1  t  K  -  o  t  W  HUt  Utrl 

02  34 

09 

n  F  Q  M  □ 

U  L  o  nH 

o 

Z 

3  3 

3  7 

91  12 

1  4  5 

7  0 

ri  nPFMPF    1     iiccTMnPFi  riMn 
LLNKtiNLL    L  WtolnUKtLHNU 

024  0 

06 

HKnHlNoHo 

1 

34 

0  1 

91   2  1 

1  9  4 

5P 

5P 

H 

HKr\    rUol    NHI  ntnUKInL 

0  286 

U  / 

1    r  T  T  1   F     P  I  V/  F  P 
L  1  1  1  L  t    K  1  V  L  K 

3  3 

3  8 

94  08 

325 

7  R 

1    nMMIt"  crFDFI 

LUNNlt  bltbtL 

n  3  n  n 
U  J  U  U 

U  / 

w  n  I.I  Q  p  n 

D  U  W  n  r\  U 

3  4 

1  9 

9  3  58 

960 

7  0 

N4DC      Dnill     IMF      n  DIMUFDTnM 

nKo    rHULlNt    H  rlNncKlUN 

0  326 

06 

u  n  nnp 1 1 F  F 

-j 

35 

1  8 

9  1   2  3 

1  95 

70 

c 

IQMFC     F     iini    1  nPF 

JHrltb   t  WHLLHLt 

04  58 

0  3 

r  M  n  F  P  F  M  n  F  M  r  F 

7 

35 

4  9 

91   4  7 

5  7  1 

5P 

5P 

c 

UNlVtKbllY    Ur  HKKHNbAb 

04  60 

0  3 

T  WriFPFMriFMrF 

1 

35 

4  5 

91  38 

277 

5P 

70 

c 

H 

TUiriMnC      F  TIIDMFD 

InUnHb   t  lUKNtK 

05  30 

0  3 

WH  I  TE 

1 

35 

04 

91  54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

0536 

03 

JRCKSON 

1 

35 

26 

91  06 

221 

6P 

6P 

H 

P  M  BRECKENRIDGE 

0582 

05 

Cr  Q  1  IMF 
DHL  1  In  L 

c 
D 

34 

33 

92  37 

285 

6P 

70 

MRS  fc I  1 H  C  BURKS 

n  c.  Q  c 

n  t 
U  1 

R  F  M  T  n  M 
D  L.  IN  1  U  IN 

I 

36 

2  1 

9  4  13 

1  296 

7R 

70 

H 

JERRY    TURNE  Y 

U  u  i  D 

U  1 

r  Q  R  p  ni  1 

L  H  r\  r\  u  L  L 

~l 

36 

2  4 

93  37 

1160 

70 

c 

H 

J   W  lUnLlNSUN 

U  b  D 

n  A 

U  4 

p  n  1  K 
r  u  L  r\ 

:i 

J 

3  4 

29 

9  3  58 

1125 

70 

MDC       DDni         1     ITTI  IT 

MKb   UrHL    L 1 i ILt 

r\i'7  A 

u  /  ^  4 

u  o 

MOT  QPPIMP 

3 

3  4 

1  8 

93  09 

500 

70 

MRS  LOU  I SE   H  YOTES 

U  /  4  o 

U  J 

i   Q  Ul  R  F  M  r  F 

'1 

36 

06 

91  06 

269 

70 

JOCK  TWILLO 

U  1  0^ 

U  0 

nop)  Q M n 

Lrn  "  L  n  IN  U 

J 

3  4 

35 

9  3  11 

4  26 

8R 

80 

80 

c 

H 

U  S  CORPS  or  ENGINEERS 

u  /  y  o 

u 

Y  F  1  1 
1  L  L  L 

1 

35 

06 

9  3  39 

426 

8R 

80 

8F 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

n  ft  nn 
U  0  u  u 

n  ft 

U  o 

NEVRDfl 

3 

3  3 

4  1 

9  3  0  9 

360 

80 

ORKONSOS  FORESTRY  COMM 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89  54 

252 

7fl 

70 

R  L  WHI TE 

0820 

05 

n  u  1     0  r  r\  I  IN  u 

J 

34 

23 

93  23 

1000 

70 

D  E  KETCHUM 

n  p  ^  9 

U  O 

n  A 
U  ^ 

1  n  r,  Q  M 

L  U  On  IN 

1 
1 

35 

06 

93  55 

700 

IP 

70 

c 

BILL  KREPPS 

n  ft  /1 9 

U  0  H  il 

V  P  M    R  1  1  P  F  M 

V  n  IN     □  U  n  L  IN 

~j 

35 

4  3 

92  2  8 

1295 

c 

MRS  GENEVO  GOTES 

n  ft  d  ft 

U  0  'I  o 

n  ft 

U  o 

M  F  \/  Q  n  Q 
INC.  V  n  U  H 

J 

3  3 

52 

93  20 

250 

70 

EUNICE  INGERSOLL 

DQ  R 
J  D 

U  D 

M  n  M  R  HF 

I  1  U  IN  FA  IJ  L. 

-j 

34 

5  3 

91  11 

200 

7R 

70 

c 

H 

ONGELO  HINTON 

10  10 

0  1 

M  F  UJ  T  RM 

IN  L  M  1  U  1  \ 

-j 

^  F 

D  d 

9  3  30 

2578 

70 

W I LL I OM  ROY   WYOT  T 

1  n  9n 
1  u  ^  u 

n  9 

RP  y  T  F  R 

J 

35 

22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  1  n9 

U  D 

Pill   P  S  K  I 
r  u  L  n  o  r\  i 

1 
1 

3  4 

5  7 

92  05 

279 

6P 

6P 

B   M  WOLTHER 

I  1  ^9 

n  9 

IZflRD 

7 

36 

07 

92  08 

400 

6P 

70 

C   W   THORNLEY  JR 

1  152 

08 

OUflCHi Tfl 

3 

33 

36 

92  49 

I  15 

8R 

80 

c 

H 

DON  SHOCKLEY 

1442 

06 

M  n  M  R  OF 
1  1  U  1  *  l  \  u  c 

-J 

34 

4  1 

9  1  19 

1  70 

5P 

70 

INACTIVE  9/30/76 

14  55 

U  U  n  IN  O  U  IN 

1 
1 

35 

29 

9  3  2  7 

454 

7R 

70 

BILLY   L   N  I  LL  I  S 

14  5  7 

u  u  n  IN  o  u  IN 

1 
1 

35 

32 

9  3  24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ORKONSOS 

14  92 

n  7 

U  C 

VflM    Rl  IP  F  M 
vniN  uur\LiN 

J 

3  5 

35 

92  28 

5  1  0 

70 

EORL  B  RIDDICK 

1  574 

n  1 

U  1 

MPD I  SON 

7 

35 

4  8 

9  3  4  8 

1  400 

c 

MRS  MOE  DOVIS 

1  ^  ft  9 
1  O  0  ^ 

U  i 

M  F  Ul  T  n  M 

IN  L  tN  1  U  IN 

35 

05 

9  3  18 

2  1  66 

c 

JONOH  LEE  SIMS 

1  596 

u  o 

F  PI  II  K  MF  R 
1  n  u  u  f  \  IN  c  r\ 

1 

3  5 

05 

92  29 

320 

SP 

70 

H 

BILL  JOHNSON 

1  6  32 

0  3 

C  L  Y 

-J 

J  D 

2  4 

90  35 

293 

6P 

70 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

1  666 

0  4 

POLK 

4 

3  4 

26 

94  25 

1  050 

70 

MORVIN  WRLKER 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91  57 

180 

8fl 

80 

H 

CROSSETT  WRTER  COMM 

1750 

05 

Pill  PSK  I 
1   u  i_  n  i_i  I  \  1 

1 

34 

42 

92  27 

350 

70 

NOLTER  C  TIMMING 

1  ft  9Q 

n  9 

U  ^1 

VAN  BURE N 

1 

35 

24 

92  2  3 

680 

70 

ROY   R  HUTTO 

18  34 

0  4 

YELL 

35 

0  3 

9  3  24 

370 

70 

JOSEPH  0  MOODY  JR 

1  ft  ^ 

1  O  J  0 

n  A 

YELL 

] 

35 

0  4 

93  24 

370 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

I  3 

93  09 

330 

6P 

70 

JOCK  E  BURKS 

1  J  u  u 

U  I 

NF  Ul  TOM 

1 
1 

35 

50 

9  3  12 

2375 

70 

70 

MRS  LELO  C  COOPER 

194  8 

n  1 

SEVIER 

34 

02 

94  21 

420 

7fi 

70 

H 

0   TUCKER  VRSSER 

1  Q^9 

u  / 

SEV  I  ER 

34 

06 

94  23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91  23 

143 

8R 

80 

H 

RROIO  STATION  KVSO 

1968 

06 

PRRIRIE 

7 

34 

59 

9  1  31 

200 

5P 

70 

HUEY  SMITH 

20  1  5 

07 

1  1  u  fN  n  i\  u 

3  4 

n  1 

U  ' 

Q  /I    n  I 
y  4  u  1 

4  1  9 

80 

NILLIOM  C  STOPP 

2020 

07 

HOWARD 

34 

09 

94  06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSO  DIST 

2148 

09 

DESHA 

9 

33 

53 

91  29 

160 

5P 

5P 

H 

TROVIS  C  KEOHEY 

2300 

08 

1 1 M  f  n  M 

U IN  I  U IN 

q 
J 

33 

1  3 

92  48 

252 

MID 

MID 

H 

FRO 

2355 

09 

CHICOT 

9 

33 

07 

91  15 

1  35 

8R 

80 

CITY  OF  EUDORO 

2356 

01 

PARRni  1 

36 

25 

93  47 

I  420 

6P 

70 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

2366 

02 

SHARP 

36 

05 

91  37 

500 

SS 

70 

RUSSELL  H  COPTER 

2443 

01 

WASHINGTON 

1 

36 

00 

94  10 

1  25  I 

MIO 

MID 

H 

FOR 

2444 

01 

WflSHINGlON 

1 

36 

06 

94    1  0 

1  270 

8fl 

80 

UNIVERSITY  OF  ORKONSOS 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92  25 

260 

8R 

80 

H 

G  M  BORTON  5R 

2544 

07 

L  ITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94  24 

400 

LESLIE  P  COLLENS 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90  48 

250 

5P 

5P 

JIM  BEOZLEY 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94  22 

449 

MID 

MID 

HJ 

NRTL  WEOTHER  SERVICE 

STnTION 


OBBOTT 
RL  IC  IR 
OLUM  FORK 
OLY 

OMI TY   3  NE 
ONTOINE 

RRKROELPHIO  2  N 
ORKONSOS  CITY 
ORKONSOS  POST 
flSHOOWN  2  S 

OTHENS 

OUGUSTO  2  NN 
BRTE5VILLE  LIVESTOCK 
BRTESVILLE  L  HNO  0  1 
BEEBE 

BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE   4  NW 
BIG  FORK 

BISMARCK   2  SE 
BLOCK  ROCK 

BLRKFLY   MOUNTRIN  DRM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF   CITY   3  SN 
BLYTHEVILLE 
BONNERDALE 
BOONEVILLE   3  SSE 
BOTKINBURG   3  NE 
BOUGHTON 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL   SHOALS  DAM 
CABOT   4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE   6  NE 
CL I NTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWOY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  2  SSE 
CRYSTOL  VOLLEY 
DAMASCUS  2  NNE 
DONV  I  LLE 
DONVILLE  SCS 

DORDONELLE 
DEER 

DE  OUEEN 
OEQUEEN  DOM 
DERMOTT   3  NE 
DES  ARC 
OIERKS 
OIERKS  ORM 
OUMRS 

EL  DORODO  FOO  RP 
EUDORO 

EUREKR  SPRINGS   3  WNW 
EVENING  SHODE    1  NNE 
FOYETTEVILLE  FOO  RP 
FRYETTEVILLE   EXP  5T0 
FORDYCE 
FOREMON 
FORREST  CITY 
FORT   SMITH  WSO  OP 
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O  "T  O  "T   T   r>  K  1 

STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVRTION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotKVtK 

TEMP  . 

Q. 

ct: 

Q. 

cr 

SPEC IRL 

I5EE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L  CRISTEE 

GEORGE  TOWN 

2760 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7R 

BESSIE  E  AKER5 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7  A 

c 

H 

MRS    IDA  A  KILLION 

GILLHFIM  DflM 

28  1  0 

07 

SEV  lER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRAVELLY    1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

45  1 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRflVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

55 

SS 

H 

GLENN  S  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

294  6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH  L  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

INACTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2975 

04 

SEBAST  I  AN 

1 

35 

1  3 

94 

1  5 

5  1  8 

7  A 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  1  0 

7  A 

ROY   S  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLE  Y 

3 

33 

1  4 

9  1 

48 

1  80 

4P 

HAMBURG  WATER  CO  INC 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9  1 

29 

352 

C 

INACTIVE  3/31/77 

HARRISON   FAfl  AP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

36 

1  6 

9  3 

09 

1  374 

M  I  D 

M  1  D 

H 

FAA 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS  ETTA  G  LAUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7fi 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

4  3 

93 

33 

375 

7A 

7A 

7A 

GH 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

4  0 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORAT I  0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7  A 

ELIZABETH  W  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

9  3 

0  3 

680 

7A 

7A 

H 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

HUNTSV  I  LLE 

3540 

0  1 

MAD  1  SON 

7 

36 

05 

93 

4  4 

1453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

9  3 

1  1 

857 

7  A 

MRS  RRDELLA  VAUGHN 

JESS  I EV I LLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

4  2 

9  3 

04 

722 

7A 

MRS  LVRA   B  SYKES 

JONESBORO 

3734 

0  3 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

2  4  5 

7A 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

3761 

03 

PO I NSETT 

5 

35 

36 

90 

31 

215 

SS 

SS 

LORAINE  JONES 

KE  ISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J  D  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

0  3 

CRA I GHEAO 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  flAUMELLE 

40  10 

05 

PULASK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

P  IKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  1 

795 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7A 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  134 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7A 

H 

PIERCE  A  REEDER 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

4  248 

05 

PULASK I 

1 

34 

4  4 

92 

1  4 

257 

M  1  D 

M  I  0 

HJ 

FAA 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

43 

2  1  5 

8A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOL 1  A 

4548 

08 

COLUMB I  A 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

c 

H 

UK    JUHN     1     HI ItbtKl 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

550 

SS 

7A 

CLARENCE  P  MRTHIS 

MARIflNNA   2  S 

4  6  38 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4  666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7R 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4  696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H   C  SULLIVAN 

MELBOURNE   4  WNW 

4  7  4  6 

n  9 

U  L 

I  ZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

480 

7A 

LONNIE  G  COOPER 

MENA  3  WSW 

n  A 

POLK 

3 

34 

34 

94 

1  7 

1  1  30 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIAM  R  MC  CORMICK 

MILLWOOD  DAM 

/I  ft  ^  Q 

^  o  J  y 

n  7 

LITTLE  RIVER 

4 

3  3 

4  I 

9  3 

58 

3  1  5 

c 

RES  ENG-CORPS  OF  ENG 

MONTICELLO  3  SW 

/  Q  n  n 

n  Q 
u  y 

DREW 

3 

3  3 

36 

9  1 

4  9 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U   OF   ARK   -  MONTICELLO 

MOROBAY   LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8A 

c 

U   o   LUKPo   Ur  ENGlNLtKb 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY   D  MALLETT 

MOUNT   IDA  3  SE 

/I  Q  ft  R 

4  y  0  0 

n  7 
u  / 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

c  n  ^  c 

O  U  J  D 

U  L. 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

5038 

n  o 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8  A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7fi 

WILLIAM  F  PARSONS 

MULBERRY  5  NNE 

n  T  9 

n  A 
U 

FRANKL  1  N 

J 

35 

34 

94 

0  1 

500 

7A 

MRS  SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

U  / 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

4  75 

7A 

7R 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

n  *7 
U  / 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

4  3 

4  35 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

51  12 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MDC    criMn     1    iiccTcni  i 
MKb   tUNH   J  WtSlrHLL 

NATURAL  DAM 

5  1  60 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS  NONA  L  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

9  1 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT   CITY   WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8fi 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

5320 

05 

PULASK 1 

1 

34 

50 

92 

15 

563 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS   CLARA  W  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MPS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS  GUY   E  COOK 

OZRRK 

5508 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

5P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

551  4 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7R 

VIRGIL   D  MELSON 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


PRRKS 

PARTHENON 
FERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTfIS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

sueiRco 

TAYLOR 

TEXARKANR  FAA  RP 

NALDRON 

NARREN  2  WSN 

WRSHI TA 

NEST  MEMPHIS 

NHEELING  3  N 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7488 
7582 

7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L I NCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MAR  I  ON 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  1  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


93  58 
93  15 
92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  I 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
580 
245 
210 
550 
1  1  40 

170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
675 
210 

610 
220 
775 
350 
260 
750 


7A 


5P 
6P 

7A 

8A 
8A 
SS 
5P 
8A 
55 

MID 

5P 
7A 


5P 


7A 
8A 
7A 
8R 
7R 
7fi 
7A 
6P 
7A 
7R 

8R 
8A 
55 
7R 
8A 
7A 
8A 
MID 
7R 
7A 

7A 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 


H 

C  H 
H 


BOMAR   K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A   0  HOLBROOK 

L   B  HADDOX 

MRS   WILLIE  GARRETT 

MRS   JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

LOUIS  C  SHACKELFORD  JR 

JOHN   W   TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS   FLEETA  KISSIflR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 

MATTIE   0  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

WILLIAM  D  BIVENS 
POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL   J  MOODY 
RADIO   STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writint^  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offi<:es  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  l'^'il-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type 


Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


Ticklaw  gray  silt   loam  :  Bare 

Sharkey  clay  :  Bare 

Callaway  silt  loam  :  Bare 

Gallion  silt  loam  :  Bare 

Crowley  silt   loam  :  Bare 


0-11, 

0-Vi 
o-w 

0-1% 
0-1% 


atio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


UTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
ISTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
Ill  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

NO  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded, 
B    Adjusted  to  a  full  month, 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  us 

.  ,  f  value  is  entered     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

"    '^-^J^^'-'l^^^^'^'c^'^^  Ihi^rsi:t::n!'h^;e^een  adjusted  L  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data,) 
T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C    Recording  Rain  Oage  Station.     Hourly  Precipitation  values  are  processed  for  special  pu^  "^aJ^^^^n^^-r^^^rSiiig  ^^ge^^^^St^^her^ indicate, 

Sr?ef^i.^i:r^Rv"s2c^'Lr^fLrai?"a"f-  amouSJs"^iblii^ef  f^L  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  table. 

^  *  i„  .,„v  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  n 

J    "Supplemental  Data"  table, 

.  f  „h=e,-v,tion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

SS    This  entry  m  time  of  observation  column  in 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

H  Iter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometeis 
#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  sheltei   located  a  few 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.         _^,^„„..(,ts     6-SILINE  7-WHITE 

• — ::rr j;T       .  - ......  «•  ---^ 

bed 

bstations  through  1955  -y,_^e  found  in  the  publication  "Sub- 


Stations  appearing  in  the  tables  with  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   tor  each  month  are 
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Climatological  Data 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON  : 
LERST    TOTRL    PRE C I P  I  T R T I  ON  : 
GRERTEST    1    DRY   PRE C  I  P  I  T R T  I  ON  : 


2  STATIONS 
CALICO  ROCK 
LRKE  CITY 
FORT  SMITH  WSO  AP 
SHERIDAN  2  S 


24^ 
23 


29 


SUPPLEMENTAM^TA 


HIND 

1  SPEED  -  f1  .P  .M  .  1 

RELfliTSt^.Homtn'/^  '. 

BVERfiGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DBrS  WITH 
PREC IPI TRT ION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

BVERBOE   1  TENTHS! 
SKT  COVER 
SUNRISE   TO  SUNSET 

BESULIBNT 
SPEED 

FBSIESI 
NILE 

DIRECTION  OF 
FBSIESI  MILE 

DATE  OF 
EASIEST  MILE 

STfiNDBRO  OF  TIME 

CENTRAL 
00     06     12  18 

FORT  SMITH  WSO  RP 

8 

2.2 

7.2 

26 

NW 

02 

68 

80 

44 

42 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

67 

4.8 

LITTLE  ROCK  FAR  RP 

1  3 

1  .8 

7.0 

7  1 

77 

47 

49 

3 

2 

2 

0 

1 

1 

9 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

28 

W 

19 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

7 
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TEMPERRTURE 
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SNOW 
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BENTONV 1 LL  E 

S9 

.  2 

64 

,  7 

77 

.0 

98 
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55 

3 1 

20 

0 

0 

0 

2.91 

1 

.  20 

1  2 

.  0 

0 

5 

2 

DEER 

8  3 

.  5 

64 

.  8 

74 

.  2 

94 

25 

58 

3 1  . 

7 

5 

0 

0 

0 

2  .80 

.87 

1  2 

.0 

0 

7 

2 

0 
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93 

.2 

65 

.8 

79 

.  5 

1  .6 

102 

25« 

55 
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0 

25 

0 

0 

0 
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.57 

1 
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12 

.0 

0 

5 

2 

1 
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69 

.2 

66 

.0 

77 

.  6 

99 
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55 

31 

0 

IB 

0 

0 

0 

4  .77 

1 

.66 

3 

.0 

Q 

5 

4 

2 
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89 

.5 

67 

.8 

78 
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1  .  1 

100 

26 

55 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

1  .93 

■  1 

.92 

.78 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 
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93 

.0 

67 

.5 

80 

.3 

2.4 
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25 

57 

31 

0 

24 
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0 

0 

2  .87 

- 

.35 

1 

.30 

12 

.0 

0 

4 

2 
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88 

.4 
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.6 
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99 

24 

56 
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0 

0 
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29 

.0 

0 

7 

2 

Q 

HUNTSV ILLE 

89 

.6 
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3 
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29 

.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  END 

91 

.4 

63 

.5 

77 

.  5 

103 

26 

55 
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23 
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0 
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2 
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25 

55 

22 
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0 
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2 
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9q 
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91 

8 

67 

4 

79 

6 
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24 
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22 
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5 
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25 
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94 

7 
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5 

81 

1 

106 

24 

55 
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90 

95 

95 

98 

99 

93 

98 

96 

96 

95 

98 

98 

92 

92 

96 

98 

100 

1  02 

1 02 

1 00 

94 

93 

83 

82 

85 

93  .2 

MIN 

69 

70 

63 

61 

60 

57 

58 

63 

63 

65 

65 

63 

74 

68 

72 

65 

74 

74 

64 

62 

63 

65 

67 

73 

72 

70 

70 

68 

66 

60 

55 

65.8 

FBTETTEVILLE    FPH  BP 

MAX 

70 

82 

87 

90 

90 

9 1 

94 

93 

95 

95 

93 

96 

96 

97 

84 

86 

94 

94 

95 

99 

99 

95 

64 

85 

74 

79 

84 

89  .2 

MIN 

66 

71 

65 

66 

62 

59 

57 

61 

61 

61 

64 

66 

69 

68 

75 

72 

75 

77 

68 

64 

62 

63 

66 

69 

71 

71 

70 

65 

68 

60 

55 

66  .0 

FfiTEITEVILLE  EXP  SIB 

MAX 

70 

75 

8 1 

86 

89 

9  1 

92 

93 

97 

96 

94 

93 

96 

96 

98 

8  1 

89 

93 

94 

95 

97 

100 

95 

85 

87 

75 

80 

89.5 

MIN 

71 

73 

69 

67 

63 

58 

58 

62 

64 

64 

67 

65 

73 

72 

76 

70 

76 

78 

69 

63 

65 

67 

68 

76 

77 

70 

72 

66 

68 

59 

55 

67.8 

GRBVETIE 

MBX 

86 

92 

94 

94 

96 

99 

97 

98 

96 

95 

97 

99 

99 

95 

91 

96 

97 

98 

1 0 1 

I  02 

1 00 

95 

89 

83 

82 

84 

93  .0 

MIN 

70 

72 

65 

64 

63 

60 

60 

63 

65 

66 

67 

67 

73 

70 

75 

69 

71 

80 

66 

62 

67 

66 

69 

72 

75 

69 

70 

66 

70 

60 

57 

67. S 

HARRISON  FBfi  BP 

MBX 

70 

80 

85 

88 

92 

91 

93 

92 

97 

92 

93 

94 

95 

96 

82 

89 

92 

96 

94 

99 

95 

97 

94 

8  1 
71 

71 

76 

8 1 

88  .4 

MIN 

66 

71 

67 

62 

62 

56 

56 

62 

65 

65 

64 

64 

75 

69 

73 

70 

72 

77 

68 

62 

63 

63 

64 

70 

74 

74 

74 

63 

61 

57 

66  .6 

HUNTSVILLE 

MBX 

90 

90 

74 

74 

82 

85 

89 

66 

93 

95 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

90 

85 

94 

95 

95 

97 

99 

96 

90 

83 

78 

78 

80 

89  .6 

MIN 

6S 

66 

66 

60 

61 

64 

54 

54 

60 

60 

66 

63 

69 

64 

74 

67 

68 

69 

67 

58 

60 

63 

65 

67 

69 

69 

67 

65 

65 

61 

51 

63  .5 

LEBD  HILL 

MBX 

9S 

90 

90 

68 

75 

64 

90 

90 

93 

94 

95 

94 

97 

100 

95 

96 

99 

100 

98 

90 

94 

97 

99 

103 

103 

1  03 

95 

91 

90 

78 

83 

92  .5 

MIN 

68 

64 

68 

60 

62 

55 

S7 

62 

63 

62 

65 

64 

62 

66 

73 

70 

72 

70 

70 

60 

60 

60 

63 

69 

71 

71 

67 

70 

65 

64 

56 

64  .8 

SILOBH  SPRINGS 

MBX 

9 1 

92 

97 

95 

99 

96 

94 

97 

99 

99 

81 

91 

96 

90 

98 

1  00 

100 

97 

87 

69 

80 

80 

91  .0 

>          •  ■ 

MIN 

69 

71 

68 

68 

64 

C  1 

59 

59 

63 

64 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

64 

64 

64 

70 

7  1 

74 

68 

69 

86 

66 

60 

58 

66 . 3 

NORTH   CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

101 

95 

95 

91 

79 

78 

85 

89 

93 

95 

96 

98 

94 

93 

1 00 

99 

1 0 1 

103 

103 

98 

93 

97 

99 

1  0 1 

104 

1 04 

99 

97 

95 

75 

78 

94  .5 

MIN 

69 

64 

66 

68 

61 

61 

54 

54 

57 

56 

59 

69 

64 

68 

63 

70 

69 

65 

65 

72 

55 

51 

49 

50 

62 

67 

65 

64 

69 

66 

63 

62.5 

EVENING  SHADE   1  NNE 

MBX 

99 

97 

91 

84 

80 

66 

68 

90 

95 

93 

95 

95 

94 

98 

98 

1 02 

1  02 

1 02 

94 

92 

93 

96 

101 

105 

1 03 

97 

95 

98 

75 

78 

82 

93  .5 

MIN 

66 

71 

67 

66 

63 

60 

55 

53 

62 

62 

65 

66 

69 

65 

72 

72 

69 

73 

73 

63 

54 

52 

51 

64 

67 

70 

68 

71 

64 

63 

58 

64.3 

GILBERT 

MAX 

92 

88 

78 

78 

85 

89 

92 

92 

94 

97 

95 

97 

96 

98 

99 

1  01 

1  02 

1 00 

92 

95 

98 

1 0 1 

'54 

103 

101 

99 

95 

77 

76 

84 

9  3.4 

MIN 

67 

66 

69 

68 

64 

59 

58 

61 

61 

62 

65 

67 

68 

64 

68 

69 

66 

69 

69 

61 

57 

54 

57 

68 

70 

64 

66 

66 

64 

57 

64.1 

GREERS  FERRr  Dfltl 

MBX 

91 

96 

95 

90 

79 

86 

80 

9 1 

95 

96 

94 

94 

93 

9  1 

94 

95 

99 

99 

99 

96 

92 

95 

97 

103 

'70 

100 

99 

96 

70 

79 

93 . 1 

MIN 

67 

68 

72 

70 

64 

j1 

61 

58 

65 

65 

67 

67 

69 

66 

68 

72 

71 

72 

75 

68 

61 

59 

60 

61 

70 

70 

70 

6S 

64 

60 

66.5 

nAHMOTH  SPRING 

MAX 

93 

93 

91 

76 

75 

83 

86 

90 

92 

93 

94 

66 

88 

93 

95 

97 

100 

1 0 1 

9 1 

88 

90 

94 

97 

101 

102 

97 

97 

96 

75 

78 

83 

90.9 

M  1  N 

65 

66 

68 

63 

64 

55 

60 

58 

61 

60 

64 

66 

69 

64 

70 

70 

66 

70 

71 

56 

53 

52 

SI 

50 

68 

65 

66 

69 

66 

64 

55 

62.7 

riBRSHALL 

MBX 

97 

9 1 

89 

82 

72 

83 

85 

89 

9 1 

9 1 

95 

95 

86 

90 

96 

97 

98 

89 

92 

90 

95 

98 

92  0 

MIN 

77 

74 

71 

65 

62 

62 

59 

64 

66 

67 

66 

74 

70 

69 

71 

72 

73 

68 

59 

60 

64 

73 

76 

74 

73 

72 

64 

62 

68  . 1 

MOUNTAIN   HOME    I  NNW 

MAX 

92 

93 

90 

85 

74 

63 

87 

90 

93 

94 

95 

93 

93 

95 

97 

98 

99 

98 

65 

9 1 

93 

97 

98 

7? 

93 

82 

78 

83 

91  7 

MIN 

66 

65 

67 

62 

60 

62 

57 

60 

62 

62 

68 

66 

66 

69 

66 

67 

70 

76 

68 

57 

58 

59 

60 

69 

'73 

70 

68 

64 

62 

58 

64  .8 

MOUNTAIN   HOME   C    OF  ENG 

MAX 

B9 

9  3 

93 

92 

69 

74 

84 

87 

90 

94 

94 

95 

9  3 

93 

95 

97 

99 

1 0 1 

1  00 

86 

9 1 

92 

95 

76 

MIN 

66 

67 

68 

64 

62 

55 

55 

59 

60 

62 

65 

65 

66 

66 

69 

68 

67 

71 

74 

59 

55 

56 

56 

58 

67 

66 

66 

67 

66 

64 

56 

63.5 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

91 

93 

94 

90 

73 

81 

86 

89 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

98 

97 

100 

99 

98 

92 

92 

93 

96 

MIN 

69 

69 

69 

68 

63 

58 

57 

57 

61 

66 

68 

67 

70 

68 

68 

73 

7  1 

73 

75 

6 1 

56 

55 

56 

57 

64 

70 

70 

76 

7C 

64 

57 

65.4 

YELLVILLE 

MAX 

9  3 

92 

88 

74 

75 

84 

89 

9 1 

93 

94 

97 

94 

97 

96 

98 

98 

I  00 

1 02 

95 

9 1 

94 

97 

100 

102 

104 

100 

98 

92 

81 

77 

83 

92.5 

MIN 

70 

68 

69 

63 

63 

55 

56 

58 

58 

61 

65 

67 

68 

65 

70 

68 

66 

66 

71 

57 

53 

53 

56 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

97 

99 

92 

88 

84 

87 

89 

92 

93 

93 

92 

90 

83 

90 

9 1 

96 

96 

97 

96 

89 

90 

93 

97 

MIN 

69 

71 

70 

66 

65 

60 

67 

62 

66 

67 

70 

70 

69 

69 

72 

75 

72 

73 

75 

64 

57 

59 

59 

68 

72 

68 

72 

72 

66 

65 

59 

67  .4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

95 

95 

93 

84 

82 

87 

90 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

98 

97 

1  0 1 

1 0 1 

1  0  1 

94 

94 

94 

97 

1  0  1 

MIN 

67 

71 

69 

66 

64 

59 

57 

61 

65 

66 

70 

66 

74 

66 

73 

76 

70 

73 

77 

65 

57 

56 

56 

'70 

'73 

67 

69 

74 

65 

64 

58 

66.6 

BBTESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 

96 

97 

96 

9 1 

89 

89 

9 1 

95 

96 

94 

95 

92 

94 

96 

97 

1 0 1 

1 02 

1  0 1 

98 

9 1 

92 

96 

101 

1 06 

8  - 

78 

8  1 

MIN 

68 

71 

71 

69 

68 

62 

59 

60 

65 

64 

71 

68 

72 

68 

75 

77 

72 

77 

75 

68 

58 

58 

55 

68 

72 

71 

70 

72 

65 

65 

60 

67.5 

BEEDEVILLE 

MBX 

97 

97 

96 

90 

85 

89 

90 

92 

95 

95 

94 

95 

88 

90 

94 

96 

97 

97 

1  00 

9  1 

92 

94 

98 

MIN 

70 

71 

71 

67 

65 

61 

64 

63 

68 

67 

76 

69 

67 

67 

70 

71 

71 

73 

73 

65 

60 

61 

59 

67 

'72 

'ea 

72 

71 

5E 

65 

59 

67.4 

BLYTHEVILLE 

MBX 

86 

95 

9S 

89 

86 

83 

85 

90 

90 

90 

89 

89 

85 

9 1 

89 

94 

96 

95 

95 

92 

69 

90 

MIN 

67 

68 

74 

65 

63 

63 

63 

76 

71 

70 

67 

68 

70 

72 

75 

75 

73 

73 

64 

70 

62 

64 

62 

'75 

67 

74 

73 

69 

65 

60 

68.6 

CORNING 

MBX 

93 

93 

69 

79 

79 

82 

86 

90 

9 1 

92 

90 

87 

86 

93 

90 

95 

98 

97 

90 

88 

92 

94 

97 

1 03 

1 02 

98 

93 

95 

76 

82 

90.2 

MIN 

6B 

71 

70 

63 

63 

62 

55 

61 

66 

67 

68 

67 

70 

68 

73 

74 

73 

74 

75 

62 

58 

58 

58 

65 

72 

75 

73 

72 

64 

63 

57 

66.6 

JONESBORO 

MAX 

66 

94 

94 

90 

79 

6 1 

82 

85 

68 

89 

89 

89 

86 

87 

88 

88 

92 

94 

93 

92 

65 

85 

90 

92 

99 

97 

93 

9 1 

9 1 

7  1 

88 . 2 

MIN 

65 

71 

71 

66 

61 

62 

61 

61 

67 

68 

61 

67 

61 

6S 

72 

73 

66 

74 

74 

66 

62 

60 

57 

62 

67 

68 

68 

68 

69 

64 

60 

65.7 

JUDO  HILL 

MAX 

95 

94 

92 

86 

83 

86 

85 

88 

67 

86 

88 

89 

90 

68 

87 

9 1 

95 

9  3 

90 

92 

90 

88 

92 

98 

98 

99 

97 

90 

75 

73 

82 

89  .3 

MIN 

67 

70 

71 

66 

64 

63 

61 

61 

67 

68 

69 

61 

60 

69 

72 

75 

75 

73 

69 

70 

65 

59 

59 

66 

72 

66 

65 

72 

57 

61 

68 

56.8 

KEISER 

MBX 

66 

93 

93 

89 

78 

80 

82 

84 

87 

89 

88 

89 

88 

79 

89 

86 

90 

9 1 

9 1 

93 

93 

86 

89 

92 

97 

96 

95 

92 

89 

75 

87  .8 

MIN 

68 

72 

72 

68 

64 

63 

62 

64 

66 

69 

69 

68 

58 

63 

71 

73 

74 

72 

72 

65 

59 

58 

61 

63 

67 

67 

70 

72 

69 

67 

62 

66.7 

NEWPORT 

MAX 

99 

92 

93 

90 

80 

83 

83 

86 

89 

9  1 

91 

92 

89 

64 

90 

9  1 

94 

96 

95 

94 

96 

88 

89 

96 

1 0 1 

too 

97 

94 

94 

73 

77 

90  .2 

MIN 

67 

69 

69 

65 

63 

69 

59 

61 

65 

64 

67 

61 

66 

65 

69 

71 

72 

71 

71 

70 

58 

58 

57 

63 

69 

66 

68 

68 

66 

60 

57 

65.0 

PARBGOULD 

MAX 

95 

93 

93 

87 

80 

81 

65 

87 

89 

89 

89 

67 

84 

68 

89 

93 

93 

92 

94 

66 

68 

90 

91 

98 

97 

93 

92 

92 

92 

7  1 

79 

88  .9 

MIN 

67 

70 

71 

64 

64 

63 

61 

61 

67 

67 

73 

68 

68 

67 

68 

72 

71 

71 

73 

65 

60 

59 

61 

66 

70 

68 

72 

70 

69 

64 

61 

66.8 

POCBHONTBS  1 

MAX 

93 

94 

93 

66 

80 

82 

86 

66 

91 

91 

92 

87 

88 

90 

89 

95 

96 

95 

91 

85 

88 

90 

95 

100 

101 

93 

92 

93 

76 

79 

81 

89.7 

MIN 

67 

71 

70 

65 

64 

62 

60 

61 

65 

66 

67 

67 

70 

68 

73 

74 

70 

72 

73 

64 

60 

59 

58 

65 

73 

66 

72 

71 

67 

65 

60 

66  .5 

SEBRCY 

MBX 

97 

97 

96 

92 

89 

89 

91 

95 

94 

94 

92 

91 

87 

92 

94 

98 

98 

98 

99 

91 

91 

94 

99 

103 

103 

102 

98 

96 

82 

81 

82 

93.7 

MIN 

67 

69 

72 

69 

65 

61 

61 

62 

66 

66 

69 

69 

70 

68 

73 

75 

73 

75 

74 

68 

61 

59 

59 

69 

73 

71 

72 

70 

67 

65 

63 

67.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


RRKflNSnS 

BUCUST  1978 


DRY  OF  MONTH 

0 

STPT ION 

a 

2 

3 

4 

g 

~j 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  8 

I  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

(r 

(T 

MEST   CENTRAL  04 

BLUE  riOUNTRIN  DRI 

MAX 

MIN 

BOONE  V  I LL E  3  S5E 

MAX 

96 

96 

90 

1  02 

1 0 1 

96 

100 

100 

103 

103 

99 

98 

99 

1 00 

I  03 

1 02 

103 

1 05 

103 

95 

79 

85 

87 

96  .2 

MIN 

67 

68 

69 

69 

67 

63 

65 

68 

67 

69 

70 

71 

71 

67 

75 

75 

74 

79 

76 

69 

69 

69 

73 

76 

79 

75 

77 

77 

65 

63 

59 

70  .4 

CLARKSV I LLE 

MAX 

95 

96 

96 

1  00 

97 

98 

98 

100 

102 

104 

1 0 1 

95 

95 

97 

98 

100 

104 

1 0 1 

1 00 

1 0 1 

92 

72 

83 

94  .7 

MIN 

66 

67 

69 

70 

66 

57 

58 

59 

65 

66 

66 

67 

67 

65 

66 

71 

68 

68 

69 

65 

62 

62 

64 

65 

68 

70 

68 

70 

69 

64 

56 

65  .6 

DfiRDRNE  L  L  E 

MAX 

95 

97 

97 

92 

96 

99 

101 

101 

101 

98 

94 

95 

97 

1 00 

103 

1 02 

1 0 1 

98 

96 

77 

83 

84 

94  .2 

MIN 

69 

70 

72 

71 

67 

60 

60 

64 

66 

67 

70 

68 

73 

66 

72 

75 

70 

70 

71 

67 

63 

64 

65 

69 

73 

71 

70 

71 

65 

66 

50 

67.9 

FORT   SMITH  MSO  PP 

MAX 

95 

1 02 

1  02 

1  04 

101 

100 

102 

103 

103 

90 

95 

99 

99 

99 

1 0  1 

1 02 

1 02 

99 

8 1 

8 1 

86 

88 

95  -6 

MIN 

61 

70 

72 

70 

66 

63 

63 

70 

69 

68 

71 

74 

73 

70 

74 

73 

72 

73 

74 

69 

71 

71 

73 

74 

75 

77 

72 

73 

69 

66 

61 

70-4 

FORT   SMITH  HPTER  PLANT 

92 

93 

94 

94 

99 

99 

103 

99 

100 

101 

102 

102 

1  0  1 

95 

97 

98 

1 00 

1 0 1 

102 

1 02 

98 

90 

78 

63 

88 

95  .2 

MIN 

63 

65 

65 

66 

53 

57 

55 

59 

60 

51 

63 

66 

65 

63 

69 

67 

66 

66 

70 

61 

62 

62 

63 

65 

69 

71 

66 

68 

68 

63 

62 

64  .2 

HECTOR 

9 1 

96 

95 

97 

1 0  1 

94 

94 

98 

99 

100 

102 

97 

96 

97 

97 

98 

99 

104 

103 

103 

99 

96 

80 

8 1 

81 

94  .7 

MIN 

60 

65 

65 

64 

63 

61 

59 

58 

58 

57 

57 

70 

65 

72 

70 

66 

71 

73 

68 

62 

61 

63 

63 

69 

72 

72 

68 

72 

65 

64 

65 

65.2 

ntMn   J  Hon 

9 1 

92 

94 

94 

1 00 

1 00 

102 

98 

99 

101 

102 

101 

1 00 

94 

96 

97 

1 00 

1 0 1 

1 02 

1 0 1 

98 

94 

75 

85 

84 

94  .8 

MIN 

63 

68 

70 

66 

67 

60 

59 

65 

61 

63 

64 

65 

65 

63 

70 

76 

69 

74 

71 

70 

70 

66 

69 

68 

70 

70 

68 

69 

67 

62 

62 

66.8 

7I 

9  1 

94 

94 

94 

99 

1 0 1 

1 00 

97 

99 

101 

99 

98 

96 

94 

95 

96 

98 

1 0 1 

99 

98 

98 

90 

79 

85 

87 

93.8 

MIN 

68 

69 

70 

68 

62 

64 

69 

68 

71 

71 

69 

72 

67 

75 

74 

70 

72 

76 

69 

69 

71 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

70 

66 

60 

70. 0 

nUDoCLLVILLt 

92 

96 

96 

99 

98 

93 

95 

96 

99 

102 

1 0 1 

98 

95 

95 

97 

98 

1 02 

1 05 

1 02 

100 

95 

90 

86 

95  .5 

MIN 

70 

71 

72 

72 

69 

61 

60 

61 

61 

70 

70 

71 

71 

66 

67 

75 

73 

78 

76 

72 

65 

66 

67 

66 

72 

75 

77 

79 

70 

67 

65 

69.5 

c  1  iQ  t  or  n 
C5UD  1  HL  U 

8 1 

82 

87 

9 1 

95 

95 

94 

98 

99 

99 

97 

100 

101 

102 

102 

95 

94 

96 

98 

99 

1 02 

1 00 

98 

1 0 1 

94 

76 

84 

85 

94  .7 

MIN 

67 

75 

72 

69 

67 

60 

63 

66 

66 

68 

70 

67 

73 

66 

73 

76 

71 

71 

75 

68 

67 

68 

69 

72 

74 

72 

73 

70 

66 

64 

60 

69.0 

WfiLORON 

MAX 

96 

96 

95 

86 

62 

89 

93 

94 

95 

95 

100 

101 

101 

96 

100 

101 

103 

102 

102 

98 

100 

100 

103 

104 

105 

105 

101 

100 

78 

86 

87 

96.6 

66 

7  1 

7  1 

68 

67 

52 

62 

67 

63 

64 

65 

69 

68 

65 

72 

77 

7  1 

75 

74 

66 

75 

66 

68 

69 

72 

74 

69 

72 

66 

62 

60 

68 . 3 

CENTRAL  05 

flLUfI  FORt< 

96 

95 

94 

92 

80 

88 

90 

94 

94 

92 

94 

88 

93 

94 

95 

101 

101 

99 

97 

93 

93 

95 

1  00 

1  00 

99 

99 

99 

96 

87 

79 

8 1 

93  .5 

MIN 

67 

71 

74 

70 

67 

63 

61 

64 

67 

66 

69 

68 

74 

65 

70 

74 

71 

72 

71 

70 

65 

64 

56 

67 

73 

74 

71 

71 

64 

64 

62 

68  .2 

BEN  TON 

96 

96 

93 

84 

85 

88 

65 

9  3 

9 1 

9 1 

96 

94 

93 

93 

97 

100 

101 

99 

1  DO 

9  3 

94 

97 

1 0 1 

1  03 

I  02 

1 02 

99 

95 

76 

80 

83 

93  .5 

MIN 

66 

70 

67 

65 

63 

■A 

59 

62 

65 

64 

67 

67 

70 

63 

69 

72 

70 

71 

71 

67 

63 

60 

63 

67 

70 

71 

69 

68 

64 

63 

60 

66.0 

BLflKELT  MOUNTAIN  DAM 

92 

94 

96 

94 

83 

82 

89 

92 

93 

90 

95 

96 

1 00 

97 

94 

97 

101 

101 

1 0 1 

96 

94 

96 

98 

1 00 

1 00 

1 0 1 

99 

98 

92 

70 

82 

94  .0 

MIN 

67 

67 

67 

69 

68 

62 

59 

59 

61 

64 

64 

68 

69 

63 

63 

68 

67 

67 

67 

68 

64 

63 

63 

63 

66 

68 

67 

67 

68 

65 

60 

65.2 

CABOT  4  5W 

MAX 

96 

96 

95 

87 

87 

69 

90 

93 

93 

94 

93 

89 

89 

93 

94 

97 

97 

96 

97 

9 1 

9 1 

95 

97 

1 02 

1 02 

1 0 1 

98 

97 

84 

80 

8 1 

93.0 

MIN 

62 

70 

73 

71 

66 

60 

59 

60 

66 

70 

69 

67 

70 

66 

72 

74 

71 

74 

74 

69 

65 

64 

61 

68 

71 

70 

72 

70 

65 

65 

63 

67.7 

CONWAY 

MAX 

97 

97 

94 

89 

84 

90 

92 

97 

96 

96 

99 

9  1 

90 

97 

98 

102 

100 

100 

99 

94 

93 

96 

1 00 

1 03 

1 03 

1  03 

99 

96 

82 

8 1 

94  .6 

MIN 

69 

71 

75 

70 

67 

62 

61 

64 

69 

67 

71 

68 

73 

67 

72 

74 

72 

74 

75 

74 

62 

62 

63 

71 

74 

72 

74 

74 

66 

65 

61 

69.0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

9 1 

95 

97 

95 

85 

83 

88 

90 

93 

90 

94 

93 

96 

94 

97 

96 

102 

102 

1 02 

1 00 

97 

96 

99 

1 0 1 

1  03 

103 

1 D 1 

1 00 

94 

67 

82 

94  .6 

MIN 

69 

70 

73 

68 

67 

64 

64 

63 

66 

67 

62 

70 

71 

67 

68 

72 

77 

76 

77 

70 

68 

66 

62 

72 

76 

73 

73 

75 

66 

59 

62 

68.9 

LEOLA 

MAX 

95 

95 

97 

90 

82 

88 

90 

93 

90 

93 

98 

98 

93 

96 

97 

101 

101 

101 

1 02 

93 

94 

MIN 

68 

71 

70 

68 

67 

67 

60 

60 

70 

65 

68 

65 

70 

64 

72 

75 

75 

74 

76 

69 

66 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

MAX 

96 

95 

94 

86 

89 

69 

90 

95 

95 

93 

98 

95 

87 

95 

97 

101 

103 

102 

1  0 1 

95 

95 

96 

1 0 1 

1  04 

1 02 

1  03 

1  DO 

95 

75 

85 

83 

94  .7 

MIN 

71 

75 

75 

74 

71 

67 

65 

65 

71 

70 

69 

69 

76 

69 

73 

78 

76 

76 

76 

72 

68 

66 

67 

73 

75 

75 

76 

74 

67 

66 

64 

71  .3 

MALVERN 

MAX 

95 

95 

98 

87 

83 

87 

90 

95 

94 

93 

98 

98 

97 

95 

99 

103 

103 

102 

102 

95 

96 

98 

1 02 

1 02 

1  04 

1  0 1 

98 

96 

83 

82 

83 

95  .3 

MIN 

66 

69 

69 

68 

67 

63 

59 

61 

65 

64 

67 

66 

70 

62 

59 

70 

69 

69 

69 

67 

64 

65 

63 

64 

69 

70 

68 

69 

65 

65 

61 

55.9 

MORRILTON  4  SH 

MAX 

96 

95 

93 

86 

8 1 

90 

9 1 

95 

95 

95 

97 

93 

92 

97 

98 

99 

100 

100 

96 

94 

95 

96 

99 

1 0 1 

1 02 

98 

98 

97 

79 

82 

87 

94  . 1 

MIN 

67 

73 

74 

70 

68 

62 

60 

62 

65 

67 

70 

69 

74 

65 

73 

78 

70 

73 

75 

70 

63 

62 

63 

68 

73 

72 

74 

73 

69 

66 

60 

68-6 

NIMROO  DAM 

MAX 

94 

94 

94 

89 

8 1 

6 1 

88 

90 

93 

94 

94 

98 

95 

94 

94 

98 

lOD 

102 

1  00 

98 

9 1 

93 

95 

1 0 1 

1 03 

98 

7  1 

62 

93.6 

MIN 

66 

66 

71 

69 

67 

60 

59 

61 

62 

65 

66 

67 

66 

63 

64 

70 

68 

72 

74 

66 

62 

62 

63 

65 

69 

71 

71 

72 

65 

63 

61 

66.1 

N  LITTLE  ROCK  H5F0  AP 

MAX 

95 

95 

93 

8 1 

84 

86 

87 

95 

97 

100 

101 

100 

MIN 

71 

74 

74 

68 

67 

64 

65 

67 

68 

59 

70 

68 

74 

67 

73 

77 

76 

76 

74 

69 

67 

67 

66 

76 

77 

75 

78 

69 

65 

65 

63 

70.4 

SHERIDAN  2  S 

MAX 

93 

96 

95 

91 

84 

88 

9D 

92 

93 

93 

95 

95 

89 

96 

95 

98 

99 

98 

101 

93 

95 

97 

lOI 

102 

102 

100 

99 

94 

77 

83 

83 

93.8 

"          ■  ■ 

MIN 

67 

69 

65 

67 

65 

60 

55 

60 

66 

63 

67 

70 

62 

63 

72 

69 

70 

6 1 

64.8 

EAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

95 

93 

97 

95 

86 

86 

88 

89 

91 

87 

92 

94 

93 

92 

91 

98 

100 

97 

1 00 

9B 

92 

96 

98 

99 

99 

98 

96 

94 

80 

76 

83 

92  .7 

M  I  N 

7  1 

66 

70 

74 

64 

63 

63 

65 

67 

68 

70 

65 

65 

67 

69 

75 

73 

72 

73 

67 

64 

68 

64 

69 

70 

71 

72 

71 

64 

68 

uO 

68.0 

BRlNKLEr 

MAX 

93 

97 

94 

96 

81 

89 

85 

86 

90 

90 

88 

94 

90 

81 

89 

90 

95 

95 

95 

97 

86 

87 

90 

93 

98 

98 

98 

95 

94 

73 

72 

90 . 3 

M  I  N 

68 

68 

70 

63 

64 

63 

62 

63 

66 

62 

68 

67 

62 

65 

67 

70 

73 

72 

72 

65 

61 

59 

57 

62 

69 

68 

70 

70 

68 

64 

59 

65.7 

OES  ARC 

MAX 

99 

99 

98 

95 

64 

38 

89 

92 

94 

93 

94 

95 

92 

92 

93 

98 

98 

97 

'55 

'55 

'57 

95 

79 

75 

82 

93.3 

M  I  N 

7  1 

69 

70 

63 

51 

56 

56 

68 

68 

63 

64 

63 

59 

62 

66 

70 

7  1 

7  1 

70 

64 

57 

56 

55 

69 

69 

59 

62 

61 

64.2 

FORREST  cur 

MAX 

96 

95 

94 

96 

83 

85 

87 

89 

92 

89 

92 

92 

90 

90 

90 

94 

95 

95 

96 

92 

89 

9 1 

95 

99 

I  00 

98 

99 

94 

87 

74 

79 

91  .5 

M  I  N 

69 

70 

70 

66 

64 

62 

61 

64 

69 

67 

68 

68 

65 

67 

70 

72 

73 

71 

71 

69 

64 

63 

55 

66 

70 

66 

72 

70 

67 

65 

59 

66.9 

HELENA 

MAX 

90 

93 

91 

94 

83 

85 

65 

86 

66 

90 

85 

89 

68 

78 

87 

88 

93 

94 

94 

97 

90 

89 

92 

95 

98 

97 

95 

96 

90 

75 

72 

89  .2 

M  I  N 

70 

69 

68 

70 

65 

65 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

72 

65 

66 

70 

7  3 

7  1 

71 

70 

66 

64 

63 

63 

67 

70 

71 

72 

70 

67 

61 

67.8 

KEO 

MAX 

95 

93 

94 

88 

64 

85 

87 

90 

90 

90 

9  3 

9 1 

95 

95 

100 

100 

98 

91.6 

MIN 

66 

71 

72 

70 

67 

63 

64 

64 

69 

68 

70 

65 

71 

65 

71 

76 

74 

73 

72 

67 

64 

64 

64 

70 

71 

71 

71 

70 

66 

65 

64 

68.4 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 

95 

94 

95 

90 

85 

87 

88 

90 

93 

89 

92 

93 

90 

89 

69 

95 

95 

95 

98 

92 

88 

91 

96 

99 

99 

99 

94 

93 

84 

77 

78 

91  .4 

MIN 

70 

69 

71 

70 

64 

64 

61 

66 

70 

69 

70 

69 

65 

67 

71 

73 

74 

72 

72 

68 

63 

63 

59 

67 

71 

67 

72 

71 

69 

67 

61 

67  .9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

104 

96 

96 

97 

99 

98 

92 

89 

91 

95 

86 

95 

94 

91 

93 

92 

97 

99 

90 

92 

98 

100 

98 

80 

74 

72 

92.5 

MIN 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

65 

66 

69 

71 

70 

68 

66 

67 

69 

72 

71 

89 

65 

64 

65 

71 

72 

65 

63 

62 

68.0 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DRILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTIGflRI  9  E5E 

MAX 

92 

93 

92 

94 

82 

84 

86 

88 

91 

92 

88 

94 

92 

84 

90 

90 

96 

95 

95 

99 

90 

90 

93 

97 

99 

99 

98 

94 

91 

75 

74 

90.9 

MIN 

71 

70 

72 

69 

67 

65 

65 

68 

71 

69 

70 

68 

70 

65 

70 

73 

74 

73 

73 

69 

65 

64 

64 

69 

74 

71 

71 

71 

67 

65 

61 

66.8 

WEST  nEHPHIS 

MAX 

9S 

90 

90 

89 

81 

63 

85 

89 

87 

86 

88 

89 

88 

89 

89 

92 

93 

92 

95 

94 

85 

66 

92 

98 

97 

95 

94 

92 

88 

70 

73 

72 

89.0 

MIN 

72 

74 

74 

68 

55 

65 

65 

65 

70 

71 

72 

69 

65 

72 

72 

75 

77 

75 

76 

65 

64 

62 

61 

68 

75 

69 

75 

74 

68 

63 

69.5 

HTNNE 

MAX 

92 

82 

85 

87 

90 

9 1 

9  1 

93 

92 

88 

91 

90 

93 

95 

95 

95 

85 

87 

90 

94 

99 

99 

98 

95 

93 

79 

72 

78 

90.5 

. 

niN 

70 

70 

71 

68 

63 

61 

59 

61 

66 

66 

68 

67 

65 

68 

72 

74 

75 

73 

78 

67 

61 

58 

56 

64 

73 

67 

73 

71 

68 

64 

59 

67.0 

SOUTHWEST 

07 

DE  QUEEN 

MAX 

99 

98 

96 

1 00 

90 

86 

9 1 

95 

95 

97 

97 

105 

102 

104 

102 

102 

103 

104 

103 

104 

98 

100 

98 

102 

89 

62 

87 

98-0 

MIN 

67 

69 

73 

73 

68 

62 

68 

71 

69 

69 

71 

69 

71 

67 

73 

77 

73 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

67 

67 

70.0 

HOPE  3  NE 

MAX 

96 

97 

96 

98 

68 

84 

90 

94 

96 

96 

96 

100 

99 

101 

97 

98 

101 

101 

101 

102 

98 

98 

100 

101 

102 

1 02 

102 

101 

89 

75 

85 

96-3 

MIN 

66 

67 

6B 

68 

67 

64 

62 

64 

64 

66 

67 

66 

69 

66 

67 

72 

75 

74 

75 

71 

71 

68 

69 

70 

73 

73 

70 

70 

65 

63 

64 

66.3 

nouNT  ion  3  SE 

MAX 

92 

96 

96 

95 

63 

82 

90 

9 1 

94 

93 

95 

95 

98 

97 

97 

100 

101 

103 

101 

100 

95 

97 

97 

100 

101 

102 

99 

98 

93 

69 

62 

94  .6 

MIN 

63 

64 

70 

69 

67 

59 

58 

58 

61 

63 

63 

67 

70 

63 

63 

75 

76 

76 

76 

69 

65 

64 

64 

65 

68 

70 

71 

74 

68 

64 

61 

66.6 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MAX 

95 

94 

94 

93 

9  1 

95 

97 

99 

1  00 

101 

101 

98 

99 

101 

101 

103 

103 

101 

102 

102 

1  03 

1 02 

1 02 

65 

85 

86 

97  .4 

MIN 

67 

71 

72 

68 

65 

67 

70 

70 

72 

72 

66 

65 

69 

70 

70 

69 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

72 

65 

65 

67 

69.2 

NASHVILLE   EXP  STATION 

MAX 

94 

96 

96 

99 

89 

82 

90 

94 

97 

93 

98 

102 

100 

102 

100 

101 

1  02 

102 

101 

102 

98 

99 

100 

102 

102 

1 02 

101 

99 

91 

74 

84 

96  .6 

MIN 

67 

67 

73 

75 

68 

65 

66 

68 

69 

69 

70 

69 

71 

66 

72 

78 

74 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

71 

71 

67 

63 

66 

70.4 

OKHY 

MAX 

97 

97 

99 

98 

88 

91 

95 

97 

95 

95 

101 

98 

101 

Sa 

98 

99 

100 

98 

101 

102 

100 

99 

100 

101 

101 

1 02 

1 02 

99 

66 

86 

68 

97  .2 

MIN 

72 

74 

77 

76 

69 

65 

65 

68 

68 

67 

72 

72 

76 

69 

75 

80 

77 

79 

78 

73 

76 

73 

73 

79 

77 

78 

77 

75 

67 

69 

68 

73.0 

STAMPS 

MAX 

97 

96 

96 

100 

91 

93 

91 

95 

97 

94 

97 

101 

102 

102 

98 

100 

104 

103 

101 

103 

100 

100 

99 

101 

101 

1  00 

99 

100 

93 

70 

86 

97.1 

MIN 

7  I 

59 

69 

68 

69 

57 

63 

65 

68 

67 

71 

70 

71 

67 

69 

69 

73 

74 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

74 

72 

74 

67 

65 

65 

69.6 

TEXARkANA  faa  ap 

MAX 

98 

96 

1  00 

95 

84 

90 

95 

97 

94 

99 

102 

102 

1  02 

1  00 

100 

102 

103 

102 

102 

99 

101 

96 

102 

102 

101 

99 

99 

94 

77 

85 

85 

96.9 

MIN 

75 

75 

75 

75 

73 

68 

67 

68 

69 

68 

73 

77 

80 

71 

76 

80 

78 

79 

79 

75 

76 

75 

76 

79 

79 

78 

77 

76 

69 

69 

69 

74  .3 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ARKAOELPHIA  2  N 

MAX 

95 

95 

96 

9  1 

82 

90 

93 

94 

95 

94 

95 

98 

96 

97 

98 

101 

102 

101 

102 

97 

98 

100 

101 

103 

103 

1  00 

99 

97 

82 

64 

84 

95  .6 

MIN 

68 

68 

71 

70 

69 

64 

61 

63 

66 

66 

70 

68 

70 

64 

70 

71 

69 

70 

70 

73 

67 

65 

66 

68 

71 

70 

66 

71 

65 

66 

62 

67.7 

CAHDEN  1 

MAX 

9 1 

95 

97 

97 

67 

66 

88 

9 1 

93 

93 

93 

97 

96 

94 

94 

95 

100 

100 

99 

1  00 

97 

98 

95 

99 

100 

1 0 1 

98 

96 

69 

7  1 

83 

94  .0 

MIN 

71 

71 

70 

69 

67 

67 

63 

63 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

73 

75 

75 

74 

72 

71 

67 

67 

68 

71 

74 

72 

72 

69 

65 

65 

69.1 

EL  DORADO  FAA  AP 

MAX 

92 

9 1 

9 1 

86 

81 

66 

88 

90 

87 

89 

89 

94 

93 

91 

93 

96 

96 

96 

97 

95 

93 

96 

96 

98 

98 

96 

96 

87 

73 

82 

85 

91.1 

MIN 

67 

67 

68 

65 

65 

l4 

60 

61 

66 

63 

67 

65 

67 

65 

69 

73 

71 

70 

72 

69 

68 

66 

64 

68 

70 

71 

66 

71 

66 

65 

63 

66.8 

FORDYCE 

MAX 

as 

92 

93 

96 

87 

82 

89 

9 1 

94 

90 

97 

95 

90 

95 

93 

94 

98 

96 

97 

99 

95 

96 

98 

100 

101 

I  QQ 

96 

96 

89 

80 

85 

93  .5 

MIN 

70 

69 

75 

69 

65 

64 

62 

63 

63 

68 

64 

67 

64 

66 

72 

66 

72 

74 

71 

70 

70 

67 

70 

64 

75 

70 

69 

71 

65 

64 

52 

67.8 

nABNOLIA 

MAX 

95 

95 

98 

95 

86 

90 

92 

94 

93 

95 

99 

93 

99 

98 

98 

101 

100 

1  00 

1  03 

97 

96 

99 

102 

99 

102 

101 

99 

96 

72 

83 

85 

95.5 

M  1  N 

68 

70 

66 

66 

66 

67 

60 

63 

67 

65 

70 

69 

70 

65 

72 

74 

74 

73 

74 

70 

70 

67 

70 

74 

74 

74 

73 

72 

65 

66 

64 

69.0 

nOROBAT  LOCH  B 

MAX 

95 

94 

94 

93 

93 

84 

88 

92 

94 

9 ! 

90 

96 

95 

95 

92 

94 

94 

99 

94 

101 

99 

98 

1  00 

101 

1  0  1 

103 

99 

99 

95 

76 

82 

94.2 

MIN 

68 

68 

67 

69 

61 

61 

63 

65 

67 

67 

67 

65 

67 

72 

75 

75 

73 

71 

70 

66 

64 

64 

67 

70 

63 

66 

62 

67.1 

PRESCOTT 

MAX 

1 00 

1  00 

103 

9 1 

86 

92 

96 

99 

97 

98 

101 

1  0  1 

103 

1  02 

101 

1  05 

105 

1  04 

106 

101 

101 

102 

1  05 

1  03 

1  05 

103 

102 

98 

61 

85 

67 

98  8 

MIN 

70 

69 

71 

71 

68 

66 

64 

66 

69 

68 

71 

69 

72 

56 

73 

75 

74 

74 

75 

73 

72 

70 

71 

74 

75 

74 

71 

73 

65 

64 

66 

70.3 

SPARKtlAN 

MAX 

98 

98 

101 

89 

92 

92 

96 

95 

100 

101 

91 

100 

101 

101 

103 

102 

103 

100 

101 

102 

93 

103 

MIN 

70 

67 

64 

64 

60 

61 

65 

65 

55 

64 

63 

70 

65 

65 

70 

75 

76 

65 

61 

66 

70 

60 

70 

65 

65 

65 

66.3 

HARREN  2  HSU 

MAX 

9  1 

95 

95 

95 

87 

85 

89 

92 

90 

91 

89 

96 

93 

90 

92 

93 

98 

99 

97 

99 

97 

96 

99 

100 

1  00 

101 

98 

98 

93 

76 

79 

93.3 

MIN 

69 

66 

69 

66 

65 

67 

62 

63 

61 

62 

67 

66 

68 

65 

67 

70 

73 

73 

74 

71 

68 

64 

64 

54 

71 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

96 

99 

98 

100 

9  1 

87 

90 

93 

9  1 

89 

84 

97 

94 

93 

93 

93 

98 

98 

98 

100 

99 

96 

99 

100 

100 

MIN 

66 

64 

65 

67 

65 

66 

59 

60 

63 

66 

66 

63 

65 

64 

65 

71 

69 

68 

69 

69 

67 

62 

60 

65 

67 

67 

64 

68 

66 

64 

58 

65.1 

DERnOTI  3  NE 

MAX 

93 

99 

98 

99 

89 

87 

90 

91 

90 

90 

64 

94 

93 

88 

93 

92 

98 

99 

99 

101 

96 

95 

98 

100 

101 

MIN 

70 

69 

72 

69 

66 

67 

61 

68 

68 

70 

71 

67 

70 

67 

69 

73 

75 

72 

74 

71 

68 

60 

62 

68 

70 

71 

69 

71 

65 

65 

60 

68.3 

DUMAS 

MAX 

94 

94 

96 

94 

84 

67 

88 

89 

90 

68 

92 

95 

68 

92 

92 

99 

98 

99 

99 

95 

93 

96 

99 

1 00 

1 00 

MIN 

71 

68 

71 

70 

67 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

68 

70 

68 

69 

74 

74 

72 

72 

71 

68 

65 

65 

71 

70 

73 

71 

72 

66 

67 

64 

69.4 

EUDORA 

MAX 

96 

95 

97 

98 

90 

88 

90 

90 

88 

85 

82 

93 

92 

9  1 

90 

90 

96 

96 

96 

98 

95 

93 

95 

98 

99 

MIN 

72 

71 

74 

71 

69 

69 

67 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

69 

69 

70 

75 

74 

74 

74 

72 

67 

66 

68 

75 

74 

72 

73 

66 

68 

62 

70  .6 

MONT ICELLO  3  SW 

MAX 

92 

97 

95 

97 

88 

86 

88 

90 

91 

80 

86 

94 

95 

88 

93 

95 

97 

97 

96 

96 

95 

95 

98 

100 

I  00 

MIN 

64 

63 

65 

64 

62 

63 

60 

62 

63 

64 

67 

62 

70 

62 

66 

66 

70 

69 

70 

67 

65 

59 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

6? 

58 

55 

64  .5 

PINE  BLUFF 

MAX 

92 

97 

95 

100 

84 

85 

66 

90 

92 

92 

90 

97 

96 

87 

94 

94 

99 

99 

96 

101 

92 

92 

97 

100 

1 0 1 

MIN 

71 

72 

74 

67 

68 

66 

65 

66 

69 

70 

70 

67 

68 

67 

67 

72 

76 

75 

75 

71 

68 

65 

68 

68 

75 

75 

74 

73 

67 

65 

64 

69.6 

PORTLAND 

MAX 

97 

97 

98 

95 

88 

90 

90 

90 

89 

85 

95 

93 

92 

92 

94 

97 

97 

96 

99 

98 

95 

97 

100 

101 

101 

MIN 

67 

68 

71 

69 

67 

68 

66 

66 

66 

69 

68 

54 

66 

65 

66 

72 

72 

67 

72 

71 

67 

64 

63 

67 

68 

72 

66 

68 

64 

67 

50 

67.3 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

69 

94 

93 

96 

85 

83 

86 

87 

88 

87 

88 

91 

93 

93 

90 

91 

96 

96 

98 

93 

91 

91 

94 

98 

99 

100 

96 

93 

87 

78 

91  .5 

MIN 

71 

68 

71 

70 

66 

66 

64 

66 

67 

70 

71 

67 

71 

66 

69 

71 

73 

73 

70 

67 

60 

60 

63 

65 

72 

72 

71 

72 

56 

65 

68.1 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

98 

85 

88 

91 

90 

91 

87 

94 

98 

95 

95 

95 

100 

101 

100 

100 

94 

94 

97 

99 

101 

103 

100 

99 

79 

78 

82 

93.9 

MIN 

69 

67 

66 

60 

63 

66 

67 

68 

65 

65 

66 

71 

75 

77 

75 

74 

69 

67 

60 

62 

69 

71 

70 

72 

64 

65 

61 

67.6 
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ERENCE  NOTES 
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DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 

RRKHNSnS 

BUCUSI  1978 


z 

OBr  OF  MONTH 

0 

STBT ION 

Q. 
O 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

1? 

1 3 

1  4 

15 

16 

n 

13 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
cr 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

MAX 

niN 

85 

\  09 
84 

1 08 
B5 

1 08 
84 

1 0 1 
84 

96 
80 

1 00 
80 

1  04 

78 

1  07 
81 

1 03 
83 

1  05 
82 

1  OS 
79 

1 00 
77 

107 
77 

103 
76 

1  07 
79 

1 1 0 
84 

1  10 
85 

1  1  1 
85 

1  1  1 

85 

1 06 
84 

1  08 
85 

1 08 
85 

1  1 0 
84 

1 09 
86 

87 

85 

85 

76 

74 

72 

103 
81 

9 
8 

KEISER 

1  I  N  1 

2 

(1BX 
MIN 

77 

1  1  4 
78 

1 09 
80 

'77 

82 
70 

89 
69 

9  3 
69 

99 
67 

1  06 
72 

1 06 

75 

1 06 

76 

1  04 

75 

1  04 

73 

82 
71 

95 
73 

96 
76 

1  0  3 
77 

1  1  3 
77 

I  06 
78 

1  1 0 

75 

1  05 
74 

1  04 

69 

'70 

71 

76 

78 

79 

79 

76 

72 

68 

101 
74 

7 
.  1 

4 

MAX 

niN 

99 
82 

102 
8 1 

101 
84 

100 

81 
7  3 

84 

72 

87 
72 

92 
72 

95 
73 

96 
78 

96 
79 

96 
78 

95 
76 

79 
75 

88 

75 

90 
76 

95 
79 

98 
80 

99 
80 

100 

97 

96 

96 

100 

101 

106 

101 

97 

95 

78 

76 

94 

77 

.  1 
.  2 

MflRIBNNd  2  S 

1  IN  1 

4 

MBX 

niN 

96 
79 

96 
81 

98 
84 

94 
81 

91 
80 

93 
81 

94 

79 

99 
80 

93 
80 

94 

81 

92 
77 

94 
80 

94 

78 

88 
75 

91 
79 

93 
81 

96 
82 

96 
82 

98 
82 

97 
82 

96 
80 

95 
79 

95 
79 

96 
80 

97 
83 

95 
83 

95 
84 

95 
82 

90 
77 

78 
75 

78 
70 

93 
79 

•  5 

■  9 

ROHHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

HRX 

MIN 

92 
74 

104 

72 

98 
73 

106 
73 

90 
71 

95 
71 

102 
71 

99 
71 

97 
72 

97 
72 

91 
72 

97 
71 

101 

72 

97 
71 

103 
72 

101 
74 

105 
77 

104 

77 

105 
78 

102 
71 

104 
71 

102 
71 

103 
72 

105 

71 

106 
71 

106 
78 

105 
76 

101 
73 

92 
75 

76 
70 

76 
53 

98 

72 

.8 
.5 

STUITGBRT  9  ESE 

1  IN  1 

4 

riRX 

fllN 

93 
75 

92 
74 

91 
75 

95 
75 

82 
72 

88 

72 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

94 

76 

93 
76 

96 
75 

90 
75 

77 
70 

86 
70 

90 
72 

94 
74 

96 
76 

95 
77 

97 
76 

95 
74 

94 

73 

94 

72 

95 
72 

96 
75 

96 
76 

97 
77 

95 
78 

89 
71 

71 
69 

71 
65 

90 
73 

.9 
.5 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

5  »:  o 

STflT 1  ON 

o  c  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.     •  • 

N  IRTH  CENTRBL 

02 

MOUNTOIN  HO"E   C  OF 

ENO 

EVRF 

.2; 

.3( 

.2< 

.  1' 

.0( 

.oe 

■  22 

.IE 

.2; 

.2E 

.2? 

.1. 

.24 

.  2 

.  1 ' 

.  3 

,  4 

.  34 

.36 

.27 

.26 

.36 

.3C 

.2S 

.2E 

.29 

.24 

.24 

.21 

.07 

.09 

7.37 

HINC 

1" 

2 

2< 

2C 

e 

IE 

i: 

r 

1 : 

2  = 

3: 

IS 

IS 

r 

34 

IE 

3: 

35 

27 

27 

27 

22 

IS 

le 

25 

n 

IE 

19 

36 

22 

679 

g- 

95 

1  oc 

1  oc 

1  OC 

1 0 

1 0 

IOC 

86 

94 

95 

95 

91 

9S 

gc 

93 

91 

8! 

7; 

76 

93  .2 

niN 

7 

7 

11 

65 

6E 

K 

6! 

6E 

6" 

6- 

6? 

6  = 

69 

6S 

6S 

6S 

6S 

6? 

7 

65 

65 

64 

65 

6E 

72 

72 

72 

7; 

72 

6S 

63 

68.2 

NORrHEflSI 

03 

KE ISER 

2  = 

26 

.07 

,2; 

.25 

.23 

,2C 

39 

39 

2E 

24 

29 

7 

U  tNl 

5 

"flr 

■^^ 

4' 

23 

5S 

107 

7C 

7 

7( 

61 

6C 

4; 

3( 

1 1 

21 

3S 

g< 

96 

1617 

WEST   CENT  RRL 

RUSSELLVILLE 

EVRF 

.2S 

.2E 

.2E 

.25 

.02 

.02 

.IC 

.15 

.  0! 

.02 

.  1  5 

.51 

.40 

.17 

.10 

- 

.50 

.4C 

.4C 

- 

.05 

.OS 

.25 

UINC 

42 

4E 

4C 

33 

26 

23 

33 

1 1 

57 

32 

3E 

47 

42 

33 

48 

69 

3C 

62 

S7 

35 

38 

46 

41 

32 

32 

36 

32 

54 

43 

56 

22 

1238 

9; 

9! 

92 

9C 

92 

M[N 

7E 

It 

7< 

7: 

7; 

65 

65 

65 

67 

6! 

7C 

7C 

65 

7 

7( 

70 

68 

67 

6" 

74 

75 

72 

7S 

75 

74 

7: 

70.7 

CENTRAL 

05 

BLOKELr   MOUNTRIN  CRM 

IB 
■  . 

" . : 

24 

.  1  5 

.24 

.27 

-25 

6  .408 

16 

1 5 

■ .  1 

1 6 

16 

IS 

18 

le 

21 

16 

■  ^ 

t 

; 

"  1  ' 

I 

2 

ERST  CENTRRC 

06 

STUTTGRRT  9  ESE 

EVRF 

.28 

.35 

.24 

.33 

.14 

.24 

.26 

.27 

.22 

.25 

.23 

.22 

.22 

.  1 5 

.  1  7 

.  36 

■  32 

.  35 

.33 

.32 

.27 

.27 

.26 

.26 

.26 

.32 

.29 

.36 

.17 

.00 

.06 

7.77 

UINC 

32 

6E 

41 

57 

61 

38 

30 

22 

28 

15 

27 

36 

49 

31 

78 

94 

84 

84 

76 

58 

32 

17 

17 

10 

n 

32 

43 

86 

61 

60 

62 

1447 

83 

92 

97 

101 

101 

HIN 

74 

7 

71 

71 

68 

68 

68 

7C 

71 

7: 

73 

71 

71 

70 

70 

73 

75 

73 

74 

70 

6! 

69 

69 

68 

72 

75 

74 

72 

7C 

6f 

64 

70.8 

SOUTHWEST 

07 

HOPE    3  NE 

EVRF 

.25 

.30 

.29 

.27 

.27 

.21 

.21 

.27 

.28 

.26 

.25 

.30 

.28 

.21 

.24 

.30 

.28 

.30 

.30 

.30 

.24 

.29 

.26 

.26 

.26 

.26 

.25 

.30 

.27 

.16 

8.188 

HI  NO 

21 

32 

26 

26 

46 

28 

le 

15 

21 

18 

17 

29 

26 

17 

19 

40 

34 

39 

37 

45 

29 

17 

12 

15 

14 

18 

22 

21 

39 

108 

24 

875 
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STATION  INDEX 


C  T  n  T  T  n  M 
0  1  n  1  I  U  In 

INDEX  NO ■ 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
L  U  U  N  1  T 

DRfllNAGE  t 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

n  D  c  cr  D  \/  cr  D 
UDot K V t K 

TEMP  . 

CL 

z 

f. 

Q. 

a 
Z 

SPECIfiL 
ISEE  NOtESl 

OBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

I 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JRMES  V  WILLIRMS 

FIL  IC  Ifi 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SRL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS  REBR  Y  SWAIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTR  F  GARNER 

M     1  U  1  IN  L 

0178 

07 

r  I  r\t 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B  HENDR I  X 

RRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7R 

c 

H 

ARK   WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKRNSfiS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7fl 

CLARENCE   L  WESTMORELAND 

RRKRNSfiS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

1  94 

5P 

5P 

H 

ARK   POST   NAT  MEMORIRL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LONNIE  SIEBEL 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7R 

MRS  PRUL INE  R  PINKERTON 

flUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

9  I 

23 

1  95 

7R 

c 

JRMES  E  WRLLRCE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSAS 

BRTESVILLE  L  RND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  I 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JRMES  WELCH 

R  P  F  n  F  \/  T  1  i  F 

0536 

03 

1  Q  p  1/  c  n  M 
J  HL  r\  O  U  N 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

5P 

H 

r    n  DKtLKtNKlUUt 

BENTON 

0582 

05 

SRL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTR  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

0  1 

BENTON 

1 

36 

2  I 

94 

I  3 

1  296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7A 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7A 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7A 

MRS  LOUISE  H  YRTES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0754 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

8fl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

Bfl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

bLTIntVlLLt 

0806 

03 

Mice  ICC  IDDI 

M 1  DO  1  DO  1 r P 1 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7A 

7fl 

K    L    WH 1  I t 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7fl 

D  E  KETCHUM 

BOONEVILLE   3  SSE 

0832 

04 

LOGAN 

1 

35 

05 

93 

55 

700 

7P 

7R 

c 

BILL  KREPPS 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NlVAOA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

1  1 

200 

7R 

7A 

c 

H 

ANGELA  HINTON 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DRM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT   4  SW 

1  I  02 

05 

PULASKI 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B   M  WALTHER 

CALICO  ROCK 

I  1  32 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 

C   W   THORNLEY  JR 

LHnUtN  1 

I  152 

08 

U  U  H  L  H  I  f  H 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8R 

c 

H 

UH!N  onULrxLLT 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

1  9 

1  70 

5P 

7R 

INACTIVE  9/30/76 

CLARKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7fl 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE   6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

CL INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

ERRL  B  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2  1  66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1  632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

I  565 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7R 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8R 

H 

LKUoOtI 1    WHItK  LUnn 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

I  829 

02 

VRN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7fl 

RAY  R  HUTTO 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A  MOUOY  JR 

DRNVILLE  SCS 

1  835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

0  1 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7R 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7R 

7A 

H 

0   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1  962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

BR 

H 

RADIO  STATION  KVSR 

DES  ARC 

1968 

06 

PRH I K 1 t 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

H  1  1  F  Y     Q  M  I  T  W 

n  u  L I    o  n  i  In 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  1  9 

8A 

WILLIRM  C  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

586 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORADO  FAR  RP 

2300 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

FRA 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8R 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHRDE    1  NNE 

2365 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

55 

7R 

RUSSELL  H  CARTER 

FRYETTEVILLE  FRA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

FAA 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

ID 

1270 

8A 

8A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DRLLRS 

3 

33 

49 

92 

25 

260 

8R 

8A 

H 

G  M  BARTON  SR 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BERZLEY 

FORT  SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBRSTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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C  T  □  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1 M  T  Y 
L  U  U 1 N  1  T 

UJ 

o 
cr 
:z 

? 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

nRcpp\/pp 

TEMP  . 

PRECIP. 

cr 

SPECIAL 

1  SEE  NOTES  1 

UDULIN  VLIX 

FORT   SMITH  NFITER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JRMES  L  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7fl 

C 

H 

MRS   IDR  A  KILLION 

GILLHflM  DfiM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

I  4 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7fl 

MRS   JIMMY  GRANT 

UKH  VtLLT     1  tot 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7R 

Rpiirp  MiiMMrriiTT 
DKULl    nUiNnJlLUI  1 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

55 

SS 

H 

ROBERT  D  EVANS 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CfiRROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7R 

HUGH  L  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

INRCTIVE  12/31/76 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS  DOROTHY   M  BEEN 

GREERS  FERRY  DfiM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7R 

ROY  S  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

4P 

HRMBURG  WATER  CO  INC 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

INACTIVE  3/31/77 

HARRISON  FRA  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

FAA 

n  L  L  1  u  r\ 

3235 

04 

r  U  r  L 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

nKo    tl  IN    L;  LHUNlUo 

HELENA 

324  2 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7fl 

7R 

CARL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7fl 

7A 

GH 

ARK   UNIV   SW  BR  EXP  STR 

HOPPER   I  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDfi  HOLLIFIELD 

HORAT 10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZRBETH  W  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HUNTSV  ILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7A 

c 

MRS  MRY   PEARL  MRRKLEY 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  AROELLR  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS  LVRA  B  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7fl 

7R 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

1 1 1  n  n  Hill 

3761 

03 

P  n  1        F  T  T 
r  U  1  IN  0  L  1  1 

cr 
0 

35 

36 

90 

31 

215 

SS 

SS 

L  OKA  1 Nt   JUNE  b 

KEISER 

3821 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7  A 

7A 

7R 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

KEO 

3852 

05 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J  D  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7fl 

CHARLES  PRUL 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

FJLRSK I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

BA 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LANCLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

55 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

26  I 

35 

7A 

H 

PIERCE  fl  REEDER 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

M  I  D 

HJ 

FAA 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8fl 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOL I  A 

4548 

08 

r  Hi  1  IMP  I  P 

L  U  L  U 1  1 D  1  n 

A 

33 

18 

93 

14 

315 

6P 

7A 

c 

H 

DR  JOHN  T  ATTEBERY 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE   P  MATHIS 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7R 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MflUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

35 

03 

92 

39 

799 

C 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE   4  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

480 

7R 

LONNIE  G  COOPER 

MENA   3  WSW 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

34 

94 

1  7 

1  1  30 

6P 

7fl 

C 

H 

WILLIRM  R  MC  CORMICK 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG-CORPS  OF  ENG 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

35 

91 

49 

300 

8R 

8A 

c 

H 

U  OF  RRK   -  MONTICELLO 

MOROBRY   LOCK  8 

4934 

08 

r  Q  1  HHl  IM 
L  M  i_  n  U  U  IN 

J 

33 

19 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4  9  38 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  D  MRLLETT 

MOUNT   IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7R 

c 

H 

WILLIRM  E  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5045 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7fl 

WILLIAM  F  PARSONS 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL I N 

1 

35 

34 

94 

0  1 

500 

7R 

MRS   SULR  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5  110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

55 

550 

7A 

7fl 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HnuiARn 

n  u  n  rt  r\  u 

:> 
J 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNR  J  WESTFRLL 

NATURAL  DfiM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS   NONR  L  HRILEY 

NEWHOPE   3  E 

5  1  74 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIRM  W  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8fl 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  HP 

5320 

05 

PULASK 1 

1 

34 

50 

92 

1  6 

563 

MID 

MID 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1  500 

7R 

H 

MRS  CLARA  W  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

45 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8fl 

H 

MRS  GUY  E  COOK 

OZARK 

5508 

04 

r  KHNKL  1  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7R 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7A 

VIRGIL  D  MELSON 

PARAGOULD 

5552 

03 

GREENE 

C 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 
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COUNTY 
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OBSERVER 


PfiRKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTRS  I 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RfiTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKHAN 
STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAA  AP 

WALDRON 

NARREN   2  WSW 

WASHI  TA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  ING 
WYNNE 
YELLV I LLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
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Additional  information  regarding  the  clitnate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  AsheviUe,  N.C. 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and 
Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is 
the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values   published   in   the  "Snowfall   and   Snow  on  Ground"   table   are   the  water  equivalent  of   snow,   sleet,   or   ice  on  the   ground.       Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions   from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:                                                                              Soil  Type                                    Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Hope  3  NE                                                 :  Tickfaw  gray  silt  loam            Bare  0-1% 

Reiser                                                   :  Sharkey  clay                            Bare  0-1% 

Marianna  2  S                                            :  Callaway  silt  loam                   Bare  0-1% 

Rohwer  2  NNE                                            :  Gallion  silt   loam                     Bare  0-1% 

Stuttgart  9  ESE                                   :  Crowley  silt  loam                    Bare  0-1% 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  cable,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value   for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage .      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Record  ing  Rain  Gage  Stat  ion.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,  and  are  pub 1 i shed  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Cl ima to logical  Data"  bul letin  they  are  from  a  separate  non- record ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table  . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed     in    a    shelter     located    a    few    feet    above    sod-covered    ground ;    however ,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:       1-ARKAN3AS     2-MISS ISSIPPI     3-QUACHITA    4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ icat ion 
Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual  summary. 
Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications. 
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69 

71 

73 

64 

63 

52 

62 

52 

55 

6  1 

55 

57 

56 

57 

62  .8 

MENU  3  HSU 

MAX 

88 

69 

92 

95 

94 

91 

92 

91 

84 

89 

86 

83 

90 

85 

90 

92 

89 

89 

88 

90 

84 

74 

83 

83 

81 

81 

61 

84 

35 

84 

86  .9 

M  1  N 

60 

69 

64 

64 

66 

65 

59 

62 

69 

68 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

73 

73 

7  1 

67 

6  1 

62 

52 

57 

55 

54 

56 

52 

52 

64.2 

OZBRK 

MAX 

88 

38 

95 

97 

97 

93 

94 

94 

91 

91 

86 

87 

89 

88 

90 

95 

92 

9  1 

92 

91 

86 

72 

83 

84 

84 

84 

88 

36 

37 

85 

88  .9 

M  I  N 

59 

70 

69 

70 

74 

7  1 

66 

67 

71 

72 

69 

7  1 

7  1 

74 

72 

70 

72 

74 

74 

73 

68 

59 

60 

57 

62 

63 

60 

60 

60 

61 

67  . 3 

RUSSELLVILLE 

MBX 

95 

97 

95 

91 

95 

95 

95 

98 

99 

94 

91 

76 

86 

90 

63 

88 

93 

94 

92 

94 

93 

86 

82 

84 

84 

82 

82 

84 

35 

85 

89  .6 

n  1 N 

65 

65 

69 

7  1 

72 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

73 

75 

74 

70 

70 

59 

58 

53 

54 

59 

58 

58 

55 

59 

66  .7 

suBinco 

MBX 

85 

86 

94 

96 

95 

92 

92 

92 

92 

92 

64 

87 

92 

87 

89 

96 

94 

93 

95 

94 

87 

75 

83 

86 

84 

84 

36 

86 

88 

86 

89.  1 

MIN 

58 

68 

68 

70 

72 

69 

67 

66 

69 

71 

70 

73 

71 

72 

69 

68 

72 

73 

73 

72 

70 

59 

59 

55 

58 

61 

60 

59 

58 

61 

56.4 

HBIORON 

HBX 

90 

91 

96 

100 

96 

95 

95 

95 

92 

92 

86 

85 

92 

92 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

93 

76 

85 

85 

85 

31 

85 

85 

88 

37 

90  .5 

. 

MIN 

56 

68 

66 

66 

68 

68 

62 

63 

69 

70 

71 

70 

73 

73 

68 

68 

72 

73 

71 

70 

67 

60 

59 

52 

56 

56 

54 

56 

53 

55 

64  .4 

CENTRAL  05 

BLUn  FORK 

MAX 

84 

85 

88 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

88 

88 

82 

88 

88 

86 

92 

91 

87 

89 

90 

89 

32 

77 

79 

78 

79 

78 

78 

83 

84 

86.0 

MIN 

65 

65 

67 

67 

68 

65 

6  1 

72 

68 

7  I 

68 

59 

66 

71 

67 

70 

69 

71 

72 

63 

69 

60 

59 

53 

57 

63 

58 

58 

57 

60 

65.2 

BENTON 

MAX 

81 

80 

85 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

80 

88 

85 

84 

91 

38 

83 

39 

91 

90 

87 

78 

78 

76 

79 

81 

82 

83 

86 

85.8 

MIN 

54 

58 

63 

64 

66 

64 

60 

64 

66 

70 

69 

70 

68 

71 

67 

69 

69 

70 

71 

66 

66 

61 

56 

5  1 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

63  . 1 

BLBBELT  nOUNTRIN  OBM 

MAX 

83 

86 

86 

87 

94 

90 

89 

91 

91 

88 

B9 

7S 

84 

88 

79 

88 

92 

36 

88 

88 

90 

90 

73 

81 

80 

78 

81 

80 

81 

83 

85.3 

MIN 

54 

54 

66 

65 

65 

66 

59 

59 

54 

68 

68 

70 

68 

70 

70 

69 

67 

67 

69 

64 

64 

63 

58 

52 

52 

55 

58 

58 

57 

56 

62  .5 

CBBOI  4  5H 

MBX 

83 

85 

90 

89 

88 

88 

90 

90 

91 

89 

87 

85 

84 

84 

82 

92 

92 

90 

88 

39 

89 

76 

78 

30 

79 

79 

79 

83 

83 

83 

85.5 

MIN 

55 

63 

67 

61 

67 

64 

62 

66 

56 

72 

69 

70 

7  I 

70 

67 

69 

69 

70 

79 

67 

67 

62 

58 

60 

54 

62 

56 

57 

57 

57 

64  .5 

CONWB» 

MAX 

85 

63 

89 

95 

91 

90 

91 

92 

93 

90 

87 

86 

87 

86 

84 

94 

90 

9 1 

90 

92 

88 

77 

79 

32 

31 

79 

81 

81 

84 

82 

86.7 

MIN 

55 

65 

69 

65 

71 

67 

62 

67 

67 

73 

69 

7  1 

69 

71 

68 

69 

69 

72 

71 

70 

69 

63 

58 

53 

56 

52 

S3 

58 

56 

59 

65  .  1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

86 

68 

86 

87 

94 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

75 

84 

89 

79 

88 

9  1 

89 

90 

90 

92 

89 

75 

61 

79 

77 

80 

31 

31 

83 

86  . 1 

MIN 

59 

59 

67 

68 

59 

67 

64 

67 

69 

71 

7  1 

69 

69 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

70 

70 

60 

60 

56 

56 

57 

60 

60 

60 

60 

65  .6 

LEOLB 

MAX 

MIN 

LITTLE  ROCK  FBB  BP 

MBX 

84 

86 

88 

93 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

76 

85 

87 

80 

84 

92 

90 

59 

89 

91 

90 

77 

79 

79 

31 

80 

79 

82 

90 

85 

86.0 

MIN 

61 

67 

70 

70 

71 

69 

66 

70 

71 

74 

71 

72 

73 

71 

69 

73 

73 

73 

73 

71 

67 

65 

60 

55 

59 

60 

60 

61 

62 

61 

67.3 

nBL  VERN 

MBX 

86 

85 

64 

92 

91 

91 

90 

90 

89 

88 

86 

81 

89 

84 

87 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

76 

80 

76 

78 

80 

80 

80 

82 

85 

85  .6 

MIN 

59 

64 

67 

65 

67 

65 

52 

56 

69 

69 

68 

71 

69 

72 

67 

67 

68 

70 

69 

66 

66 

63 

58 

52 

55 

61 

S8 

57 

57 

56 

64  .  1 

tlORRILTON  4  SW 

HBX 

84 

83 

91 

97 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

87 

86 

89 

88 

86 

93 

91 

90 

91 

91 

37 

77 

32 

32 

81 

80 

82 

63 

84 

34 

87  .  1 

MIN 

54 

64 

66 

69 

68 

55 

60 

85 

56 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

71 

73 

70 

72 

67 

63 

60 

50 

54 

58 

56 

56 

55 

53 

64  .3 

NIHROD  OBH 

MBX 

82 

84 

85 

88 

92 

91 

88 

91 

89 

89 

90 

78 

85 

90 

82 

86 

92 

90 

90 

91 

92 

86 

79 

79 

83 

79 

79 

61 

83 

83 

85.9 

MIN 

S3 

55 

64 

66 

65 

55 

58 

56 

63 

65 

68 

65 

68 

69 

69 

67 

67 

68 

7  I 

67 

67 

61 

57 

52 

52 

S3 

57 

56 

53 

55 

61.7 

N  L 1 ITLE   ROCK  WSFO  BP 

MBX 

83 

84 

66 

90 

87 

87 

90 

90 

91 

89 

75 

83 

85 

77 

60 

92 

89 

88 

90 

92 

83 

74 

77 

78 

79 

78 

78 

79 

83 

82 

64  .2 

M  1  N 

60 

67 

66 

72 

71 

68 

67 

70 

70 

73 

70 

7  I 

7  1 

71 

67 

72 

72 

73 

73 

7  1 

64 

62 

59 

58 

6 1 

63 

6  1 

62 

60 

60 

66  .6 

SHERIDAN  2  S 

MBX 

84 

63 

85 

90 

69 

88 

90 

91 

91 

90 

87 

81 

89 

8  1 

86 

9  1 

90 

91 

90 

90 

89 

79 

79 

79 

79 

60 

79 

80 

83 

85 

85  .6 

•          ■  > 

MIN 

56 

63 

64 

62 

64 

63 

65 

67 

65 

67 

67 

69 

69 

72 

65 

68 

69 

70 

69 

63 

65 

62 

58 

48 

53 

60 

57 

56 

56 

56 

62.9 

EBST   CENTRBL  06 

BRHBNSAS  POST 

MAX 

82 

62 

86 

91 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

89 

83 

87 

87 

85 

93 

92 

92 

92 

93 

95 

93 

80 

80 

83 

81 

32 

82 

85 

37 

68  .0 

MIN 

60 

61 

64 

64 

63 

54 

64 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

72 

73 

74 

74 

73 

70 

59 

63 

58 

54 

55 

63 

62 

63 

62 

64 

66.2 

BRINKLET 

MAX 

79 

83 

65 

88 

69 

66 

88 

90 

90 

90 

90 

82 

83 

63 

82 

80 

9  1 

90 

90 

91 

92 

90 

75 

76 

73 

79 

79 

80 

80 

65 

84  .7 

MIN 

56 

59 

61 

64 

64 

60 

60 

65 

66 

67 

64 

65 

67 

66 

65 

68 

68 

69 

68 

66 

65 

60 

58 

50 

5  1 

57 

60 

59 

58 

58 

62  .  3 

DES  ARC 

MAX 

85 

83 

89 

90 

88 

87 

90 

91 

90 

90 

85 

88 

86 

85 

8  I 

93 

91 

91 

91 

92 

88 

78 

77 

78 

79 

80 

79 

80 

84 

84 

85  .8 

MIN 

57 

56 

62 

66 

64 

57 

61 

51 

63 

64 

63 

64 

65 

64 

62 

66 

65 

66 

65 

64 

63 

60 

49 

49 

SO 

54 

52 

54 

57 

53 

59  .9 

FORREST  CITr 

MAX 

78 

84 

90 

90 

89 

91 

91 

91 

91 

90 

86 

87 

84 

82 

82 

91 

91 

90 

92 

93 

92 

89 

77 

79 

78 

80 

34 

82 

87 

85 

86.5 

MIN 

S7 

60 

65 

64 

65 

59 

64 

66 

66 

70 

66 

67 

68 

66 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

59 

55 

46 

47 

49 

57 

54 

54 

59 

62  .  1 

HELENA 

MAX 

77 

82 

85 

85 

89 

90 

91 

91 

93 

92 

90 

79 

87 

79 

78 

76 

88 

87 

89 

91 

92 

93 

71 

75 

73 

81 

60 

81 

80 

85 

84  .5 

MIN 

61 

62 

64 

65 

69 

64 

63 

68 

70 

7  1 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

62 

59 

55 

56 

SB 

62 

6  I 

61 

61 

65  .4 

KEO 

MBX 

81 

80 

64 

89 

88 

87 

89 

90 

68 

90 

81 

64 

85 

84 

81 

91 

90 

89 

90 

91 

89 

77 

76 

76 

79 

78 

78 

79 

82 

83 

84  .3 

MIN 

60 

65 

66 

67 

68 

66 

65 

69 

70 

70 

66 

70 

7  1 

72 

68 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

62 

58 

53 

56 

61 

59 

59 

58 

59 

65  .4 

MARIBNNB  2  S 

MBX 

82 

83 

87 

89 

89 

90 

92 

92 

91 

90 

85 

88 

84 

82 

80 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

69 

77 

78 

81 

BO 

61 

31 

85 

87 

86.3 

MIN 

60 

61 

55 

63 

67 

60 

66 

70 

69 

71 

56 

69 

69 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

51 

57 

54 

56 

59 

60 

61 

58 

61 

64  .6 

SBINT  CHARLES 

MBX 

80 

80 

82 

86 

90 

90 

91 

93 

92 

94 

65 

75 

87 

86 

89 

89 

90 

91 

93 

92 

100 

92 

78 

79 

78 

81 

30 

82 

86.6 

MIN 

63 

64 

64 

65 

t>7 

68 

64 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

72 

69 

71 

72 

71 

71 

70 

68 

62 

56 

55 

56 

56 

61 

61 

65.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIBIION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERniURES 


5TRT ION 

DAY  OF  MONTH 

cz 

1 

2 

g 

7 

g 

1  0 

1  \ 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

SruTIGPlRI  9  ESE 

MAX 

80 

82 

82 

87 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

90 

76 

84 

84 

78 

81 

90 

89 

89 

91 

91 

92 

75 

77 

78 

82 

79 

81 

81 

84 

84  .9 

MIN 

6  I 

64 

67 

69 

7  I 

70 

66 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

61 

60 

53 

54 

59 

60 

60 

59 

60 

65  'O 

HESI  MEnPHIS 

nBx 

ei 

83 

67 

89 

88 

88 

90 

90 

90 

89 

86 

86 

85 

78 

80 

87 

88 

88 

91 

92 

91 

90 

76 

76 

79 

78 

83 

82 

86 

85 

85.4 

fllN 

60 

65 

67 

65 

67 

62 

69 

70 

68 

71 

71 

69 

71 

67 

69 

69 

73 

74 

73 

72 

71 

60 

55 

51 

54 

66 

HTNNE 

MAX 

81 

85 

90 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

88 

85 

89 

89 

83 

82 

91 

90 

90 

92 

92 

69 

77 

77 

78 

81 

79 

83 

80 

85 

84 

86.0 

■          ■  ■ 

niN 

S7 

59 

67 

63 

65 

58 

62 

64 

65 

69 

67 

68 

69 

65 

66 

59 

51 

56 

52 

61 

62  .8 

SOUTHWEST 

07 

OE  QUEEN 

MAX 

87 

65 

86 

93 

97 

95 

92 

93 

90 

90 

92 

89 

81 

91 

89 

90 

93 

90 

92 

90 

93 

89 

79 

84 

83 

83 

80 

63 

82 

84 

88.2 

HIN 

65 

70 

67 

57 

69 

69 

64 

66 

76 

70 

69 

69 

73 

70 

68 

6  3 

59 

57 

56 

59 

50 

60 

55 

56 

66 . 2 

HOPE  3  NE 

MAX 

85 

87 

89 

88 

94 

93 

92 

92 

91 

92 

91 

81 

81 

90 

87 

89 

93 

92 

93 

93 

94 

93 

80 

83 

80 

82 

80 

82 

81 

65 

87  .6 

niN 

63 

63 

66 

66 

66 

67 

64 

64 

65 

66 

67 

68 

68 

70 

70 

69 

57 

60 

58 

57 

57 

64  .0 

flOUNT   IDA  3  SE 

MAX 

82 

87 

84 

86 

94 

91 

90 

90 

92 

88 

90 

76 

84 

68 

80 

90 

91 

88 

89 

89 

90 

88 

73 

80 

77 

78 

78 

80 

81 

83 

85.3 

MIN 

54 

54 

67 

65 

65 

66 

59 

59 

62 

69 

70 

^' 

70 

70 

70 

72 

75 

75 

68 

67 

60 

54 

56 

55 

55 

54 

63 . 3 

nuRFREESBORO  2  NNW 

MAX 

84 

84 

85 

69 

95 

92 

90 

92 

91 

90 

83 

81 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

86 

62 

82 

82 

81 

82 

82 

84 

87.0 

MIN 

65 

64 

65 

64 

65 

64 

64 

65 

67 

63 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

67 

62 

61 

59 

57 

51 

63.9 

NRSHVILLE   EXP  STATION 

MAX 

86 

89 

86 

91 

95 

92 

90 

92 

90 

91 

91 

77 

81 

90 

85 

90 

92 

90 

89 

89 

92 

89 

74 

82 

82 

62 

79 

82 

82 

62 

86  .7 

MIN 

65 

69 

67 

68 

69 

70 

65 

62 

61 

59 

59 

67  .2 

MBX 

68 

88 

90 

95 

96 

93 

93 

92 

92 

91 

89 

63 

90 

91 

91 

94 

93 

92 

93 

95 

94 

88 

84 

85 

83 

80 

82 

82 

83 

87 

89.2 

MIN 

67 

6  1 

65 

62 

59 

60 

68  .2 

S  TflflPS 

MBX 

86 

86 

90 

91 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

81 

80 

90 

91 

91 

93 

90 

91 

92 

93 

94 

81 

85 

82 

84 

81 

82 

81 

83 

87.8 

MIN 

65 

67 

69 

70 

66 

65 

67 

66 

68 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

66 

64 

60 

53 

53 

57 

59 

60 

59 

66 

65  .6 

TEXBRKHNP   FBB  BP 

68 

86 

93 

94 

92 

93 

92 

90 

92 

89 

85 

80 

92 

88 

92 

93 

92 

91 

93 

95 

94 

82 

84 

80 

85 

80 

81 

79 

81 

88.1 

MIN 

69 

74 

7  I 

72 

69 

72 

69 

69 

75 

75 

78 

76 

75 

75 

76 

72 

70 

68 

65 

56 

59 

65 

68 

65 

61 

62 

69  .9 

Cf^llTM  rCMTDQI 
DUUIn  LCNIKHL 

08 

BRKBDELPHIB  2  N 

86 

87 

83 

93 

90 

91 

92 

93 

90 

90 

87 

82 

90 

84 

88 

92 

89 

91 

90 

91 

90 

81 

81 

80 

81 

80 

80 

79 

82 

86.6 

MIN 

59 

67 

66 

65 

67 

67 

63 

66 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

67 

70 

68 

70 

67 

66 

63 

59 

52 

56 

60 

S9 

56 

57 

56 

64  .5 

L  Hnu  t  1 

84 

86 

84 

61 

92 

91 

92 

92 

92 

90 

88 

78 

82 

92 

79 

92 

93 

91 

92 

91 

91 

92 

78 

82 

79 

82 

81 

79 

79 

86  .2 

MIN 

63 

64 

68 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

69 

68 

70 

^' 

''^ 

69 

69 

72 

^' 

68 

66 

64 

59 

55 

55 

57 

61 

60 

50 

61 

65  .4 

El  dorbdo  FBB  BP 

82 

85 

85 

90 

89 

69 

69 

91 

90 

67 

78 

84 

90 

87 

92 

96 

94 

95 

95 

96 

97 

82 

86 

84 

87 

86 

85 

83 

85 

88.3 

MIN 

64 

67 

67 

63 

64 

65 

65 

66 

'" 

69 

70 

72 

''^ 

75 

75 

76 

72 

67 

63 

59 

60 

65 

67 

66 

64 

63 

67.9 

c  np  n  Y  r  F 

r  Uli  U  '  L  C 

84 

85 

81 

81 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

88 

78 

82 

88 

79 

89 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

75 

81 

78 

83 

81 

60 

81 

85.6 

MIN 

61 

60 

68 

67 

69 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

■" 

72 

69 

67 

72 

68 

68 

62 

58 

55 

56 

61 

61 

60 

59 

57 

65  .6 

fIBCN OL  I  B 

85 

87 

86 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

85 

81 

91 

83 

90 

92 

91 

92 

91 

93 

95 

91 

83 

79 

82 

81 

80 

60 

80 

87.1 

MIN 

64 

69 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

72 

67 

70 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

66 

67 

64 

60 

53 

56 

62 

64 

59 

57 

56 

66.1 

MOROBBt  LOCK  8 

MAX 

84 

86 

85 

65 

91 

93 

92 

91 

91 

92 

90 

82 

89 

91 

92 

85 

88 

86 

88 

88 

87 

90 

72 

78 

75 

79 

79 

78 

75 

80 

85.4 

M  I  N 

51 

52 

60 

61 

56 

63.3 

PRESCOTT 

MBX 

90 

88 

87 

95 

94 

92 

93 

92 

91 

92 

85 

81 

92 

88 

91 

96 

92 

94 

93 

93 

93 

86 

84 

82 

83 

81 

82 

81 

84 

89 

88.8 

MIN 

53 

70 

70 

66 

69 

69 

66 

68 

73 

69 

69 

73 

7  3 

70 

7  1 

7  1 

72 

7  I 

70 

68 

64 

6 1 

57 

59 

64 

63 

61 

60 

59 

67.2 

5PBRKHBN 

MAX 

87 

85 

93 

94 

78 

82 

90 

81 

90 

95 

92 

92 

92 

94 

93 

80 

81 

79 

81 

80 

79 

85 

86.5 

MIN 

66 

65 

65 

65 

70 

70 

74 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

67 

63 

60 

50 

55 

60 

60 

59 

69 

65.0 

MflRREN  2  HSH 

83 

84 

81 

83 

90 

92 

91 

93 

92 

91 

90 

83 

85 

90 

83 

88 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

73 

81 

80 

83 

80 

79 

89 

83 

86  .4 

M  1  N 

62 

64 

53 

66 

68 

66 

68 

67 

65 

70 

72 

68 

69 

68 

67 

64 

59 

5  3 

54 

54 

60 

60 

59 

59 

63.7 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

87 

86 

85 

85 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

90 

89 

85 

91 

77 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

75 

83 

81 

85 

83 

80 

79 

80 

87.3 

MIN 

65 

64 

64 

67 

70 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

6  3 

63 

6  3 

58 

50 

50 

S3 

60 

58 

57 

56 

61  .7 

OERMOII  3  NE 

85 

63 

84 

86 

90 

91 

91 

93 

95 

92 

92 

83 

88 

87 

78 

88 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

78 

81 

81 

63 

84 

80 

79 

84 

87.1 

MIN 

63 

64 

6j 

67 

69 

66 

70 

69 

70 

^' 

72 

70 

7  1 

69 

67 

65 

62 

59 

52 

54 

59 

62 

60 

58 

59 

64.2 

Dunns 

82 

82 

65 

90 

92 

91 

94 

93 

93 

92 

88 

85 

90 

83 

87 

94 

90 

93 

93 

94 

92 

88 

80 

81 

83 

80 

80 

81 

87 

87 

87.7 

MIN 

'" 

67 

70 

^' 

70 

72 

72 

70 

7  1 

70 

69 

68 

63 

60 

54 

56 

62 

63 

63 

63 

62 

66.4 

EUDORA 

83 

81 

82 

87 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

90 

88 

85 

89 

82 

68 

89 

89 

91 

92 

92 

96 

78 

83 

81 

85 

82 

80 

78 

84 

86  .8 

MIN 

66 

66 

68 

70 

72 

69 

70 

72 

^' 

72 

72 

72 

72 

7  I 

70 

66 

63 

57 

57 

60 

63 

65 

66 

62 

67.1 

MONIICELLO  3  SH 

84 

84 

84 

83 

90 

91 

91 

93 

93 

93 

91 

85 

85 

90 

79 

88 

92 

90 

91 

92 

93 

94 

74 

81 

80 

83 

83 

82 

80 

83 

86.7 

MIN 

63 

64 

63 

65 

67 

67 

65 

66 

65 

67 

67 

53 

61 

58 

55 

48 

51 

54 

58 

56 

54 

53 

60. 1 

PINE  BLUFF 

MAX 

83 

84 

84 

87 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

60 

83 

90 

80 

85 

93 

91 

92 

93 

93 

91 

74 

80 

79 

81 

81 

80 

81 

85 

86.1 

MIN 

6 1 

62 

68 

72 

72 

70 

69 

61 

59 

54 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

65.8 

PORTLAND 

MAX 

84 

84 

87 

87 

92 

93 

92 

95 

93 

90 

89 

86 

90 

81 

89 

90 

90 

94 

94 

94 

95 

92 

86 

81 

84 

82 

81 

79 

86 

83 

88.1 

MIN 

63 

53 

65 

65 

65 

65 

63 

64 

78 

68 

65 

63 

58 

77 

72 

70 

68 

67 

72 

67 

65 

61 

60 

59 

55 

59 

62 

60 

63 

60 

65.1 

ROHHER  2  NNE 

82 

82 

81 

86 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

90 

89 

63 

85 

79 

87 

jO 

91 

92 

93 

94 

80 

83 

80 

81 

80 

85 

86  .7 

HIN 

61 

62 

65 

53 

64 

61 

62 

64 

66 

69 

66 

69 

69 

71 

71 

72 

71 

71 

63 

64 

51 

51 

54 

61 

61 

57 

59 

64  .0 

STAR   CITY    4  ENE 

MAX 

82 

83 

91 

92 

90 

93 

94 

92 

93 

93 

82 

90 

90 

95 

93 

94 

95 

93 

92 

79 

80 

83 

80 

80 

80 

86 

88  .3 

MIN 

60 

63 

63 

63 

61 

64 

66 

68 

69 

68 

71 

72 

69 

71 

71 

70 

67 

66 

57 

57 

50 

54 

60 

61 

60 

sa 

63.8 

SEE 
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DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 

nRKHNsns 

SEPTEflBER  1978 


X 

DBT   OF  MONTH 

o 

STHT ION 

Q. 

(T 
K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

e 

9 

10 

1 1 

1? 

1  3 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(Z 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

nnx 

MIN 

90 
74 

93 
74 

90 
76 

91 

76 

99 

75 

96 

77 

1  0  1 
78 

98 
78 

97 
78 

97 
79 

1 0  3 
79 

87 
78 

82 
79 

66 

79 

9 1 
79 

79 

78 

1 00 
79 

1 00 
80 

99 
79 

1 03 
80 

99 

77 

94 

74 

97 
73 

90 
72 

89 

70 

85 
74 

84 

72 

84 

71 

87 
72 

93 
76 

3 

KE I  SEP 

(IN) 

2 

niN 

79 
64 

86 

63 

92 
65 

96 

70 

96 

72 

96 
67 

1 0 1 
65 

1  04 
74 

1  03 

73 

1  02 
75 

I  0 1 
74 

95 
74 

93 

75 

77 
74 

85 

72 

90 
72 

92 
75 

92 
74 

87 
74 

95 
74 

97 
74 

98 
70 

83 
63 

90 
61 

90 
64 

86 

60 

87 
64 

92 
66 

67 
63 

92 
63 

69 

1 

i 

nRx 

76 
66 

80 
67 

85 
66 

88 

72 

88 
74 

88 

72 

92 
72 

95 
75 

94 

77 

93 
77 

93 
77 

89 
77 

87 
76 

78 
74 

81 
74 

84 

73 

85 
76 

86 
75 

85 
76 

88 

76 

89 

75 

89 

73 

79 
67 

82 
67 

83 

67 

79 
67 

80 
69 

83 
69 

80 
68 

84 

67 

85 

4 

HHRIBNNS  2  S 

1  INI 

4 

finx 

83 

71 

83 
74 

36 
74 

90 
74 

90 

77 

90 
76 

90 
77 

91 
79 

90 
81 

91 
82 

87 
78 

85 
76 

84 

76 

78 
75 

79 
75 

86 
76 

87 
76 

81 
76 

87 

77 

89 

78 

88 

77 

88 
73 

78 
70 

78 
68 

78 
68 

77 
70 

77 
70 

78 
71 

81 

70 

81 

72 

84 

4 

ROHHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

nnx 

MIN 

86 
63 

90 
65 

89 
69 

94 

71 

101 
71 

97 
70 

99 
70 

100 
73 

98 
74 

98 

75 

100 
74 

87 

72 

82 
72 

91 
71 

81 
73 

91 
74 

98 
74 

100 

75 

102 
70 

103 
72 

101 
73 

93 
63 

91 
63 

84 

68 

85 
68 

91 
68 

93 
63 

93 
70 

5 
1 

STUITGBRT  9  ESE 

1  INI 

4 

nix 
niN 

77 
65 

79 
65 

77 
68 

82 
63 

89 
66 

89 
68 

89 
68 

89 
71 

90 
71 

89 
72 

90 
72 

74 

70 

77 
70 

76 
70 

73 
70 

75 
69 

83 
71 

82 
71 

81 
71 

84 

71 

83 
71 

86 
68 

74 

65 

78 
63 

78 
62 

81 
62 

75 
65 

77 
65 

77 
65 

82 
65 

81 
67 

2 
8 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

2  tt:  o 

STflT  1  ON 

o  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENIRBL  02 

HOUNTfllN  HOME   C   OF  ENC 

EVAF 

■  z: 

■  IS 

.2C 

.2 

.23 

.i: 

.3C 

.IS 

.22 

.20 

.16 

.05 

.20 

- 

.12 

.10 

.06 

.17 

.20 

.13 

.  17 

.05 

.15 

.14 

.12 

.14 

.09 

.01 

.22 

.13 

4.67B 

HINC 

1  3 

H 

13 

16 

22 

16 

1 

1  1 

12 

1 3 

29 

30 

1 2 

1 E 

]  ( 

37 

31 

17 

19 

31 

31 

14 

10 

18 

10 

9 

16 

10 

549 

HAK 

8< 

91 

9: 

91 

10( 

IOC 

101 

IOC 

I0< 

9! 

8f 

8' 

9 

82 

88 

91 

95 

95 

97 

97 

95 

74 

79 

81 

82 

79 

79 

79 

83 

83 

89.6 

7( 

6^ 

7  I 

72 

72 

65 

65 

65 

56 

56 

55 

55 

59 

56 

54 

58 

56 

63  .4 

N0RTHE05I  03 

KEISER 

EVAF 

.  1  3 

■  18 

.  li 

.2: 

.1" 

.2. 

.11 

■ 

.2: 

.21 

.  1! 

.2C 

.1! 

.32 

.19 

■  IS 

.  12 

.25 

.19 

.19 

.21 

.25 

.18 

.19 

.21 

.19 

.21 

.07 

.17 

5  .65 

HINC 

30 

134 

57 

56 

55 

75 

5( 

2! 

27 

1  02 

97 

5 ; 

4  4 

7 

3( 

[  ; 

5  4 

15 

14  3  3 

WEST   CENTRAL  0^ 

6LUE   MOUNTHlN  DhM 

E  VAP 

?  1 

04 

1  6 

23 

20 

24 

2C 

02 

.  1 C 

•  I  ( 

.  1  ^ 

.  2 ; 

2( 

.  1  7 

.  22 

.  2C 

.  1 2 

.  I G 

.13 

4  . 696 

MINE 

- 

27 

17 

16 

20 

24 

2! 

27 

2! 

\- 

26 

IE 

3! 

26 

27 

31 

26 

47 

3! 

32 

35 

39 

30 

24 

i; 

2 

1! 

I' 

2; 

23 

7756 

RUSSELLVILLE 

EVAF 

.06 

.04 

.20 

.20 

.30 

.05 

.25 

.20 

.15 

.10 

.11 

.04 

.55 

.30 

.15 

.17 

.03 

.05 

.20 

.00 

.25 

.00 

.25 

4  .768 

HINC 

4G 

24 

29 

30 

27 

39 

33 

27 

26 

24 

39 

61 

66 

4C 

27 

37 

5; 

6t 

61 

49 

107 

31 

23 

23 

32 

25 

26 

24 

27 

1  126 

MAX 

8i 

9t 

9! 

9; 

9! 

9i 

9! 

9! 

9; 

9' 

93 

8f 

72 

74 

73 

79 

95 

92 

66 

74 

74 

72 

70 

95 

84 

75 

75 

76 

76 

77 

85.0 

7[ 

7( 

7[ 

7  1 

7; 

7( 

7; 

7i 

6E 

67 

66 

5E 

62 

6C 

5; 

5; 

5; 

5; 

63 

68  . 5 

CENTRAL  05 

BLflKELr   HOUNTBIN  0B« 

EVAF 

■  r 

.15 

.07 

.  i; 

.22 

.  i; 

.17 

.If 

.  i; 

.06 

.14 

.02 

n 

0 

.  1 : 

.  16 

.19 

.12 

.i; 

.10 

.08 

.11 

.  1  1 

.0; 

.12 

3.778 

H  1  NC 

1  0 

1  0 

2C 

1  5 

■  1 ' 

1  4 

36 

1  0 

10 

9 

336 

EAST   CENTRAL  06 

STUTTGART   9  ESE 

EVAF 

■  20 

.18 

.10 

.15 

.25 

.22 

.20 

.20 

.17 

.19 

.16 

.05 

.17 

.07 

.22 

.23 

.17 

.21 

.18 

.24 

.12 

.19 

.24 

.08 

.  1  4 

.  1  1 

.10 

.  1  4 

5.01B 

HINO 

39 

10 

9 

23 

8 

10 

7 

5 

9 

8 

15 

33 

75 

94 

42 

40 

25 

8 

45 

35 

27 

22 

18 

10 

12 

5 

1  1 

750 

HAX 

e: 

91 

8f 

9; 

101 

9f 

9! 

9! 

9! 

9S 

98 

7f 

8E 

82 

79 

83 

96 

94 

9' 

9f 

9! 

9' 

7! 

8; 

8' 

8! 

82 

8: 

8^ 

88 

90.0 

72 

70 

72 

73 

73 

64 

SOUTHHEST  01 

HOPE    3  NE 

EVBP 

.17 

.17 

.OS 

■  14 

.20 

.16 

.22 

.18 

.  15 

.13 

.17 

.02 

.02 

.  1  3 

.14 

.08 

.21 

.20 

.22 

.  1  4 

.18 

.20 

.  12 

.20 

.17 

.17 

.  1  4 

.06 

.10 

.08 

4.35 

HINO 

15 

1  1 

6 

12 

10 

9 

10 

10 

6 

6 

14 

7 

15 

36 

1  3 

6 

22 

25 

16 

7 

8 

44 

48 

20 

18 

29 

15 

13 

10 

5 

466 
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STATION  INDEX 


RRKflNSnS 
SEPTEMBER  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 

cn 
a 

LATITUDE 

c: 

c 
c 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

a. 

Q. 

CT 
IjJ 

SPECIftL 

(SEE  NOTES  1 

D  Q  D  n  T  T 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7  A 

JAMES   V  WILL  1 AMS 

flL  I  C  I  fl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

9  I 

05 

256 

ss 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

HLUn  r(JKr\ 

0  1  30 

05 

SAL  I NE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

0  1  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS   REBA   Y  SWAIM 

H  n  1  1  T      J     IN  t 

0 1  50 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  OLTA  F  GARNER 

fiNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

OWEN  B  HENORIX 

nRKFIDELPHlPI  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7A 

c 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

nDufiMcnc    p  I  TV 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

9  1 

1  2 

145 

7A 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

HKrVHlNoHo    r  Uo  1 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

0  1 

9  1 

2  1 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

HbnUUWN   c  o 

0286 

07 

L  I  TTLE  R  I  VER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LONN  IE  S  I  EBEL 

n  T  U  C  M  c 
H  1  n  t  N  0 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

9  3 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

niiniicTn    o  Kill 

0326 

05 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

2  3 

1  95 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

DHltbVlLLt  LlvtblULK 

0458 

0  3 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

4  7 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

DHIhoVILLt    L    HNU   U  1 

0460 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

P  M  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

70 

MRS  ETTA  C  BURKS 

DITMTnMV/II     1  IT 

□ENIUNVILLE 

0586 

01 

B t  N  T  ON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRTVILLE  4  NN 

06  1  6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

H 

J  W   TOML I NSON 

BIG  TURK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

9  3 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

B 1 SnHRCK   2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

9  3 

09 

500 

7A 

MRS  LOU  I SE   H  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9 1 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLflKELY  MOUNTAIN  DflM 

0764 

05 

GARL  AND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTfilN  DOM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

9  3 

39 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

70 

7A 

R  L   WH I TE 

BONNERDFILE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7A 

D  E  KETCHUM 

BOONEVILLE  3  SSE 

0832 

04 

LOGAN 

1 

35 

06 

93 

55 

700 

7P 

7A 

c 

BILL  KREPPS 

BOTK I NBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS   GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUN 1 L  L    1 NGtKbULL 

BR  I NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  1 

200 

7A 

7A 

c 

H 

ANGELA  HINTON 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U   b   LUKrb   Ur  ENGlNEtKb 

CABOT   4  SW 

1  102 

05 

PUL ASK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WAL  THER 

CAL ICO  ROCK 

1  1  32 

02 

I  ZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C    W    I HORNLt  Y  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACHI TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  15 

8A 

80 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

1  442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

1  70 

5P 

7A 

INACTIVE  9/30/76 

CL ARKSV  I  LLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

Dlliv       1         llTII  IC 

□ILLY    L  WlLLlb 

CLARKSVILLE  6  NE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNlVtKbllY    Ur  HKKHNbHb 

CL 1 NTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL   B  R  I  DD 1 CK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MAD  I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

c 

nKb  nflt   DRV  I  5 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

9  3 

1  8 

2  1  66 

c 

JUNHH   Ltt   b I nb 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JUnNbUN 

CORN  I  NG 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WlNrKcU    U  rUL" 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

25 

94 

25 

1  050 

7A 

MflR V  I N  WALKER 

CROSSETT   2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

1  80 

8A 

8A 

H 

CROSSETT   WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

2  3 

680 

7A 

KH  T    K    ML)  1  1  U 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JUbtrn   H   nUUuY  JK 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U   b   bUlL    LUNb  bLKVILL 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JHCK   E  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7A 

MKb   LtLH   L  LUUrtK 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7A 

7A 

H 

U    1  ULKcK  VHbbtK 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

2  3 

557 

c 

pncpDC    nc    CMP"    Tin  cn  nrcT 
LUKrb   Ur    LNU-IULbH  Ulbl 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

9  1 

2  3 

143 

8A 

8A 

H 

Dnnin    CTPiTinM  icv/cn 
KHUlU    bIHIlUN  r\VbH 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

9  1 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

D  I  ERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

0  1 

419 

8A 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

P,  ft 

r 
L 

pnDDC    nc"    CMP    Till  cn  nicT 
LUKrb    ur    LNb-iULbH  Ulbl 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

9  1 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

IKHVlb    L  ntHntT 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

9  2 

A  a 

4  0 

252 

MID 

MID 

H 

FAA 

EUDORA 

2355 

09 

CHI  COT 

2 

33 

07 

9  1 

I  6 

1  35 

8A 

8A 

piTv    nc  ciinnoQ 
L  1  1  T    Ur    t  UUUKH 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

9  3 

4  7 

I  420 

5P 

/  H 

c 

H 

Ll!l    1    IQM     P  CUICDDCT 

WILLlHn    U  ontKKtl 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2365 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

9  1 

37 

500 

SS 

7A 

DllCCCi    1        U  PnDTCD 

KUbbtLL    n  LHKItK 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASH  I NGTON 

7 

35 

00 

94 

1  0 

1251 

MID 

MID 

H 

FAA 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

2444 

01 

WASH  1 NGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

8A 

8A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

G  M  BARTON  SR 

c  n  D  IT  M  n  K 1 

r  UKt  MAN 

2544 

07 

1   I  T  T  I  F    R  1  V  F  R 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE   P  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BEAZLEY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBAST  I  AN 

I 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 
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S  T  P  T  T  n  M 

O  1  n  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

o 
cr 

cr 
or 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

Q- 
*~ 

PRECIP. 

Q. 

CX 

UJ 

SPECIRL 

1  SEE  NOTES! 

FORT  SMITH  HRTER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94  09 

793 

5P 

7A 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91  27 

200 

7A 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92  43 

595 

5P 

7A 

C  H 

GILLHRM  DRM 

28  1  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94    1  4 

520 

C 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93  29 

647 

7A 

GRRVFI  1  Y    1  FSF 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93  41 

461 

7A 

GRRVETTE 

ii  y  J  u 

U  1 

BENTON 

1 

J  o 

9  A 

Q  /I  9ft 

1  9 

SS 

Q  Q 

0  0 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93  26 

1  360 

7fl 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1 4 

92  23 

360 

7P 

7R 

H 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRSTIRN 

1 

35 

1 3 

94  15 

518 

7R 

H 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

35 

31 

92  00 

527 

7  R 

7R 

C 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93  09 

210 

7R 

HRMBURG 

3088 

09 

RSHLEY 

3 

33 

1  4 

91  48 

180 

4P 

HRROY 

31  32 

02 

SHRRP 

7 

36 

I  9 

91  29 

362 

c 

HRRRISON  FAR  RP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93  09 

1  374 

MID 

MID 

H 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

35 

28 

92  58 

555 

5P 

7A 

C 

HELENR 

324  2 

U  D 

PHILLIPS 

2 

^  9 

on    ^  "7 

7R 

7  R 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTERD 

3 

33 

43 

93  33 

375 

7A 

7A 

7F 

CH 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93  40 

700 

7fl 

HORRTIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94  22 

337 

7R 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93  03 

680 

/  H 

7R 

H 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93  44 

1453 

6P 

7fl 

C 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93   1  1 

857 

7A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRND 

3 

34 

42 

93  04 

722 

7A 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

49 

90  39 

245 

7A 

7A 

H 

JUDD  HILL 

376  1 

03 

pn 1 N^F  T  T 

1          i  IN      l_   1  t 

35 

36 

90  31 

215 

SS 

SS 

KEISER 

382  1 

U  J 

MISSISSIPPI 

2 

JO 

4  1 

90  05 

2  32 

7A 

7  A 

7R 

G 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92  00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRRIGHERD 

5 

35 

49 

90  26 

230 

7R 

LAKE  MRUMELLE 

4010 

05 

PULASKI 

1 

34 

51 

92  28 

305 

8R 

LRNGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93  51 

796 

7A 

LERO  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92  55 

810 

SS 

7A 

LEOLR 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92  35 

261 

SS 

7R 

H 

LITTLE  ROCK  FRR  RP 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92  14 

257 

MID 

MID 

HJ 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

35 

01 

90  43 

215 

8A 

MRGNOL I R 

4548 

08 

rni  i IMP  r  r 

4 

33 

18 

93  14 

315 

6P 

7R 

C  H 

MALVERN 

4  ^  F,  9 

n  ^ 

U  D 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

92  4  9 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1  32 

650 

SS 

7R 

MARIRNNfl   2  S 

4638 

05 

LEE 

7 

34 

44 

90  45 

234 

5P 

5P 

GH 

MARSHALL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92  37 

1  140 

SS 

7fl 

MAUMEE 

4695 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92  39 

799 

C 

MELBOURNE   4  WNW 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

35 

05 

91  59 

480 

7A 

MENR  3  WSW 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

34 

94   1  7 

1  1  30 

5P 

7A 

C  H 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93  58 

316 

C 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91  49 

300 

8A 

8A 

C  H 

MOROBAY   LOCK  8 

4934 

08 

r  A 1  HO  M  N 
u  n  i_  '  1  u  u  IN 

:i 
J 

33 

19 

92  27 

85 

8A 

8R 

C 

MORRILTON  4  SW 

4  938 

u  o 

CONWAY 

1 

35 

07 

92  48 

290 

5P 

7R 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93  36 

697 

7A 

7R 

C  H 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

6P 

6P 
8R 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92  23 

800 

8A 

8R 

C 

MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92  07 

770 

7A 

7fl 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL I N 

1 

35 

34 

94  01 

500 

7R 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93  42 

475 

7R 

7R 

NARROWS  DRM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93  43 

435 

C 

NRSHVILLE   EXP  STATION 

51  12 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93  56 

550 

7A 

7fl 

c 

NRTHRN   4  WNW 

5  158 

07 

'  1  U  M  n  r\  u 

0 

J 

34 

07 

93  52 

550 

7A 

NRTURAL  DRM 

5160 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

38 

94  23 

673 

7fl 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93  50 

850 

7R 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91  17 

220 

8A 

8A 

H 

NIMROD  DRM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93  10 

4B0 

BR 

8fl 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92  15 

425 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULRSK I 

1 

34 

50 

92  16 

563 

M  I  D 

MID 

:  J 

OOELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94  24 

1500 

7A 

H 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93  46 

800 

7A 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93  55 

300 

5P 

5P 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92  49 

500 

8A 

H 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

29 

93  50 

396 

6P 

7fl 

H 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93  27 

1900 

7R 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90  28 

250 

4P 

4P 

OBSERVER 


JRMES  L  CRISTEE 
BESSIE  E  AKERS 
MRS   IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
ROBERT  D  EVANS 
HUGH  L  LEYSRTH 

INRCTIVE  12/31/76 
MRS   DOROTHY   M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S  ROBBS 
HRMBURG  WRTER  CO  INC 
INRCTIVE  3/31/77 

FRR 

MRS  ETTA  G  LAUNIUS 
CARL   M  ROBINS 
RRK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 
L  INDR  HOLE  IF  lELD 
ELIZRBETH  W  FRIDAY 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 
MRS  RRDELLA  VAUGHN 
MRS  LVRA  B  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
LORAINE  JONES 
UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 
J  D  COBB 
CHRRLES  PAUL 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MRS  MRBEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A  REEDER 
FAR 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 
OR  JOHN  T  ATTEBERY 
RADIO  STATION  KBOK 
CLRRENCE  P  MATHIS 
UNIV   OF  ARKANSAS 
MRS  DELAINE  HOLDER 

H  C  SULLIVAN 
LONNIE  G  COOPER 
WILLIAM  R  MC  CORMICK 
RES  ENG-CORPS  OF  ENG 
U  OF   ARK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D  MALLETT 
WILLIAM  E  BLACK 
RADIO  STATION  KTLO 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  F  PRRSONS 
MRS   SULR  RRVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MRS  EDNR  J  WESTFALL 
MRS   NONA  L  HAILEY 
WILLIAM  W  WARD 
NEWPORT  CITY  WRTER  PL 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CLRRfl  W  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDERL  CEMENT  COMPRNY 
MRS  GUY   E  COOK 
BURNS  WRKEFIELD 
VIRGIL  0  MELSON 
WILLIRM  J  TOMERLIN 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TfiBLES 


OBSERVER 


PARKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTflS  1 
PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RflTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SflINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 
STAMPS 

STAR   CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIRCO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAR  AP 

WALDRON 

NARREN  2  NSW 

WASH  I  TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 
5602 
5591 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6375 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7488 
7582 

7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RRNDOLPH 

RSHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKRNSRS 

CLRY 

FULTON 

WHI  TE 

GRRNT 

VRN  BUREN 

BENTON 

ORLLRS 

LRFRYETTE 

L INCOLN 

RRKRNSRS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

M  I  LLER 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 
CRI  TTENDEN 
FULTON 
YELL 
CROSS 
MRR I  ON 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  1  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  16 

93  05 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91 
91 
91 


93  39 

93  27 

94  00 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1140 

1  70 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
675 

2  1  0 

610 
220 
775 
350 
260 
760 


7R 


5P 
6P 

7R 

8R 
8R 
SS 

8R 
SS 

MID 

5P 
7A 


5P 


7A 
8R 
7A 
8R 
7A 
7R 
7R 
6P 
7R 
7R 

8R 
8R 
SS 
7R 
8R 
7R 
8R 
MID 
7A 
7A 

7A 
5P 


C  H 


C  H 


8A|CGH 
H 

H 

C  H 
H 


BOMAR  K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

R  0  HOLBROOK 

L  B  HRDDOX 

MRS  WILLIE  GARRETT 

MRS   JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

LOUIS  C   SHRCKELFORD  JR 

JOHN  W  TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
ADAM   C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 

MATT  I E  D  MI  ZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIRCO  RBBEY 
TOMMY  HRMLIN 
FRR 

WILLIAM  0  BIVENS 
POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLDWELL 
BILL  J  MOODY 
RRDIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 
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ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville     N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are.     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  tn  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipi tation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  '  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endlnsr  at 
Jnches'abovrthrpan  '"'"^  """^^  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet     or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  ioca'  variabllitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  " 

SNOWFALL:     Entries  of  snowiall   in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and   in   the   "Seasonal  Snowfall"  tabl 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ^'  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

of''this''bulletiD     """^"^  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
DAILY  SOIL  TE.MPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESF 


Tickfaw  gray  silt  loa 
Sharkey  clay 
Callaway  silt  loam 
Gallion  silt  loam 
Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 


0-1% 
0-1% 
0-11 
0-1% 
0-1% 


LAIE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\      Extreme  occurred  at  station  with   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  afte 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermoraetei's  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI  SS  I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SAHNE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    lor  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  pri.ce  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE:     $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing:   40f  single  copy;   309  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shel 1 -s locked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ; 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,   NC     28801.     Attn:  Publications. 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1978-940 


U  S  DEPARIMENI  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.NC  28801 


COM  210        L  —  J 


THIRD  CLP 


OCTOBER  1978 


VOLUME  83 


NUMBER  10 


iCIimatological  Data 


flRKRNSflS 


1  OF, 


TEMPERflTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
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EL   DORADO  FRA  AP 
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TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 
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NORTHWEST  01 

BENIONVILLE 

71  .5 

4  1 

.S 

56  .5 

85 

13 

32 

27. 

266 

0 

0 

2 

0 

1  .73 

.96 

1  3 

.0 

g 

4 

1 

0 

DEER 

66.6 

45 

.7 

56  .2 

80 

22 

36 

18. 

271 

0 

0 

0 

0 

1  .45 

.68 

1  3 

.0 

0 

3 

1 

0 

EUREKH  SPRINGS  3  WNW 

73.3 

46 

.6 

60.0 

-    I  .  2 

97 

2 1 

35 

27 

1  8  3 

0 

0 

0 

0 

1  .64 

-  2.05 

.  96 

]  3 

.  0 

0 

4 

J 

Q 

FflYETTEVILLE    FUR  HP 

72.8 

42 

.0 

57.4 

85 

30 

27 

263 

0 

0 

5 

0 

.76 

.42 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

FfltETTEVlLLE    EXP  STfl 

71  .5 

44 

.0 

57.8 

-  2.8 

85 

22. 

31 

29. 

245 

0 

0 

2 

0 

.97 

-  2.69 

.37 

1  3 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORfiVE  TTE 

76  .6 

46 

.0 

61  .3 

1  .  1 

89 

12 

31 

7 
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0 

0 

1 

0 

.86 

-  2  .68 

.34 

1  3 

.0 

0 

3 

0 

0 
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71.5 

44 

.8 

58.2 

85 

2  1  * 

34 

27. 
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0 

0 

0 

3  .  gg 

1  -73 

1  0 

.  0 

0 

g 

3 

[ 

HUNTSV ILLE 

75  .8 

42 

.1 

59  .0 

88 

21 

28 

27 

214 

0 

0 

9 

0 

1  .00 

.62 

1  3 

.0 

0 

3 

I 

0 

LEAD  HILL 

77  .OH 

43 

.6M 

60  .  3M 

-      .  1 

88 
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29 

27 
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0 
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1  .45 
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.0 

0 
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1 

1 
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0 

0 

0 

.47 
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23 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

S8.5 

-   1  .9 

1  .45 

-  2.21 

.0 

NORTH  CENTROL  02 

CHL ICO  ROCK 

73.8 

40 

.3 

57.1 

89 

22 

29 

29 
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0 

0 

1  1 

0 

1  .91 
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.0 

g 

2 

I 
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.0 

S7.8 

87 
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29 
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0 
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1  .42 

-    1  .39 

.79 

1  3 

.0 

0 

2 

2 

0 

BLTTHEVILLE 

73  .9M 

46 

3M 

60  .  IM 

-  2.9 

85 

23. 

37 

17 

174 

0 

0 

0 

0 

.77 

-   1  .89 

.  35 

1  3 

.0 

3 

0 

0 

CORNING 

73  .6 

44 

3 

59  . 0 

-  2.2 

86 

2  1  + 

3  3 

27  * 

201 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JONESBORO 

72. S 

43 

0 

57.8 

-  S.2 

85 

22. 

33 

IB 

236 

0 

0 

0 

0 

1.11 

-  2  .05 

.54 

'  3 

.0 

0 

3 

0 

JUDO  HILL 

75  .S 

44 

8 

60.2 

87 

21 

31 

28 

172 

0 

0 

1 

0 

1  .07 

.64 

1  3 

.0 

0 

3 

0 

KE ISER 

73.2 

4  1 

7 

57. S 

86 

13 

33 

18. 

245 

0 

0 

0 

0 

1  .18 

■  53 

26 

.0 

0 

3 

0 

NEWPORT 

72.7 

40 

3 

S6.5 

-  6.2 

86 

22 

32 

18. 

267 

0 

0 

3 

0 

1  .39 

-    I  .82 

.82 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

PBRHGOULO 

75  .  1 

44 

8 

60.0 

-   1  .5 

87 

12 

33 

IS 

174 

0 

0 

0 

0 

1  .87 

-  .85 

.98 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

0 

POCflHONTBS  ! 

73.7 

44 

6 

59  .2 

-  2.3 

85 

22. 

33 

IS. 

194 

0 

0 

0 

0 

.81 

-  2.22 

.22 

1  1 

.0 

0 

4 

0 

0 

SERRCY 

75  .6 

45 

6 

60.6 

-  2.5 

88 

21  . 

34 

18 

154 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-   1  .09 

1.15 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

I 

DIVISION 

59  .2 

-  2.8 

1  .40 

-    1  .56 

.0 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE  MOUNTAIN  DBM 

75  .9M 

44 

3M 

60. IM 

90 

22 

31 

28. 

182 

I 

0 

2 

0 

.56 

.30 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOONEVILLE  3  SSE 

79  .  1 

46 

9 

83.0 

92 

21  . 

33 

18 

1  20 

2 

0 

0 

0 

.66 

.49 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLBRKSVILLE 

76  . 3 

40 

2 

58  ■  3 

90 

22  . 

29 

28  . 

3 

0 

8 

0 

.  24 

1  3 

.  0 

0 

3 

0 

0 

OBRDANELLE 

77  .5 

44 

8 

61  .2 

"  2.3 

90 

21 

33 

28. 

148 

1 

0 

0 

0 

.75 

-  2  .66 

.42 

1  3 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT   SMITH  WSO  BP  //R 

78  .5 

45 

2 

61.9 

-  1.3 

92 

21. 

30 

27 

1  33 

3 

Q 

1 

g 

.17 

-  3.30 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   SMITH  HATER  PLANT 

78  .8 

43 

2 

61  .0 

89 

22. 

29 

27 

163 

0 

0 

5 

0 

.75 

-  3.37 

.51 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

HECTOR 

76  .7M 

43 

7M 

60. 2M 

90 

22 

31 

27 

170 

1 

0 

1 

0 

1  .79 

1  .10 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

1 

HENB  3  WSW 

76  .7 

43 

1 

59.9 

-  3.3 

89 

21 

30 

IS 

178 

0 

0 

5 

0 

.56 

-   3  .59 

.28 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

OZARK 

78  .9 

48 

6 

63  .8 

.3 

90 

21  . 

36 

27 

91 

2 

0 

0 

g 

.64 

-  2.74 

.38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

RUSSELL  V ILLE 

22 

3  3 

27 

1  1  9 

1 

0 

0 

0 

.47 

-   3  .20 

.  1  5 

1  3. 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUB  I flCO 

78  .5 

48 

4 

63  .5 

.  4 

92 

21 

35 

27 

104 

3 

0 

0 

0 

.50 

-  3.06 

.22 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

WBLDRON 

81  .2 

43 

0 

62  .  1 

-  .5 

92 

22. 

28 

27 

1  4  1 

4 

0 

8 

0 

.  I  3 

-  3.29 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

G 

DIVISION 

61  .5 

-1.1 

.65 

-   3  .03 

.0 

CENTRAL  OS 

BLUM  FORK 

76.9 

48 

6 

62  .8 

-  .9 

88 

22. 

37 

18 

1  I  3 

0 

0 

0 

0 

.79 

-  2.51 

.50 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

D t  N 1  UN 

76  .6 

43 

6 

60.1 

-   1  .7 

87 

21 

32 

19. 

1  64 

Q 

g 

2 

g 

1  .64 

-    1  .94 

.50 

1  4 

.0 

g 

5 

1 

0 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

75  ■  3 

42 

2 

68  . 8 

I  .  26 

.60 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

CABOT  4  SW 

75.3 

45 

7 

60  .5 

88 

21 

33 

IB 

158 

0 

0 

0 

0 

.74 

.  30 

I  3 

.  0 

0 

CONWAY 

75  .2 

46 

9 

61.1 

-  2.5 

87 

12 

35 

17 

1  50 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.00 

2.00 

1  3 

.0 

0 

2 

2 

2 

GREENBRIER  3  N 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

76  .  1 

4  9 

1 

62 .  1 

-  3.6 

88 

22 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.43 

.  73 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

LEOLR 

76  .  1 

44 

5 

60.3 

90 

21 

3? 

18. 

les 

1 

0 

2 

0 

.99 

.58 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

L I TTLE  ROCK  FBR  AP 

75  .5 

48 

5 

62  .0 

.4 

89 

12 

39 

7 

1  18 

0 

0 

0 

G 

I  .01 

-    1  .98 

.59 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

MALVERN 

74  .8 

43 

6 

69.2 

66 

21  . 

32 

18. 

187 

0 

0 

2 

0 

.74 

.31 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

nORRILTON  4  SW 

NIMROD  DAM 

75  .8 

42 

8 

59.3 

90 

22 

33 

17. 

197 

I 

0 

0 

0 

1  .24 
.89 

-   1  .98 

1  .00 

25 

.0 

0 

2 

I 

1 

N  LITTLE   ROCK   WSFO  AP 

73.6 

50 

4 

62.0 

87 

21 

40 

n 

126 
198 

0 

0 

0 

0 

.60 

1  3 

.0 

0 

3 

SHERIDAN  2  S 

75  .9 

42 

6 

59.2 

88 

21 

30 

18 

0 

0 

0 

.52 

.25 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

60.6 

-  2.7 

1  .25 

-   1  .98 

.0 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEH 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «rk«ns«s 


smi  ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 
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a  r 
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DEGREE  OOtS 

NO 

OF 

00 
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ti 

t 

° 

5N0H 

SLEET 
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OF 
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-J 

i  o 

°  § 
i  o 

s 

s 

o 
o 

g 
o 

- 
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^  £ 

%  " 
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EBST  CENIRBL  06 

ARrtfiNSflS  POST 

78.7 

49.7 

64 

2 

87 

21 

38 

18 

90 

0 

0 

0 

0 

2.18 

1  .50 

1  3 

-0 

0 

3 

1 

1 

BRINKLET 

73.7 

43.8 

58 

8 

-  3.6 

86 

22» 

34 

18 

2  1  1 

0 

0 

0 

0 

1.19 

-    1  .67 

.80 

1  3 

-0 

0 

3 

1 

0 

OES  fiRC 

76  .0 

48.6 

62 

4 

.9 

89 

2  1 

39 

1  8 

101 

0 

0 

0 

0 

.64 

.  42 

1  3 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORREST  CITY 

77  .9 

44.9 

61 

4 

87 

22* 

31 

17 

ISO 

0 

0 

1 

0 

1  .37 

.56 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

HELENS 

75  .5 

46  .  1 

60 

8 

-  3-0 

86 

1  3 

39 

1  9  * 

IS3 

0 

0 

0 

0 

1.13 

-  1.78 

.88 

1  4 

.0 

0 

2 

1 

0 

KEO 

74  .7 

46  .9 

60 

8 

87 

21 

36 

18 

1  46 

0 

0 

0 

0 

1  .32 

.  77 

1  3 

.0 

0 

3 

1 

0 

MHRIfiNNB   2  S 

76  .5 

46.7 

5  1 

6 

-  1.3 

66 

21* 

36 

17. 

1  42 

0 

0 

0 

0 

1  .  3S 

-    1  .87 

.95 

1  3 

.0 

0 

I 

0 

SRINT  CHfiRLES 

STUTTGART  9  E5E 

74  .8 

45  .5 

50 

2 

-  2.3 

87 

22 

35 

18 

175 

0 

0 

0 

0 

1  .08 

-  2  .07 

.50 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

WEST  MEMPHIS 

75  .7 

48  .4 

62 

1 

85 

12 

36 

17 

124 

0 

0 

0 

0 

.97 

.62 

1  3 

.0 

0 

2 

1 

0 

WYNNE 

76.0 

44  .0 

60 

0 

86 

12 

31 

29. 

186 

0 

0 

3 

0 

.75 

.  40 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61 

2 

-2.1 

1  .20 

-    1  .84 

.  0 

SOUTHWEST  01 

DE  QUEEN 

79  .5 

47.6 

63 

6 

.  3 

89 

3 

36 

I  8 

107 

0 

0 

0 

0 

1  .  30 

-  2.25 

-70 

26 

.0 

0 

2 

0 

HOPE   3  NE 

79.3 

45  .9 

62 

5 

-  1.5 

90 

22. 

35 

19. 

125 

2 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.21 

.60 

26 

.0 

2 

1 

0 

MOUNT    lOS  3  SE 

7S  .0 

41  .5 

58 

3 

-  3.5 

88 

22 

3D 

18. 

218 

0 

0 

6 

0 

.95 

-  2.80 

.56 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

MURFREESeORO  2  NNW 

79  .DM 

47  .2M 

63 

1  M 

89 

23 

37 

I  7 

1  00 

0 

0 

0 

0 

1  .02 

.60 

5 

0 

NASHVILLE   EXP   STATION  // 

77  .8 

50  .6 

64 

2 

.  1 

89 

3 

39 

1  8 

85 

0 

0 

0 

0 

1  .35 

-  2.42 

-85 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

OKBY 

80  .2 

SO  .6 

65 

4 

-  .3 

89 

28- 

37 

17 

76 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  2.33 

.86 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAMPS 

79.3 

48.5 

63 

9 

90 

23 

36 

19. 

97 

1 

0 

0 

0 

1  .90 

.84 

26 

.  0 

0 

2 

0 

TEXRRKBNA  FAA  AP 

78.6 

54  .0 

66 

3 

89 

21  . 

36 

18 

65 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

I  .01 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

63 

4 

.7 

1  ■  30 

-  2-31 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

BRRADELPHIA  2  N 

76-4 

44.9 

60 

7 

-  3.4 

88 

21 

32 

18 

147 

0 

0 

1 

0 

■  68 

-  2  .82 

.  34 

26 

-0 

0 

2 

0 

0 

CAMDEN  1 

77.0 

46.0 

61 

5 

-  2-8 

89 

22 

35 

18 

142 

0 

0 

0 

0 

1  .86 

-   1  .26 

.65 

26 

.0 

0 

3 

0 

EL  DORADO  Fflfl  BP 

82  .2 

49  .8 

66 

0 

1  .4 

93 

21 

37 

18 

58 

5 

0 

0 

0 

1  .28 

-    1  .98 

.90 

25 

.0 

2 

1 

0 

FORDYCE 

76.5 

48  .8 

62 

7 

-  2.5 

88 

22 

37 

16 

1  19 

0 

0 

0 

0 

1  .58 

-    1  .77 

.86 

S 

.0 

0 

3 

2 

0 

MBCNOL IB 

79 .  I 

48  .2 

63 

7 

-   1  .6 

90 

2  I 

33 

1 8 

1  04 

1 

0 

0 

0 

1-04 

0 

Q 

MOROBBY  LOCK  8 

75  ,8 

41.4 

58 

6 

87 

22 

3  1 

19. 

200 

0 

0 

3 

0 

1  .62 

-   1  .32 

1  .26 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

PRESCOTT 

79.3 

49.8 

64 

6 

-  .5 

90 

21. 

37 

18 

82 

2 

0 

0 

0 

1  .71 

-   1  .96 

1.13 

5 

.0 

0 

3 

I 

1 

SPBRKMBN 

78. OM 

4  1  .6M 

59 

8M 

88 

22 

34 

19. 

1  72 

0 

0 

0 

0 

-94 

.55 

26 

.  0 

0 

\ 

WBRREN  2  WSW 

76. 9M 

45  .OH 

6  1 

5M 

-  3.7 

88 

22 

3S 

18 

142 

0 

0 

0 

0 

1  -99 

.92 

.  90 

26 

.  0 

0 

3 

DIVISION 

62 

1 

-  2.7 

1.41 

-  1.86 

.  0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

79  .0 

40.5 

59 

8 

-  5.4 

90 

22 

30 

30- 

180 

I 

0 

5 

0 

1.62 

-   1  .07 

.  78 

26 

.  0 

0 

^ 

DERMOTT   3  NE 

78  ■  1 

44  .7 

61 

4 

90 

23 

32 

18 

154 

I 

0 

1 

0 

2  .24 

-  .50 

1  .39 

1  4 

.0 

0 

3 

1 

1 

DUMAS 

78  .2 

48  .0 

63 

1 

-   1  .4 

89 

21. 

37 

18 

IDS 

0 

0 

0 

0 

2  .81 

-08 

2. OS 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

1 

EUDORA 

78  .3 

48  .4 

63 

4 

89 

4 

39 

18. 

107 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.79 

1  4 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONTICELLO  3  SW 

77  .0 

40  .9 

53 

0 

-  5.7 

88 

22 

28 

18 

205 

0 

0 

6 

0 

1  .81 

-  .93 

-80 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

PINE  BLUFF 

77.2 

47  .6 

62 

4 

-  3.1 

89 

22 

37 

19. 

1  16 

0 

0 

0 

0 

2.53 

-  -70 

1  .97 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

PORTLAND 

80. 5M 

46  .9M 

63 

7M 

89 

21 

3S 

IS 

87 

0 

0 

0 

0 

-61 

.31 

5 

.0 

0 

0 

0 

ROHWER  2  NNE 

77  .4M 

43  .8M 

60 

6M 

88 

13 

27 

17 

165 

0 

0 

2 

0 

1-71 

1  .05 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

STAR  CITY   4  ENE 

78. 3M 

44  .4M 

61 

4n 

90 

22 

32 

18 

141 

1 

0 

1 

0 

2.45 

1  .55 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

61 

6 

-  3.0 

1  .86 

.94 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


DRY   OF  MONTH 


01112    131415    15  171 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


NOHTHUEST  0 

BEMTQIiVILLE 
6E0RYVILLE  4  NW 
BUFFRLO  TBWEB 
DEER 

EUREKA  SPRINGS  3  UMU 

FflYETTEVXLLE  FftA  fiP 
FfiYETTEWILLE   £  XP  STB 
GRAVE TTE 
GREEM  FOREST 
HARRISON  FPid  HP 

HUNTSVIL  LE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OOELL    3  N 
SILOAn  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CL  IMTON 

DAMASCUS  ?  NME 
EVEMIMG  SHADE   1  nnE 
GILBERT 

greers  ferry  dam 
mammoth  spring 
marshall 

rCL BOURNE  4  UHU 
MOUNTAIN    HOME    1  NNU 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEU 

SALEM  2  NNE 

SHIRLEV 

YELL  V  ILL E 


NORTHEAST  0 
AL  ICIA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE   L    AND  0  1 
BEEDEVILIE 
BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TOUN 
JONESBORO 
JUDO  HILL 

KEISEB 
LAKE  CITY 
NEUPOHT 
PAHAGOULO 
POCAHONTAS  1 


UESr  CENTRAL 

ABBOTT 
AL  Y 

BIG  FORK 

BLUE  ^fOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE    3  SSE 

C.LARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

OAROANELLE 

FORT  SMITH  WSO  fiP 

FORT  SMITH  WATER  PL  A 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENNOOO 

HECTOR 

MENA  3  USW 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK    3  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
60NNERDALE 

CABOT  4  SU 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
GREENBRIER  3  N 
HOT  SPRINGS    I  NNE 

JESSIEVILIE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

L ITTLE  ROCK  FAA  AP 
MALVERN 

MORRIl TON  4  SH 
NIMR0D  DAM 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  AP 

OkffNSVILLE 

PERRY 


SHERIDAN  2  S 


2.20 
1  .  4S 
1  .64 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  I  ON 

TOTRL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7     8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

EftST  CENTBftl  06 

ORKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NW 
BRINKLEV 
OES  ABC 
FSROeST  CITY 

MEIENA 

MADISON 
MftRIftNNfi    ?  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WVNNE 

SOUTHUEST  07 
WNTO  INE 

ASHOOUM  3  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
DIERtS 

GLENWOOD  A  ENE 
HOPE    3  NE 
HOPPER    1  E 
HORATIO 
L ANGLE Y 

MOUNT    IDA  3  SE 
WRFHEESBORO  2  NNW 

NASHVILLE    EXP  STATION 

NEUHOPE    3  E 

QOEN    1  NNE 
OKAV 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AP 
WASH ITA 

SOUTH    CENTRAL  08 

AMITV  3  NE 
AHKADELPHIA   2  N 
BLUFF   CITY  3  SU 
BOUGhTON 
CAMDEN  1 

EL    DORADO  FAA  AP 
f OROYCE 
GURDON 
MAGNOL IA 

MoaoBAY  LOCK  a 

PINEY  GROVE 
PRE SCOTT 

TAYLOR 

UAQREN  2  USM 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 

STAB  CITY  4  ENE 

2.  18 
J  .  39 
1  .  19 

1  .  37 

1  .  13 

I  .32 
1  .  19 
1  .  3S 

.91 
1  .06 
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1.71 

1  .07 

1  .08 
1  . 

,  72 
1  .  30 
1  .06 

.96 
1  .02 
1  .  3^ 

.67 

J  45 
1-18 
I  .67 

1  .66 

1  -00 

.60 
.60 

.90 
1  .86 

1  .28 
1  .58 
.86 

1  .04 

I  .62 

.56 

.94 
I  .88 
1  .99 

1  .06 
]  .62 
2.  24 
2.81 
1.12 

.  76 
1  .81 
2.53 

.61 
1.71 

2.  45 

.15  .04 

.01 
.  12 

.07 

.  05  T 
.11  T 

.42  .06 
.61  .19 
T          .53  T 
.55 
-42 

-  09 

.43  .05 
.07 

.47  .07 
.26 

.21 

.60  T 

85  .03 
.50 

T  .06 

.02  .07 
.  70 
1  .01 

.  14 
-29 
43 
.45 

.51  .30 

.  05 
.86 
.  37 

.  36 

.21 
1,13 
.  39 
.  40 
,  47 

.09  .18 
.  33  T 
,46  .02 
.21 

,  35 

,22  .02 
,31 

.  35 

.04 

.01 

T  .05 

.  06 

.02  .01 

.05      .12  .01 

.05 

.03  .51 
.15  .38 

1  .50 

.54  .11 
.80  .17 
.42 
.  30 

T  ,88 
.  4B 

.29  .29 
.23  .24 
.62 
.40 

.24 

.07 

.05  .02 
.05 

.21  .15 
.05 

.04 

.05 

.50 

.04  .12 
.06 

.07 

.53 
1  .39 

2  .05 

.60 
1  .97 

.  3D 

1  .05 
1  .55 

.63  .11 
.22  T 
.  22 

.50 

-25  T 
T  .43 
.  34 
.  33 

.  28 
.50 
.  35 
T  .28 

.  40 
1  -06 
.  70 
.65 

T  ,96 

.60  T 
.56 
.  76 

T  .80 

.56 
.42 

.49 
.62 

.85 
.1?  ,20 
1  .05 

.84 
.15  .35 

I  .00 

T  .42 
.  34 
.86 

.55 

.90  .33 

.56 

,  43 
T  .65 
1  .26 

.25 
IB  .33 
-55 
1  .  48 
.90  T 

.21  .06 
,78  .02 
.35  .02 
T  .55 
,07 

.  32 
.80 
.32 

-41  .04 

.56 
.37 

.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOR  T  HWE  S  T  01 

BEN'ONVILLE 

MAX 

74 

77 

84 

70 

78 

67 

64 

70 

75 

73 

70 

80 

85 

62 

63 

75 

60 

67 

77 

72 

BO 

B  1 

78 

56 

60 

7  1 

62 

67 

73 

72 

71 

.5 

niN 

45 

46 

5  1 

40 

4  1 

37 

32 

34 

40 

54 

SS 

57 

52 

34 

34 

38 

38 

38 

42 

42 

47 

50 

37 

38 

42 

32 

33 

38 

37 

39 

MAX 

12 

73 

76 

63 

73 

67 

S8 

64 

67 

65 

58 

73 

79 

57 

56 

70 

54 

60 

69 

70 

7  3 

80 

60 

6  1 

64 

59 

64 

67 

69 

70 

66 

.6 

HIN 

50 

50 

53 

5  1 

5  I 

40 

40 

4  1 

49 

47 

56 

48 

36 

40 

40 

36 

36 

43 

48 

54 

57 

55 

39 

39 

44 

44 

45 

46 

52 

EUREf^fl  SPRINGS  3  HNH 

MAX 

78 

85 

75 

80 

70 

64 

69 

78 

74 

6S 

80 

86 

78 

66 

72 

67 

67 

76 

7  I 

60 

87 

79 

70 

59 

70 

67 

67 

70 

70 

75 

77 

73 

.3 

MIN 

4  7 

56 

56 

46 

5  I 

42 

39 

42 

54 

54 

56 

64 

49 

37 

39 

40 

37 

44 

45 

45 

59 

63 

46 

39 

53 

42 

35 

40 

40 

44 

FOTETIEVILLE  FfiP  ftp 

MAX 

80 

85 

74 

79 

70 

64 

70 

74 

72 

71 

80 

85 

64 

61 

75 

60 

67 

77 

72 

79 

65 

79 

67 

6  3 

7  1 

5 1 

70 

7  3 

76 

76 

72 

.8 

M  1  N 

4  3 

48 

45 

39 

4  I 

36 

32 

44 

55 

58 

58 

63 

38 

33 

33 

35 

31 

40 

39 

51 

63 

45 

40 

54 

36 

30 

33 

32 

32 

35 

FOYETTEVILLE    EXP  STfi 

MAX 

77 

77 

84 

70 

77 

68 

63 

69 

73 

72 

7  1 

80 

85 

62 

52 

74 

59 

68 

76 

7  i 

80 

85 

78 

S3 

63 

7  1 

6 1 

72 

75 

70 

69 

71 

.5 

MIN 

45 

55 

58 

46 

48 

36 

33 

38 

53 

56 

59 

65 

SI 

33 

35 

39 

34 

43 

45 

62 

49 

40 

46 

41 

31 

34 

31 

35 

38 

GRPVE  T  TE 

MAX 

81 

88 

85 

83 

77 

72 

73 

76 

73 

72 

84 

89 

82 

64 

77 

66 

71 

80 

76 

84 

88 

80 

7  4 

58 

72 

7 ! 

72 

72 

77 

78 

79 

76 

.6 

MIN 

45 

58 

57 

40 

46 

33 

31 

45 

S3 

58 

59 

65 

50 

34 

3B 

38 

36 

44 

46 

47 

58 

63 

45 

36 

54 

44 

36 

37 

43 

43 

43 

HARRISON   FOR  PP 

MAX 

80 

83 

7  1 

80 

69 

63 

66 

75 

72 

57 

80 

86 

60 

60 

74 

SB 

66 

79 

69 

78 

86 

79 

65 

66 

7  1 

60 

69 

73 

7  1 

77 

75 

71 

.5 

M  I  N 

47 

54 

50 

4  3 

46 

4  1 

40 

40 

54 

51 

51 

57 

42 

39 

36 

39 

34 

43 

46 

43 

52 

62 

48 

38 

55 

4  1 

34 

4  1 

41 

40 

42 

.8 

HUNTSVILLE 

MAX 

80 

85 

77 

60 

7  1 

66 

68 

77 

75 

70 

8  1 

87 

85 

6  1 

75 

75 

70 

78 

7  7 

82 

88 

85 

75 

65 

7  3 

69 

70 

73 

75 

79 

77 

75 

.8 

M  I  N 

40 

55 

57 

38 

45 

32 

30 

42 

51 

52 

53 

59 

SO 

32 

34 

32 

30 

44 

40 

38 

50 

57 

48 

43 

52 

45 

26 

31 

32 

31 

33 

42 

.  1 

LEAD  HILL 

MAX 

78 

86 

83 

83 

78 

69 

70 

77 

75 

70 

64 

88 

64 

66 

75 

74 

66 

81 

78 

82 

79 

80 

81 

70 

71 

70 

78 

79 

77 

.0 

MIN 

43 

63 

58 

40 

40 

33 

37 

54 

53 

52 

58 

35 

40 

32 

40 

45 

38 

52 

SO 

54 

54 

29 

33 

30 

35 

36 

43 

.6 

SILOOM  SPRINGS 

MAX 

75 

78 

86 

72 

80 

7  1 

66 

73 

7  1 

73 

75 

84 

88 

63 

66 

77 

6  1 

67 

76 

74 

82 

87 

79 

57 

6  1 

73 

62 

7  1 

74 

76 

77 

73 

MIN 

48 

48 

59 

42 

37 

33 

33 

49 

56 

58 

60 

52 

34 

33 

43 

36 

37 

46 

42 

42 

56 

so 

40 

44 

44 

33 

33 

33 

38 

39 

43 

.2 

NORTH   CENTRAL  02 

CflL ICO  ROCK 

MAX 

79 

78 

8  1 

71 

80 

75 

66 

69 

73 

7  1 

62 

80 

86 

76 

65 

78 

62 

61 

76 

73 

8  1 

89 

83 

75 

69 

69 

66 

70 

73 

72 

77 

73 

.8 

MIN 

55 

42 

45 

55 

36 

37 

33 

32 

32 

49 

45 

50 

56 

54 

30 

3  1 

31 

31 

32 

40 

35 

45 

48 

55 

37 

49 

45 

30 

29 

30 

30 

40 

.  3 

EVENING  SHADE   1  NNE 

MAX 

77 

80 

71 

79 

75 

57 

68 

69 

70 

62 

8  1 

85 

76 

65 

74 

63 

65 

74 

74 

79 

87 

84 

81 

68 

69 

66 

69 

73 

72 

77 

80 

73 

.5 

M  I  N 

43 

45 

57 

39 

47 

38 

33 

32 

48 

48 

52 

56 

54 

36 

3  1 

42 

29 

3  1 

45 

37 

43 

49 

54 

39 

48 

50 

31 

33 

3  1 

33 

47 

4  2 

.  0 

GILBERT 

MAX 

79 

85 

73 

82 

77 

59 

73 

73 

75 

65 

83 

89 

78 

67 

79 

67 

69 

62 

79 

84 

90 

85 

68 

74 

70 

66 

74 

75 

75 

83 

83 

76 

.5 

MIN 

45 

46 

S8 

38 

47 

34 

3  1 

33 

54 

54 

46 

53 

53 

35 

32 

35 

3  1 

3  1 

39 

34 

40 

45 

53 

37 

52 

5  1 

29 

29 

29 

28 

31 

40 

GREEKS  FERRr  DAM 

MAX 

6  1 

76 

82 

76 

79 

79 

68 

70 

7  1 

73 

59 

82 

8b 

63 

67 

73 

65 

66 

74 

75 

80 

88 

83 

66 

70 

68 

67 

68 

74 

73 

78 

73 

.6 

MIN 

51 

48 

SO 

4B 

48 

42 

39 

37 

37 

5  1 

50 

5  1 

57 

39 

37 

37 

38 

38 

4  1 

44 

4  3 

49 

52 

42 

42 

52 

38 

38 

4  1 

42 

42 

44 

.0 

nAnnOIH  SPRING 

MAX 

76 

80 

74 

78 

80 

70 

67 

70 

63 

52 

79 

86 

83 

64 

74 

67 

66 

74 

75 

8  1 

84 

76 

84 

74 

68 

68 

70 

72 

73 

78 

80 

74 

1 

MIN 

4  1 

43 

55 

49 

37 

32 

29 

30 

45 

45 

5  1 

53 

53 

32 

29 

34 

28 

30 

35 

33 

45 

52 

47 

35 

46 

50 

26 

3  1 

29 

32 

4  3 

39 

MARSHALL 

MAX 

75 

70 

73 

7  1 

70 

68 

73 

7  I 

70 

72 

7  I 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

75 

68 

83 

80 

80 

82 

80 

75 

82 

74 

.3 

MIN 

49 

47 

45 

46 

43 

4  1 

40 

47 

46 

SO 

48 

44 

43 

42 

40 

33 

4  I 

44 

42 

45 

46 

40 

45 

40 

45 

4  3 

MOUNTAIN   HOME    I  NNW 

MAX 

78 

82 

74 

80 

74 

68 

72 

73 

73 

68 

82 

86 

8  1 

71 

76 

72 

65 

76 

73 

79 

86 

81 

76 

66 

69 

55 

68 

71 

73 

78 

79 

74 

7 

MIN 

48 

SO 

58 

38 

53 

42 

36 

38 

SO 

48 

48 

57 

49 

39 

4  1 

38 

32 

35 

43 

36 

40 

41 

35 

55 

45 

30 

30 

34 

39 

40 

42 

3 

MOUNTAIN   HOME    C    OF  ENG 

MAX 

78 

77 

82 

7  1 

80 

73 

67 

70 

74 

72 

56 

82 

86 

62 

65 

75 

62 

64 

77 

73 

81 

88 

82 

62 

67 

69 

66 

69 

71 

72 

77 

72 

6 

M  1  N 

42 

43 

50 

38 

38 

4  I 

31 

32 

36 

49 

50 

51 

5- 

32 

31 

31 

30 

30 

33 

35 

36 

46 

46 

34 

34 

48 

26 

27 

32 

32 

38 

38 

0 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

82 

77 

82 

70 

80 

79 

69 

72 

72 

70 

60 

81 

85 

69 

67 

73 

64 

65 

75 

76 

BO 

86 

63 

61 

70 

68 

68 

70 

74 

72 

80 

73 

6 

MIN 

44 

44 

55 

40 

40 

39 

34 

34 

40 

S3 

51 

55 

55 

35 

35 

37 

30 

3D 

46 

39 

39 

59 

6  1 

4  1 

41 

52 

31 

31 

33 

34 

34 

4  1 

7 

TELLV  ILLE 

MAX 

79 

85 

8  1 

83 

78 

69 

7  1 

76 

74 

62 

84 

89 

79 

66 

78 

73 

67 

80 

75 

83 

90 

82 

69 

59 

7  1 

68 

71 

71 

71 

76 

79 

75 

8 

•            ■  « 

MIN 

40 

46 

SB 

36 

47 

34 

28 

31 

55 

51 

50 

54 

54 

32 

32 

33 

28 

32 

4  1 

36 

40 

46 

34 

33 

46 

47 

27 

3  ] 

29 

29 

32 

39 

2 

NORTHEAST  03 

AL 1 C  lA 

MAX 

78 

82 

80 

82 

79 

70 

70 

74 

69 

68 

84 

87 

78 

66 

7  1 

72 

65 

74 

77 

BO 

67 

65 

76 

67 

70 

66 

67 

70 

72 

73 

78 

74 

7 

MIN 

48 

51 

58 

43 

52 

42 

36 

35 

49 

47 

54 

59 

54 

38 

40 

39 

34 

34 

45 

39 

46 

54 

56 

39 

49 

S3 

36 

37 

36 

40 

52 

45 

I 

BAIESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

76 

8  1 

80 

BO 

78 

75 

68 

7  1 

6B 

65 

8  1 

85 

75 

63 

72 

71 

65 

74 

74 

81 

87 

64 

78 

68 

68 

65 

69 

72 

74 

79 

60 

74 

4 

MIN 

47 

49 

60 

44 

51 

42 

37 

36 

50 

49 

5  1 

62 

53 

38 

35 

40 

31 

35 

47 

40 

SO 

56 

56 

40 

SO 

5 1 

32 

35 

35 

37 

50 

44 

8 

BRTESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 

76 

8  I 

79 

80 

77 

76 

67 

70 

70 

68 

83 

87 

84 

65 

73 

71 

64 

74 

73 

79 

87 

85 

81 

64 

69 

65 

69 

71 

70 

74 

80 

74 

6 

MIN 

45 

48 

SB 

4  1 

49 

39 

35 

35 

5  1 

48 

53 

62 

55 

37 

35 

37 

32 

34 

45 

39 

47 

52 

54 

40 

50 

54 

34 

34 

34 

43 

9 

BEEDEVILLE 

MAX 

33 

8 1 

79 

79 

69 

80 

70 

71 

70 

68 

83 

85 

80 

66 

70 

65 

65 

72 

75 

79 

87 

84 

77 

68 

73 

65 

67 

73 

76 

77 

80 

74 

7 

n  I N 

49 

48 

59 

46 

42 

52 

38 

35 

49 

52 

5  1 

SB 

56 

39 

36 

42 

35 

35 

44 

4  1 

48 

54 

57 

4  1 

49 

54 

37 

36 

36 

36 

S3 

45 

5 

BLTTHEVILLE 

MAX 

80 

75 

80 

80 

80 

68 

75 

7  1 

82 

85 

6  1 

64 

70 

62 

65 

73 

75 

BO 

84 

85 

73 

63 

68 

70 

73 

80 

73 

9 

MIN 

SO 

52 

56 

46 

45 

42 

4  1 

49 

53 

55 

4  I 

38 

40 

37 

39 

45 

45 

50 

55 

57 

40 

54 

39 

40 

40 

4  5 

5  7 

46 

3 

CORNING 

MAX 

75 

82 

75 

B  1 

80 

69 

57 

71 

56 

6  1 

8  I 

86 

80 

65 

71 

67 

6S 

73 

75 

80 

86 

84 

75 

67 

67 

58 

67 

71 

72 

75 

79 

73 

6 

MIN 

46 

46 

59 

43 

52 

40 

36 

33 

46 

50 

S3 

6  1 

52 

37 

34 

38 

34 

35 

42 

39 

45 

52 

54 

37 

4  7 

5  1 

3  3 

35 

44 

3 

JONESBORO 

MAX 

8  I 

75 

80 

76 

79 

78 

68 

67 

70 

7! 

62 

84 

B5 

63 

64 

71 

64 

64 

72 

74 

79 

65 

84 

69 

66 

72 

65 

66 

70 

72 

72 

72 

5 

MIN 

48 

46 

46 

42 

46 

40 

34 

34 

4  3 

39 

5  1 

55 

53 

36 

37 

39 

35 

33 

34 

4  3 

4  3 

55 

60 

4  0 

4  3 

43 

0 

JUDO  HILL 

MAX 

8  3 

80 

78 

80 

79 

74 

70 

69 

73 

69 

86 

BO 

79 

77 

74 

67 

64 

75 

76 

60 

87 

85 

80 

68 

73 

69 

67 

72 

73 

76 

79 

75 

5 

MIN 

52 

44 

59 

45 

50 

40 

37 

40 

45 

47 

6  1 

54 

53 

50 

44 

42 

34 

34 

46 

4  7 

54 

56 

39 

44 

8 

KE I5ER 

MAX 

82 

75 

80 

76 

78 

79 

66 

65 

68 

74 

73 

83 

85 

6  1 

65 

70 

62 

64 

73 

74 

79 

85 

85 

74 

67 

75 

64 

66 

70 

72 

77 

73 

2 

MIN 

48 

48 

49 

42 

44 

4  1 

36 

33 

37 

45 

47 

57 

54 

39 

33 

37 

33 

33 

35 

38 

39 

50 

50 

38 

39 

52 

36 

37 

36 

41 

7 

NEWPORT 

MAX 

8  I 

80 

75 

79 

78 

68 

69 

70 

68 

64 

81 

85 

63 

70 

71 

64 

64 

72 

7S 

78 

85 

83 

68 

66 

71 

67 

67 

69 

71 

76 

72 

7 

MIN 

45 

46 

48 

4  1 

47 

4  1 

36 

33 

38 

4  4 

46 

50 

50 

36 

48 

50 

38 

49 

34 

35 

35 

4  3 

40 

3 

PARAGOULD 

MAX 

78 

81 

80 

80 

79 

79 

70 

71 

71 

71 

83 

87 

85 

66 

70 

66 

66 

73 

77 

80 

86 

84 

76 

67 

66 

66 

67 

71 

72 

76 

82 

75 

1 

MIN 

49 

46 

56 

45 

46 

46 

4  1 

34 

44 

46 

54 

57 

53 

4  1 

33 

4  1 

35 

35 

43 

52 

46 

52 

56 

39 

46 

52 

36 

35 

38 

42 

50 

44  . 

8 

POCAHONTAS  1 

MAX 

83 

80 

79 

79 

77 

73 

66 

70 

66 

68 

81 

85 

80 

65 

72 

72 

62 

72 

72 

77 

85 

85 

80 

63 

67 

67 

66 

70 

70 

73 

78 

73. 

7 

M  I  N 

50 

47 

57 

42 

49 

43 

40 

33 

45 

45 

53 

57 

54 

38 

33 

43 

37 

34 

47 

45 

45 

50 

55 

39 

46 

S2 

34 

35 

39 

43 

54 

44  . 

6 

SEARCY 

MAX 

79 

82 

79 

81 

80 

77 

70 

72 

68 

69 

62 

88 

83 

67 

74 

69 

65 

74 

77 

80 

68 

84 

77 

68 

69 

67 

70 

74 

73 

78 

80 

75  . 

6 

MIN 

51 

48 

59 

42 

SO 

42 

37 

40 

49 

51 

SO 

58 

58 

38 

35 

4S 

35 

34 

44 

42 

46 

50 

53 

43 

50 

56 

37 

36 

42 

40 

53 

45. 

6 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING   STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HESr  CENIRBL  04 

BLUE    MOUNTHIN  Dnn 

MBX 
H|N 

87 
49 

81 
55 

89 

56 

79 
39 

84 
4  1 

83 
46 

72 
36 

75 
45 

77 
52 

76 

52 

64 

51 

83 

52 

67 
60 

70 
40 

69 
36 

76 
44 

70 
37 

66 
37 

77 
38 

80 
42 

90 

43 

67 
51 

65 
51 

71 
51 

69 
31 

71 
31 

74 

36 

71 
36 

77 
43 

75  .9 
44.3 

BOONEVILLE   3  55E 

MBX 
MIN 

85 
46 

92 
59 

62 
64 

74 
4  I 

82 
61 

76 
41 

76 
38 

74 

37 

80 
4  1 

79 
53 

83 
53 

87 
64 

77 
59 

74 
37 

81 
36 

61 
35 

71 
34 

8  1 
33 

81 
47 

84 
45 

92 
55 

86 
65 

76 
56 

69 

50 

71 
56 

70 
47 

74 
34 

77 
36 

75 
43 

80 
43 

82 
42 

79  .  1 
46.9 

CLRRKSVILLE 

MBx 
MIN 

66 
43 

82 
44 

90 
59 

77 
36 

65 
37 

80 
34 

71 
31 

75 
31 

77 
44 

75 
54 

62 
51 

65 

50 

90 
56 

69 
33 

68 
34 

65 
35 

67 

30 

68 
30 

77 
35 

79 
39 

83 
39 

90 

47 

86 

53 

64 

47 

65 
46 

73 
55 

72 
29 

73 
29 

78 
31 

75 
32 

78 
33 

76.3 
40.2 

OflRDONELLE 

MBK 
MIN 

81 
46 

86 
52 

63 

62 

83 
42 

62 
51 

74 

37 

75 
35 

76 
41 

74 

55 

68 
52 

83 
48 

87 
67 

62 
57 

70 
37 

79 
36 

75 
4  I 

67 
34 

78 
35 

60 
43 

64 
4  1 

90 
46 

63 
53 

76 
56 

66 
44 

67 
46 

71 
56 

72 
33 

76 
33 

74 
36 

76 
34 

62 
4  1 

77  .5 
44  .8 

FOBI    SHI IH   W50  OP 

MBX 
HIN 

84 
46 

92 
59 

77 
48 

86 
40 

79 
54 

71 
36 

75 
34 

81 
49 

80 
58 

74 

55 

84 

55 

91 
56 

75 
46 

71 
35 

81 
37 

69 
39 

71 
39 

60 
4  1 

81 
45 

6  / 
4  1 

92 
51 

65 
59 

72 
53 

66 
53 

76 
52 

69 
38 

71 
30 

76 
33 

77 
42 

78 
36 

62 
38 

78.6 
45.2 

FORT    SMI IH   HniER  PLONI 

MBX 
MIN 

81 
44 

89 

52 

89 
61 

83 
36 

64 

52 

73 
37 

75 
32 

76 
45 

77 
55 

75 
55 

83 
52 

69 
56 

67 
55 

69 
32 

76 
32 

77 
37 

66 

32 

77 
34 

60 

63 
40 

89 
44 

69 

52 

61 

52 

63 
43 

74 

51 

73 
46 

71 
29 

77 
33 

75 
34 

77 
35 

62 
37 

78  .8 
43.2 

HECIOR 

MBX 
MIN 

79 
47 

85 
52 

83 
42 

79 
57 

75 
39 

73 
36 

73 
40 

72 
4  1 

62 
50 

82 
49 

69 
51 

62 
35 

73 
35 

72 
40 

71 
40 

65 
35 

76 
36 

79 
47 

61 
45 

69 
49 

90 
49 

79 
55 

66 
42 

67 
51 

69 
31 

79 
39 

81 
48 

76  .7 
43.7 

MENW  3  H5H 

MOX 
MIN 

82 
42 

66 

50 

82 
60 

81 

35 

80 
54 

70 
36 

76 
32 

77 
37 

77 
54 

70 
S3 

76 
54 

60 
59 

76 
58 

69 
32 

79 
30 

72 
38 

69 
34 

77 
31 

62 
37 

85 
42 

89 
43 

63 

52 

76 
56 

68 

51 

65 
49 

66 
46 

71 
33 

75 
32 

74 
33 

78 
33 

82 
39 

76.7 
43.1 

OfORK 

MOX 
M  I  N 

81 
49 

90 
60 

86 
64 

85 
42 

80 
59 

80 
42 

79 
39 

77 
51 

76 
55 

70 
S5 

84 
54 

89 
54 

80 
60 

70 
39 

79 
4  1 

75 
43 

68 
4  1 

76 
42 

82 
46 

84 
45 

90 
53 

85 

60 

80 
53 

65 
52 

75 
53 

71 
53 

74 

35 

77 
38 

74 
42 

78 
4  1 

85 
44 

78  .9 
48.6 

RUSSELLVILLE 

MOX 
M  1  N 

86 
48 

60 
50 

66 
60 

85 
40 

85 
45 

85 
40 

64 

38 

86 
40 

74 

SO 

74 
56 

65 
52 

65 
54 

86 
60 

67 
37 

59 
36 

78 
37 

66 
37 

66 
38 

77 
4  1 

80 
44 

84 
45 

9 1 

52 

85 
56 

85 
47 

85 
50 

85 
57 

8  3 
33 

84 
34 

95 
36 

75 
35 

79 
37 

80  .2 
44  .7 

SUBIOCO 

MBX 
MIN 

50 

55 

64 

86 
42 

81 
58 

70 
4  3 

75 
39 

61 
47 

77 
56 

69 
53 

85 
52 

90 
59 

60 
58 

69 
36 

79 
39 

71 
4  4 

70 
36 

78 
39 

80 
4  7 

85 
45 

92 
52 

88 
6  1 

77 
57 

65 
52 

74 
50 

71 
52 

71 
35 

78 
37 

75 
42 

79 
4  I 

83 
45 

78.5 
46  .4 

HflLDRON 

a               ■  • 

MAX 
MIN 

66 

91 

90 

86 
36 

85 
56 

77 
33 

78 
31 

62 
38 

79 
55 

78 
52 

82 
48 

85 
53 

84 
61 

71 
30 

63 
32 

61 
36 

70 
29 

83 
33 

82 
40 

89 
40 

92 
43 

92 
63 

82 
56 

69 
51 

71 
57 

69 
46 

75 
28 

79 
30 

78 
32 

62 
30 

85 
36 

81  .2 

CENIRPL  05 

niUM  FORK 

MBX 
HIN 

83 
S3 

83 
53 

63 
63 

79 
46 

79 
55 

75 
47 

71 
40 

72 
44 

71 
52 

70 
48 

78 
53 

85 
61 

83 
57 

67 
42 

77 
38 

77 
49 

67 
38 

75 
37 

80 
46 

80 
47 

88 

50 

88 
56 

63 
56 

70 
48 

68 
56 

68 
55 

73 
38 

73 
4  1 

74 
44 

80 
4  1 

63 

52 

76  .9 
48.6 

BENTON 

MBX 

MIN 

60 
47 

62 
49 

81 
58 

80 
42 

61 
51 

79 
39 

71 
36 

71 
40 

71 
47 

73 
47 

77 
46 

64 

57 

82 
56 

66 
39 

74 
36 

73 
42 

65 
34 

73 
32 

73 
32 

60 
43 

67 
45 

85 
46 

61 
52 

66 
49 

75 
49 

77 
46 

70 
36 

72 
36 

81 
38 

60 
36 

82 
43 

76.6 
43.5 

BLHRELt    nOUNTfilN  DfiM 

MBX 
HIN 

85 
46 

79 
46 

62 
51 

80 
45 

79 
46 

82 
42 

71 
37 

73 
36 

72 
4  1 

73 
49 

70 
48 

79 
49 

64 
54 

68 
40 

69 
35 

76 
34 

70 
35 

67 
34 

73 
33 

62 
40 

81 
44 

87 
45 

83 
46 

73 
53 

56 
46 

65 
49 

70 
36 

70 
36 

74 

36 

72 
35 

79 
36 

75.  3 
42  .2 

CBBOT    4  SW 

HOX 
HIN 

77 
46 

62 
49 

79 
60 

79 
44 

60 
51 

74 
44 

71 
30 

70 
42 

69 
49 

74 

50 

81 
50 

86 
57 

80 
55 

66 
38 

74 
34 

68 
45 

63 
38 

72 
33 

77 
4  1 

80 
4  1 

68 
47 

84 

52 

78 
51 

69 
44 

68 

50 

67 
55 

69 
34 

74 
34 

72 
45 

76 
44 

62 
53 

75  .  3 
45.7 

CONHOr 

HBX 
HIN 

81 
49 

82 
52 

79 
62 

80 
46 

82 
54 

76 
43 

71 
36 

71 
40 

70 
52 

74 
52 

62 
52 

67 
59 

81 
59 

66 
39 

75 
37 

70 
44 

65 
35 

72 
3b 

75 
45 

79 
44 

86 
51 

82 
54 

75 
56 

67 
44 

66 
S3 

67 
56 

67 
37 

74 
40 

73 
38 

76 
36 

76 
49 

75  .2 
46  .9 

GREENBRIER  3  N 

MOX 
HIN 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MOX 
HIN 

86 

52 

62 
52 

84 

58 

82 
49 

81 
49 

82 
46 

72 
42 

73 
43 

72 
46 

74 

SI 

70 
SO 

77 
56 

85 

61 

68 
43 

70 
43 

76 
44 

71 
4  1 

67 
40 

73 
40 

82 
50 

83 
51 

88 
54 

83 
52 

75 
51 

65 
51 

58 
55 

70 
42 

70 
42 

76 
43 

75 
44 

80 
47 

76  .  1 
46  .  1 

LEOLB 

MAX 
H  1  N 

78 
49 

84 
48 

80 
60 

60 
42 

80 
52 

71 
4  1 

70 
37 

73 
39 

74 
45 

76 
45 

81 
52 

87 
63 

76 
57 

67 
37 

76 
34 

67 
40 

65 
3  1 

73 
3  1 

60 
40 

62 
43 

90 
46 

84 
48 

60 
5  1 

65 
51 

76 
50 

67 
57 

69 
36 

73 
35 

73 
35 

80 
35 

81 
49 

76.  1 
44  .5 

LITTLE    ROCB   EBB  BP 

MAX 
HIN 

76 

83 

76 

77 
45 

77 
50 

67 
44 

70 
39 

72 
47 

73 
51 

74 

54 

80 
55 

89 
60 

73 
51 

66 
46 

74 
42 

69 
45 

65 
40 

73 
4  1 

79 
49 

80 
50 

88 

52 

84 
54 

78 
56 

68 
49 

74 

55 

69 
46 

70 
4  1 

76 
4  1 

73 
46 

60 
43 

82 
55 

75  .5 

MBLVERN 

MAX 
HIN 

80 
48 

83 
49 

63 

50 

79 
46 

79 
51 

70 
40 

69 
38 

70 
39 

71 
46 

71 
45 

79 
48 

85 
56 

79 
56 

66 
39 

74 

32 

70 
40 

64 

36 

70 
32 

79 
34 

85 
45 

85 
4  1 

62 
45 

79 
4  1 

68 
50 

68 
47 

57 
55 

67 
37 

72 
38 

69 
38 

75 
37 

80 
48 

74  .8 
43.6 

nORRILTON    4  SW 

HBX 
H  1  N 

NIMROO  DBH 

HBX 
MIN 

86 
49 

79 
49 

85 
53 

80 
45 

82 
45 

82 
42 

72 
36 

74 
36 

75 
4  1 

75 
47 

55 
48 

82 
52 

87 
58 

69 
35 

68 
33 

80 
35 

68 
33 

67 
34 

78 
34 

61 
43 

83 
4  1 

90 
47 

64 
58 

66 
50 

66 
50 

68 
54 

68 
35 

70 
36 

73 
35 

70 
35 

77 
37 

75.6 
42.6 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  OP 

MBX 
MIN 

55 

57 

56 

79 

5  3 

79 
56 

66 
46 

66 
44 

69 
45 

71 
5  I 

72 
53 

78 
58 

65 
65 

73 
48 

65 
43 

73 
45 

64 
43 

63 
40 

73 
45 

76 
53 

80 
52 

87 
56 

82 
59 

72 
52 

67 
45 

66 
55 

66 
50 

69 
42 

72 
45 

71 
46 

77 
46 

80 
55 

73.6 
50  .4 

SHERIDBN  2  S 
■ 

MBX 
M  I  N 

78 
46 

63 
4  6 

80 
57 

79 
40 

80 
50 

70 
37 

70 
34 

72 
38 

73 
43 

77 
43 

60 
49 

85 
59 

79 
56 

67 
37 

74 

33 

68 
39 

65 
32 

73 
30 

79 
37 

81 
42 

86 
47 

63 
47 

60 
46 

70 
49 

77 
47 

67 
57 

70 
35 

75 
33 

74 

38 

80 
35 

74 

36 

75. 8 

EBST  CENTRAL  06 

BRKBNSBS  POST 

MBX 
MIN 

85 
54 

85 
52 

84 
64 

82 
51 

82 
56 

80 
45 

72 
43 

72 
42 

76 
48 

60 
46 

65 

58 

86 
64 

83 
56 

67 
42 

75 
43 

72 
47 

67 
39 

74 

36 

60 
46 

82 
49 

87 
55 

83 
58 

83 
57 

77 
48 

81 
54 

77 
58 

70 
43 

74 
40 

75 
43 

61 
44 

81 
56 

78.7 
49.7 

BRINKLcT 

MOX 
MIN 

66 
52 

75 
49 

83 
49 

73 
44 

80 
45 

80 
45 

69 
38 

69 
39 

70 
44 

75 
4  1 

71 
51 

83 
58 

85 
57 

61 
4  1 

61 
36 

72 
35 

64 
37 

64 
34 

74 
36 

75 
43 

60 
42 

65 
52 

64 
54 

73 
44 

69 
44 

75 
53 

64 
39 

63 
36 

72 
37 

72 
40 

80 
42 

73.7 
43.6 

0E5  BRC 

MOX 
MIN 

60 
54 

78 
53 

63 
5  1 

80 
51 

77 
52 

71 
46 

71 
42 

73 
44 

73 
55 

76 
53 

83 
53 

86 
53 

83 

50 

78 
49 

76 
45 

69 
43 

7  3 
4  1 

68 
39 

74 
43 

78 
49 

89 

S3 

86 
54 

76 
55 

59 
45 

68 
54 

66 
51 

69 
4  1 

73 
42 

72 
47 

77 
50 

80 
55 

76  .0 
48.8 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
48 

84 

58 

80 
43 

80 
46 

60 
38 

S8 
34 

71 
34 

75 
45 

76 
47 

85 
53 

87 
60 

66 
60 

85 
50 

76 
34 

72 
39 

65 
31 

74 

36 

75 
42 

61 
40 

87 
49 

87 
55 

63 
53 

71 
40 

77 
46 

77 
51 

69 
35 

73 
33 

73 
37 

79 
49 

76 
55 

77.9 
44  .9 

HELENO 

MAX 
H  I  N 

81 
54 

78 
52 

81 

50 

83 
47 

79 
46 

82 
44 

71 
43 

70 
39 

70 
40 

75 
4S 

75 
46 

81 
57 

86 
61 

66 
42 

66 
40 

68 
42 

71 
40 

64 
39 

72 
39 

78 
45 

64 
48 

64 

55 

64 

56 

84 
46 

59 
45 

77 
SO 

65 
43 

72 
42 

73 
4  1 

73 
4  1 

78 
SO 

75.5 
46.  1 

KEO 

HAX 
MIN 

76 
51 

63 
51 

79 
60 

79 
45 

60 
54 

72 
43 

69 
4  1 

70 
4  1 

73 
45 

74 
49 

79 
51 

85 
59 

75 
56 

66 
4  1 

73 
38 

67 
45 

64 

37 

73 
36 

76 
45 

79 
45 

67 
50 

62 
50 

78 
52 

67 
45 

75 
51 

67 
56 

67 
39 

73 
39 

71 
42 

77 
42 

79 
55 

74  .7 
46  .9 

MBRIBNNB   2  5 

HAX 
MIN 

62 
50 

82 
50 

60 
60 

79 
44 

81 

50 

75 
41 

67 
38 

70 
37 

75 
45 

77 
50 

84 

56 

86 
60 

84 
54 

64 
40 

72 
35 

58 
45 

65 
36 

74 

37 

75 
43 

60 
44 

86 

52 

85 
56 

61 
55 

69 
44 

78 
50 

76 
54 

68 
39 

72 
38 

73 
4  1 

81 
46 

61 

56 

76  .5 
46  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TBTI0N  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

Dfir   OF  MONTH 

o 
a. 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

M 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOINT  CHARLES 

MAX 

niN 

5IUTICBRI  9  ESE 

HAX 

Bi 

76 

8  3 

6  3 

65 

72 

65 
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10 
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02 
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01 
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07 
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34 
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MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 
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HOWARD 

4 

33 

46 

93 
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5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSV I LLE 
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05 
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3 

34 

37 

92 

49 
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8A 
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35 
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STnilON  INDEX 


HRKfiNSfiS 
OCTOBER 


1978 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRT I  ON 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


PFIRflGOULD 
PARKS 
PfiRTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTflS  I 
PORTLFIND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  5CS 
RRTCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RU5SELLV ILLE 
SRINT  CHRRLES 
SRINT  FRRNCI5 
SRLEM  2  NNE 
SERRCY 

SHERIORN  2  S 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRhPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIRCO 
TAYLOR 

TEXflRKflNR  FRR  RP 
WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 
WRSH I TR 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  I  NG 
WYNNE 
YELLV I LLE 

CLOSED  STATIONS 

GREENBRIER 

NEW  STATIONS 

GREENBRIER  3  N 


5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 

5910 
6008 
5253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 

6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7488 

7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


2962 


2940 


05 


05 


GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RANDOLPH 

RSHLE  Y 

NEVADA 

NEVADA 
LOGRN 
DESHA 
POPE 

ARKRNSRS 
CLRY 
FUL  TON 
WH  I  TE 
GRRNT 
VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LRFRYETTE 

L INCOLN 

RRKRNSRS 

RRKRNSRS 

LOGRN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MAR  I  ON 


FRULKNER 


FRULKNER 


35  02 

34  48 

35  57 
35  03 
34  1  3 
34  35 

34  1  1 

35  16 
33  14 
3  3  48 


33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


35  14 


35  16 


90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  06 

91  08 

90  08 


91 
91 


92  24 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 


32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


23 


92  23 


260 
668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 

318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 

1140 
1  70 
270 
1  82 
214 
1  98 
500 
250 
361 
675 

210 
510 
220 
775 
350 
260 
760 


350 


660 


4P 


7R 


7A 
8R 
BR 
55 

8R 
55 

MID 
5P 

7R 

5P 


7P 


7R 
8fl 
7A 
8fl 
7fl 
7R 
7A 
6P 
7A 

7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7R 
8R 
MID 
7A 

7A 
7A 
5P 


7H 


7A 


C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 


H 

C  H 


WILL  I  AM  J   TOMERL !N 
BOMAR   K  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A  D  HOLBROOK 
L   B  HRDDOX 
MRS  WILLIE  GARRETT 
MRS   JUDY  FENLEY 
BENEDICTINE  SISTERS 
LOUIS  C   SHRCKELFORO  JR 
JOHN  W   TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS   FLEETR  KISSIAR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U   S  FISH  AND  WILOL IFE 
GILL  IS  R  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
RDRM  C  MELTON 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 

RICHARD  L  KAUFMAN 
MATT  IE   D  MIZELL 
HUBERT   A  BRKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE   HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY    OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FRR 

WILL IRM  0  BIVENS 

POTLHTCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W   MEMPHIS   UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CRRL  WRLKER 


CLOSED  8/9/78 


VERLE  J  ACRE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  d  imensional  units  used  in  this  bulletin  are ;  Temperature  in  "F ,  prec  ipitation  and  evaporat  ion  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on 
daylight  saving  t ime .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai  1 y  Prec  i  pi  tat  ion"  table ,  "Bail y 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  val ues  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation . 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  val ues  published  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  var iab i 1 i ty 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NOEIMALS  for  all   stations  are  cl  imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters   following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES :  Mont  hi  y  and  seasonal  snowf  al  1  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  Che  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Hope  3  NE 
Ke  i  ser 

Mar i anna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Soil  Type  Soil  Cover 

:  Tickfaw  gray  silt  loam  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Callaway  silt  loam  Bare 

:  Gallion  silt  loam  Bare 

:  Crowley  silt  loam  Bare 


Degree  of  Slope 

0-U 
0-U 
0-U 
0-U 
0-U 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual    issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  record i ng  gage .      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in   Hour ly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Sol 1  Temperature"  tabl e  . 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  vaiiable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:        1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General   weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State ,  price  45  cents .  Simi 1 ar  information  for  regul ar  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cliraatological   Data,   price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ic at  ions 
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TEMPERniURE  AND  PREC I P I Tni I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

LOWEST   TEMPERRTURE  : 

GREATEST   TOTRL  PRECIPITATION: 

LERST   TOTRL  PRE C I P I T R T I  ON  : 

GRERTEST    1   DRY  PREC I P I TRT I  ON  : 

GREPTEST   TOTRL  SNOWFfiLL: 

GRERTEST   DEPTH  OF   SNOW  OR  ICE: 
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44 

46 
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45 

51 

47 

43 

30 

32 

35 

47 

50 

53 

47 

39 

42 

46 

33 

36 
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28 
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81 

77 

80 
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82 

64 

59 

64 

68 
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47 

46 

54 
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54 
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51 

47 

63 

63 

54 

58 

M  I  N 

43 

47 

42 

48 

54 

46 

41 

27 

36 

39 

55 

49 

55 

47 

38 

4  1 

43 

30 

33 

37 

4  1 

42 

44 

44 

38 

45 

38 

25 

33 

37 
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MAX 

81 

78 

80 

63 

63 

78 

59 

63 

67 

71 

80 

74 

80 

77 

48 

47 

55 

55 

54 

52 

52 

51 

65 

63 

58 

54 

54 

5  3 

60 

57 

64.4 

MIN 

4  1 

43 

40 

40 

47 

46 

44 

26 

29 

34 

51 

50 

51 

46 

40 

42 

46 

31 

34 

35 

43 

44 

45 

46 

37 

48 

41 

26 

36 

35 

40.6 

BEEDEVILLE 

MAX 

80 

79 

61 

82 

83 

78 

53 

64 

70 

73 

80 

74 

79 

70 

52 

50 

6  3 

56 

50 

52 

51 

48 

61 

60 

59 

64.6 

M  I  N 

45 

49 

44 

46 

48 

48 

46 

30 

33 

40 

51 

51 

56 

48 

4  1 

42 

43 

32 

35 

40 

42 

44 

46 

47 

38 

50 

4  I 

30 

33 

33 

42.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 

80 

60 

80 

80 

80 

82 

72 

56 

60 

67 

70 

78 

73 

79 

62 

48 

67 

SO 

54 

49 

52 

5 1 

60 

56 

58 

52 

5  1 

49 

56 

63.9 
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50 

50 

SI 

50 

52 

52 

44 

35 

35 

43 

44 

53 

55 

60 

43 

44 
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36 

38 

39 

39 
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41 
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46 

32 

36 

39 
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76 

78 

78 

82 

83 

69 

59 
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72 
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71 

81 

71 

46 

48 

65 
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52 

48 
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49 
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53 
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50 

50 
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55 
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47 

45 

42 

62 

49 

48 

42 

28 

32 

36 

46 
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35 

40 
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JONESBORO 

MAX 

M  1  N 

JUOD  HILL 

MAX 

84 

81 

80 

82 

83 

78 
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31 
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70 

76 

73 

79 

65 

SO 

65 

50 

53 

48 

52 

5  1 

57 

62 

56 

59 

56 

53 

4  7 

55 

63  .6 

M  1  N 

47 

49 

46 

47 

49 

47 

43 

32 

31 

34 

40 

52 

63 

55 

43 

44 

42 

33 

36 

40 

42 

44 

45 

46 

38 

41 

46 

29 

31 

35 

42.0 

NEWPORT 

MAX 

78 

80 

77 

79 

81 

81 

65 

59 

63 

66 

71 

78 

72 

79 

57 

45 

58 

54 

65 

50 

49 

49 

53 

6  1 

59 

59 

54 

50 

58 

62  .9 

MIN 

40 

45 

39 

42 

46 

43 

38 

28 

29 

31 

42 

47 

49 

50 

34 

34 

39 

27 

30 

32 

36 

37 

37 

40 

34 

38 

40 

24 

28 

34 

37  . 1 

PBRBGOULD 

MAX 

61 

78 

8  1 

84 

82 

74 

60 

62 

66 

69 

80 

72 

79 

73 

48 

50 

65 

55 

55 

56 

58 

49 

57 

55 

63.7 

MIN 

48 

46 

44 

46 

48 

46 

43 

32 

32 

34 

44 

60 

49 

47 

40 

42 

47 

31 

32 

32 

42 

43 

46 

44 

43 

4  1 

40 

33 

29 

36 

4  1.1 

POCAHONTAS  1 

MBX 

77 

77 

77 

81 

83 

73 

59 

62 

66 

71 

80 

74 

80 

70 

49 

48 

70 

50 

52 

49 

52 

50 

61 

59 

SB 

SO 

52 

50 

58 

54 

63  .  1 

niN 

47 

45 

41 

45 

48 

46 

4  1 

31 

30 

33 

45 

50 

50 

46 

39 

42 

45 

38 

33 

38 

4  1 

42 

45 

45 

38 

44 

40 

25 

30 

38 

40  .7 

SEARCY 

MBX 

61 
47 

60 

81 

82 

8? 

71 

61 

64 

62 

73 

81 

75 

81 

72 

50 

50 

57 

59 

55 

53 

53 

50 

65 

61 

60 

59 

56 

50 

60 

59 

64  .8 

MIN 

51 

43 

48 

49 

49 

45 

30 

30 

33 

46 

55 

55 

49 

40 

40 

42 

28 

31 

4  1 

43 

45 

46 

49 

36 

51 

42 

27 

33 

37 

42.0 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  SIAI IDN  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERniURES 


ARKflNSnS 

NOVEMBER  1918 


DAY  OF  MONTH 

STRT ION 

a; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

HESI  CENTRBL  04 

BLUE   MOUNTniN  OBM 

MAX 

81 

80 

78 

83 

84 

83 

62 

59 

64 

67 

72 

65 

77 

58 

56 

51 

54 

52 

65 

64 

58 

63 

43 

50 

50 

63  .9 

M|N 

46 

43 

46 

50 

51 

51 

45 

32 

32 

37 

52 

44 

45 

60 

43 

42 

40 

30 

32 

42 

44 

45 

44 

49 

45 

45 

40 

26 

27 

35 

42  .  1 

BOONEVILLE  3  S5E 

MAX 

79 

80 

84 

85 

84 

69 

62 

69 

72 

73 

67 

77 

80 

61 

59 

60 

51 

65 

64 

56 

65 

62 

49 

59 

60 

66  .2 

M  I  N 

46 

44 

48 

52 

52 

49 

44 

30 

39 

44 

54 

45 

62 

50 

4  1 

43 

40 

29 

41 

40 

40 

44 

45 

44 

40 

44 

38 

26 

27 

37 

42.6 

CLfiRKSVILLE 

MAX 

82 

80 

79 

84 

85 

64 

65 

60 

65 

70 

73 

64 

75 

56 

61 

54 

56 

52 

63 

65 

57 

61 

43 

51 

64  .5 

MIN 

38 

35 

36 

40 

4  1 

46 

4S 

27 

27 

29 

30 

4  1 

41 

55 

42 

42 

41 

25 

26 

40 

37 

37 

45 

44 

40 

47 

42 

23 

25 

31 

37  .2 

DSRDBNELLE 

MAX 

62 

80 

62 

85 

83 

65 

63 

66 

69 

73 

69 

75 

79 

57 

S3 

54 

51 

62 

63 

S4 

60 

58 

52 

60 

59 

64  .5 

MIN 

41 

40 

41 

47 

46 

49 

44 

29 

30 

36 

47 

44 

53 

46 

42 

44 

42 

29 

35 

39 

4S 

44 

46 

49 

40 

50 

41 

27 

33 

35 

4  1  .2 

FORI  Sn 1 IH  WSO  BP 

MAX 

75 

60 

64 

84 

82 

60 

61 

68 

72 

75 

65 

73 

80 

62 

51 

SS 

49 

65 

66 

51 

65 

51 

53 

58 

50 

63.7 

MIN 

44 

38 

47 

47 

49 

46 

36 

30 

31 

42 

46 

4  I 

S6 

V\ 

46 

44 

32 

30 

42 

46 

47 

46 

46 

45 

48 

51 

32 

28 

36 

38 

42.2 

FORT  5nl TH  WBTER  PLBNT 

MAX 

78 

61 

84 

84 

80 

73 

62 

65 

67 

73 

71 

74 

78 

62 

56 

57 

53 

64 

67 

59 

62 

61 

SO 

59 

65  .9 

MIN 

42 

37 

42 

4S 

45 

46 

42 

27 

29 

4  1 

56 

39 

59 

49 

39 

48 

38 

26 

37 

38 

43 

44 

46 

44 

40 

46 

35 

23 

32 

35 

40  .5 

HECTOR 

MAX 

80 

82 

63 

85 

83 

75 

61 

65 

67 

70 

70 

71 

76 

58 

59 

53 

so 

54 

64 

64 

58 

56 

50 

56 

64  .8 

MIN 

48 

46 

45 

50 

SO 

47 

42 

30 

31 

35 

50 

48 

56 

46 

39 

4  1 

40 

39 

40 

30 

42 

44 

43 

46 

40 

50 

39 

25 

33 

36 

41  .9 

MENB    3  HSH 

MAX 

81 

82 

64 

63 

62 

64 

58 

66 

68 

74 

72 

73 

74 

56 

50 

54 

52 

61 

69 

58 

63 

S9 

52 

55 

60 

65  .0 

MIN 

40 

35 

42 

44 

44 

48 

43 

24 

27 

40 

SB 

43 

57 

54 

49 

47 

39 

26 

40 

44 

45 

46 

49 

49 

50 

52 

36 

22 

31 

34 

42  .0 

OZBRK 

MAX 

85 

82 

64 

66 

84 

73 

66 

65 

69 

72 

68 

73 

81 

60 

53 

56 

52 

63 

64 

55 

62 

60 

52 

59 

59 

65.8 

MIN 

47 

43 

47 

52 

51 

49 

45 

32 

34 

45 

56 

43 

57 

52 

44 

44 

40 

30 

41 

45 

4S 

45 

46 

47 

49 

50 

40 

29 

27 

37 

43.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 

83 

62 

82 

65 

86 

85 

70 

62 

62 

62 

74 

69 

77 

78 

63 

SO 

46 

49 

59 

59 

57 

56 

55 

60 

65 

65 

67 

50 

60 

60 

65  .9 

MIN 

45 

45 

43 

44 

49 

50 

45 

30 

31 

32 

42 

50 

52 

56 

44 

41 

40 

29 

32 

42 

45 

46 

46 

49 

50 

51 

45 

26 

28 

36 

42  .  1 

SUBIBCO 

MAX 

80 

80 

64 

85 

65 

75 

62 

67 

71 

74 

67 

76 

82 

73 

52 

55 

51 

56 

60 

53 

55 

53 

63 

63 

55 

62 

61 

SI 

58 

59 

65.6 

MIN 

48 

44 

48 

53 

52 

51 

45 

32 

35 

45 

52 

45 

56 

50 

42 

46 

40 

28 

39 

44 

45 

44 

46 

51 

45 

48 

37 

28 

34 

38 

43.7 

HBLDRON 

MAX 

63 

83 

86 

67 

65 

79 

62 

70 

71 

74 

74 

78 

80 

72 

56 

56 

SS 

65 

61 

SS 

57 

SS 

68 

70 

66 

65 

64 

54 

63 

68  .6 

... 

MIN 

40 

35 

41 

45 

44 

48 

43 

26 

28 

36 

SO 

40 

53 

54 

43 

45 

40 

26 

38 

43 

45 

45 

46 

50 

45 

52 

36 

26 

34 

34 

41  .1 

CENTRAL  OS 

BLUM  FORK 

MAX 

83 

64 

64 

85 

63 

78 

59 

66 

66 

72 

79 

77 

79 

56 

S3 

54 

53 

71 

67 

67 

66 

61 

52 

61 

67.  1 

MIN 

48 

51 

47 

SI 

52 

51 

44 

32 

33 

37 

51 

55 

59 

SI 

42 

43 

41 

31 

39 

42 

42 

44 

45 

52 

51 

52 

40 

29 

33 

38 

44  .2 

BENTON 

MAX 

82 

80 

62 

83 

62 

76 

70 

65 

68 

72 

80 

77 

80 

56 

S3 

58 

60 

54 

53 

55 

66 

64 

63 

64 

61 

51 

61 

67.  1 

MIN 

43 

42 

43 

47 

47 

47 

55 

29 

28 

31 

41 

53 

54 

54 

4S 

S2 

40 

29 

36 

43 

44 

45 

47 

44 

42 

53 

4  1 

26 

35 

33 

42  .4 

BLBKELT    nOUNTfilN  OBM 

MAX 

61 

62 

80 

62 

82 

81 

63 

61 

63 

67 

73 

77 

77 

75 

66 

5 1 

56 

55 

60 

54 

54 

56 

57 

67 

67 

60 

62 

46 

SI 

50 

65.7 

MIN 

42 

42 

42 

42 

46 

46 

46 

31 

29 

29 

35 

49 

55 

54 

49 

46 

43 

32 

37 

40 

45 

46 

46 

46 

44 

48 

46 

27 

28 

33 

41  .5 

CBBOT    4  SH 

MBX 

62 

60 

61 

84 

82 

71 

60 

65 

67 

73 

80 

74 

80 

7  I 

50 

50 

50 

58 

52 

49 

53 

50 

68 

64 

62 

63 

60 

50 

60 

65.0 

MIN 

47 

45 

42 

46 

49 

48 

45 

26 

28 

34 

47 

55 

58 

50 

40 

43 

42 

29 

37 

42 

42 

44 

45 

50 

42 

55 

42 

28 

33 

33 

42  . 3 

CONWfir 

MAX 

78 

76 

79 

81 

82 

72 

60 

62 

67 

73 

77 

76 

80 

54 

55 

55 

53 

67 

64 

59 

60 

57 

52 

60 

64  .8 

MIN 

45 

48 

44 

48 

SI 

51 

45 

30 

34 

39 

SO 

51 

58 

SO 

41 

45 

42 

30 

36 

40 

45 

45 

45 

51 

40 

56 

41 

28 

36 

35 

43.3 

GREENBRIER  3  N 

MAX 

MIN 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

61 

63 

61 

62 

63 

62 

66 

62 

65 

69 

75 

80 

76 

63 

53 

62 

56 

56 

65 

69 

61 

61 

45 

50 

66.2 

MIN 

50 

49 

50 

52 

53 

55 

4S 

35 

35 

39 

48 

55 

57 

62 

45 

40 

4  1 

32 

32 

43 

43 

45 

45 

52 

48 

50 

44 

30 

32 

35 

44  .7 

LEOLB 

MAX 

62 

60 

62 

65 

83 

63 

60 

64 

69 

75 

76 

78 

80 

58 

55 

53 

52 

64 

66 

68 

63 

61 

49 

61 

66  .6 

niN 

45 

43 

42 

46 

4  7 

46 

46 

29 

29 

32 

48 

55 

58 

54 

46 

44 

44 

29 

35 

44 

46 

46 

48 

46 

43 

57 

43 

29 

35 

32 

43.0 

LITTLE   ROCK  FBB  BP 

MAX 

60 

60 

61 

64 

64 

59 

60 

61 

65 

72 

79 

73 

81 

50 

50 

51 

49 

68 

65 

64 

64 

61 

47 

58 

57 

55  .0 

MIN 

51 

54 

50 

51 

54 

51 

36 

34 

34 

36 

47 

57 

58 

49 

42 

46 

40 

34 

39 

42 

44 

44 

49 

46 

4  1 

57 

39 

31 

36 

3S 

44.2 

MBLVERN 

MBX 

81 

78 

60 

62 

60 

75 

60 

62 

67 

73 

7: 

76 

79 

SS 

55 

56 

54 

62 

63 

63 

63 

60 

60 

57 

61 

66  .0 

MIN 

45 

4"; 

43 

46 

45 

4b 

44 

30 

30 

33 

47 

54 

57 

56 

45 

45 

43 

30 

37 

44 

45 

45 

45 

47 

45 

55 

42 

30 

35 

33 

42.9 

NIMROO  OBM 

MBX 

79 

81 

79 

81 

62 

62 

66 

60 

64 

67 

73 

73 

78 

78 

65 

50 

S3 

52 

58 

54 

51 

53 

53 

68 

65 

63 

64 

45 

S3 

60 

65.0 

MIN 

43 

42 

41 

44 

48 

49 

42 

32 

31 

31 

47 

46 

48 

57 

42 

40 

40 

30 

31 

38 

42 

43 

43 

52 

39 

47 

41 

2S 

25 

32 

40.4 

N  LITTLE  ROCK   HSFO  BP 

MBX 

61 

78 

60 

63 

62 

70 

59 

64 

66 

73 

78 

73 

60 

67 

46 

58 

57 

59 

50 

52 

52 

50 

66 

62 

60 

62 

59 

47 

59 

58 

64  .4 

MIN 

56 

53 

54 

57 

59 

47 

44 

38 

42 

44 

55 

55 

61 

45 

4  1 

44 

38 

34 

40 

42 

42 

43 

50 

48 

43 

56 

34 

32 

35 

4  1 

45  .8 

SHERIOBN  2  S 

MAX 

62 

80 

60 

63 

63 

69 

60 

65 

67 

74 

78 

78 

60 

81 

60 

56 

62 

62 

52 

54 

54 

52 

65 

67 

66 

63 

61 

53 

61 

67.0 

. 

MIN 

43 

4  1 

49 

4  1 

45 

44 

42 

28 

29 

32 

49 

52 

56 

55 

42 

45 

42 

28 

34 

44 

44 

46 

47 

46 

42 

57 

43 

29 

34 

31 

42  .  1 

EBST  CENTRBL  06 

BRKBNSBS  POST 

MAX 

81 

82 

83 

S3 

62 

74 

60 

62 

66 

71 

72 

77 

77 

72 

64 

70 

58 

57 

55 

55 

54 

70 

67 

66 

63 

61 

46 

56 

67.1 

MIN 

53 

52 

SO 

51 

54 

55 

46 

35 

38 

44 

57 

56 

57 

62 

46 

46 

45 

37 

4  1 

45 

46 

46 

S3 

57 

44 

65 

46 

37 

37 

39 

47  .9 

BRINRLET 

MAX 

81 

81 

80 

81 

63 

62 

73 

58 

62 

61 

71 

70 

71 

79 

65 

47 

66 

50 

57 

49 

55 

51 

57 

61 

61 

63 

61 

55 

42 

64  .5 

MIN 

46 

48 

45 

46 

46 

49 

43 

32 

30 

34 

30 

52 

57 

56 

41 

4  1 

44 

31 

33 

39 

4  1 

42 

44 

49 

39 

4  1 

51 

30 

30 

34 

4  1  .5 

DE5  ARC 

MAX 

81 

79 

78 

76 

79 

76 

51 

63 

66 

73 

76 

77 

60 

56 

50 

54 

56 

52 

51 

51 

49 

63 

64 

63 

6  ! 

59 

49 

57 

64  .6 

MIN 

56 

54 

SS 

55 

59 

54 

46 

33 

40 

53 

SS 

55 

54 

51 

4  1 

43 

40 

30 

34 

41 

42 

46 

45 

43 

43 

44 

41 

30 

33 

35 

45  .  1 

FORREST  CITY 

MAX 

81 

81 

83 

83 

83 

60 

59 

62 

66 

72 

73 

76 

60 

75 

59 

66 

SB 

S5 

54 

54 

50 

66 

64 

65 

61 

61 

48 

59 

66  .4 

MIN 

44 

44 

42 

41 

49 

49 

41 

27 

31 

38 

45 

49 

55 

49 

40 

42 

41 

28 

35 

39 

4  1 

42 

44 

45 

37 

S4 

40 

27 

31 

33 

40  .8 

HELENB 

MAX 

80 

81 

80 

81 

82 

80 

74 

54 

60 

64 

75 

75 

75 

55 

69 

50 

58 

46 

58 

56 

58 

67 

61 

64 

61 

60 

42 

57 

65.8 

MIN 

54 

52 

51 

50 

SI 

52 

44 

37 

36 

35 

37 

42 

42 

56 

SO 

46 

45 

34 

34 

34 

40 

44 

45 

52 

41 

40 

SO 

34 

33 

36 

43.2 

KEO 

MAX 

60 

76 

80 

62 

82 

70 

58 

60 

66 

72 

80 

72 

79 

70 

SI 

S3 

59 

55 

51 

51 

51 

49 

65 

63 

62 

62 

60 

46 

59 

59 

64  .2 

MIN 

49 

46 

4S 

50 

SO 

50 

46 

33 

32 

37 

49 

55 

69 

51 

43 

43 

44 

34 

39 

43 

44 

44 

46 

SO 

42 

53 

44 

32 

36 

36 

44.3 

MBRlflNNB  2  S 

MAX 

81 

61 

81 

82 

82 

73 

59 

62 

67 

70 

70 

76 

79 

71 

57 

63 

70 

57 

51 

55 

52 

51 

66 

66 

65 

63 

61 

46 

59 

60 

65.9 

MIN 

48 

46 

47 

46 

54 

54 

44 

31 

32 

42 

53 

54 

57 

53 

44 

45 

45 

34 

38 

41 

44 

4S 

49 

50 

40 

55 

44 

33 

35 

31 

44  .5 

5BINT  CHARLES 

MAX 

86 

61 

82 

83 

63 

84 

73 

56 

61 

69 

73 

71 

76 

72 

68 

S3 

71 

51 

60 

51 

56 

54 

63 

69 

64 

66 

63 

SS 

43 

59 

66.5 

MIN 

SI 

49 

46 

46 

50 

51 

44 

34 

33 

3S 

50 

54 

51 

49 

50 

44 

46 

32 

39 

43 

44 

47 

46 

51 

40 

40 

54 

34 

34 

36 

44.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 

7 


DAILY  TEMPERniURES 


STRT 1  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 

CE 
Ql 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

21 

22 

2  3 

24 

25 

2  6 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTIOHRT  9  ESE 

MAX 

80 

80 

80 

61 

62 

82 

71 

se 

62 

65 

72 

73 

75 

77 

71 

52 

69 

52 

56 

50 

56 

53 

61 

66 

63 

65 

62 

53 

46 

58 

65 

•  8 

MIN 

47 

47 

45 

46 

50 

52 

43 

34 

33 

35 

47 

SO 

55 

58 

42 

42 
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STRTION  INDEX 


ARKflNSFIS 
NOVEMBER  1978 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCLIFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAA  AP 

NALDRON 

WARREN  2  NSW 

WASHITA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5591 

5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5856 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
6823 
69  1  8 
6920 
6928 
7038 
7048 
7488 
7582 

7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CR I TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  1  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 

36  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


93  58 
93  15 
92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  24 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
3  1 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1  1  40 

1  70 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
675 
210 

610 
220 
775 
350 
260 
760 
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8A 

7A 
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8A 

8A 

7A 

7A 
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7A 

6P 
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8A 
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8A 
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5P 
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8A 
7A 
8A 
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7A 

7A 
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C  H 


8ACGH 
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H 


BOMAR   K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A  0  HOLBROOK 

L  B  HADDOX 

MRS  WILLIE  GARRETT 

MRS  JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

LOUIS  C  SHACKELFORD  JR 

JOHN  W   TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 

MATTIE   D  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

WILLIAM  D  BIVENS 
POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
MILES  B  TURNER 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building  Asheville 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIl>ITATION  DATA"   for  this  State. 


DIltfNSlONAL  UNIIS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional   units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature   in   ''F,   precipitation  and   evaporation   in   inches  and 

wind  movement    in  miles.      Monthly  degree  day   totals   are   the   sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data" 

table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table  "Daily 
Temperature"   table,   "Evaporation   and   Wind"   table,   and   snowfall    in   the  "Snowfall    and   Snow  on  Ground"   table,   when   published,   are    for   the   24  hours   ending  at 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-toot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind   is  the  total   wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder   located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  climatological   standard  normal s  based  on  the  per i od   1 94 1-1 970 . 
DIVISIONS ,  as  used   in  this  publication,  bee ame  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters   following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Hope  3  NE 
Ke  i  ser 

Mar i anna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


:  Tickfaw  gray  silt  loam  Bare 

:   Sharkey  clay  Bare 

:  Callaway  silt  loam  Bare 

:  Gallion  silt  loam  Bare 

:  Crowley  silt   loam  Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will    be  carried  only   in   the  June   and   December   issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 


0-U 
0-1% 
0-1% 
0-12 
0-1% 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDI CATE  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Suppl emental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  " Snowf al I  and  Snow  on  Ground"  Cable,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure   fastest  mile  data. 
*        Amount   included   in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from    the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount   too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bul I et  in .  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-record ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soi 1  Temperature"  tabl e  . 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Suppl emental   Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


t  DRAINAGE  CODE;        1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPl     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included   in  this  issue. 

General   weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  43  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological   Data,   price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  55.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ications 
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55.6 

32 

.6 

44 

7 

-  1.3 

79 

8 

IS 

10 

626 

0 

0 

19 

0 

6 

51 

1  .57 

I  .50 

30 

0 

10 

5 

3 

PINE  BLUFF 

56  .3 

32 

.0 

44 

2 

-   1  .9 

76 

20 

18 

1 1« 

646 

0 

G 

21 

0 

9 

4  I 

4.91 

2.98 

8 

.0 

0 

9 

5 

4 

PORTLBNO 

59  .4 

34 

.8 

47 

1 

78 

7 

18 

ID 

5S2 

0 

0 

1  7 

0 

9 

40 

2.40 

3 

.0 

0 

8 

6 

4 

ROHWER  2  NNE 

56  .on 

31 

.9ri 

44 

OM 

78 

8- 

19 

10 

653 

0 

0 

20 

0 

6 

79 

I  .90 

4 

.0 

G 

10 

4 

4 

STAR  CITY  t  ENE 

S8  .on 

34 

.4M 

46 

2t1 

SO 

7 

18 

10 

561 

0 

0 

18 

0 

9 

61 

3.65 

3 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

4S 

1 

.  7 

7 

78 

3  .05 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBIION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


NORTHICST  0 
6ENT0NvrLL£ 
eUFTflLO  TtHCQ 
EUBE»«  SP8INGS  3  UNU 


rAYETTXVILLE 
FflYETTEvJLLE  EXP  S 
GQftvETTE 
GDEEN  F9REST 
HflHRISOM  FAfl  ftp 

MUNTSVILLE 
JASPEe 
LEAD  MIIL 
ODELl   3  N 
SILBAM  SPOINGS 


AP 


NOHTI 


CENTQAL 


CALICO  aocn. 
CL IMTOM 

DAMASCUS  2  NNE 
EVEMING  SHADE  I  Mf 
GaeEBT 

GREEBS  rEBRY  DAM 
MAmOTH  SPRING 
MARSHALL 
rCLBOURnE   4  UHU 


AIM  HOfC  C  OF  ENG 


MOUNTAIN 
SALEM  2 
SHIRLEY 


SLACK  BOCK 

6L YTHEVIILE 
CORNING 
GEORGE TOUN 
jQNEseORO 
JUOD  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEUPQRT 
PARAGOULO 
POCAHOMTAS 


SAIN 


fcCST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE    3  SSE 

CLARKSWILLE 
COVE 

DANVILLE 

OABOANELLE 

FOOT  SMITH  WSO  AP 

FORT  SMITH  UATER  I 
GRAVELLY   1  ESE 
GREENUOOO 
HECTOR 
rtNA  3  WSW 

MJLBEBBY  6  NME 

NATURAL  0AM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

BATCL IFF 
BUSSELLVILLE 

sueiAco 

UALORON 


BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  mountain  01 
BONNEROAIE 

CA60T  4  SW 
CONkMY 

CRYSTAL  VALLEY 
GRECNBRIEB  3  N 
HOT  SPBINGS    1  NNE 


N  L  ITTLE  bock 

0«:nsville 

PEHBY 

SHERIOAN  2  S 


EAST  CENTRAL 


DAY   OF  MONTH 


78  2. 
.06  3.' 
.90  2.1 


.62  2.40 
-65  3.D2 
15  2.42 


.63  l.( 
70  3.1 

.26  2.1 
15  2.: 


10  1 


12 


3  14 


6  17 


19  20  21    22  23  24    25  26 


.04  .16 
.04  .OB 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


OES  nac 
FoaaesT  city 
helenr 

KtO 

ma  I  ANNA  2  s 

SAtrtT  CHARLES 
STUTTGABT 
STUTTGABT  0  ESE 


AMTOINE 
ASHOSm  2  S 
flTMENS 
DC  QUEEN 

oica^s 

OLENUOOO  4  EMC 
HOPE  3  HE 
HSPPCa  1  C 
HORATIO 
lanqlct 

r«UHT  IDA  3  5E 
flURFaECSSORO  3  Nl 
nasmv;lle  EXP  STi 

NATHAN  4  WNU 
NEUHOPC   3  E 


OOEN 


NNC 


PINE  a  I DOE 
STAPHS 
TEXARKANA  F' 


SOUTI 


CCNtaAL 


AMlTr  3  ME 
AaKAOCLPHIA  2  N 
BLUFF   CITY  3  SH 
60UGHT0N 
CAH)EN  1 

EL   DORADO  FAA  AP 

FORDYCE 

GuaOON 

MAGNOL  lA 

MoaoeAY  LOCK  e 

PINEY  QROVC 
PRC SCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

UARREN  2  U5U 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
DERWTT  3  NE 
DUMAS 
CUDORA 

HAI-eURQ 

MDNTICELLO  3  SU 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
aOHUCR  2  NNE 

STAR  CITY  4  CNE 


5.64 

5.  42 

6.  %4 
3.01 
6.06 

e.B' 
5.2 
5.42 
5.63 
5.61 

5.4] 


6.60 
8.65 
6.65 
B.82 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


7    8  9 


10  1 


13  14  15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.66  2.1 

.15  3.1 
1.60  2. 


.06  2.1 
.76  2.1 
.65  2.1 
.05  2.' 
.61  2. 

.22 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 

(T 

1 

? 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHWEST  01 

BENIONVILLE 

MAX 
MIN 

SI 
35 

61 
37 

67 
27 

32 
IS 

43 

IS 

61 
32 

34 

29 

32 
16 

20 
ID 

27 
10 

47 

17 

54 

27 

48 

29 

43 

19 

48 

19 

55 
31 

50 
19 

49 

21 

59 
37 

70 
58 

62 
21 

46 

22 

54 

29 

56 
23 

33 
23 

56 
23 

44 

20 

44 

20 

52 
36 

49 

25 

30 

22 

47.8 
24.7 

DEER 

MAX 
MIN 

5< 

37 

53 
37 

62 
31 

40 
1  4 

38 

17 

52 
28 

37 
27 

46 

16 

19 
8 

23 
10 

38 
21 

43 

28 

49 

33 

42 

23 

42 

26 

46 

31 

49 

25 

44 

33 

54 
36 

69 

52 

59 
23 

44 

25 

54 
34 

50 
25 

34 

22 

51 
25 

39 
23 

37 
21 

42 

22 

43 
34 

40 

26 

44  .9 

26.2 

EUREnn  SPRINGS  3  WNW 

MAX 
MIN 

6? 
38 

68 
43 

65 
21 

42 

17 

64 
34 

55 
30 

33 

22 

24 
16 

28 
9 

44 

18 

48 

27 

56 
32 

47 
34 

50 
21 

57 
33 

50 
38 

52 
22 

55 
37 

74 

50 

65 
38 

46 

23 

55 
33 

59 
34 

51 
23 

56 
25 

47 
24 

48 

19 

54 

33 

48 
41 

48 

26 

32 
17 

51  . 1 
28.3 

FOYETTEVILLE    FRfl  BP 

MAX 
MIN 

60 
42 

67 
51 

51 
19 

43 
16 

62 
34 

40 
32 

34 

22 

23 
17 

30 
1  3 

44 

1  3 

49 
19 

54 

22 

44 
24 

48 

15 

54 
28 

49 

20 

48 

IS 

56 
42 

72 
56 

63 
32 

47 

21 

55 
24 

56 
27 

39 
21 

56 
25 

44 

19 

44 
1  4 

50 
36 

50 
44 

46 

29 

32 
16 

48.7 
26.1 

FfltEIIEVILLE  EXP  Sin 

MAX 
MIN 

58 
39 

68 
46 

63 
23 

47 

17 

42 

20 

61 
32 

35 
32 

34 

1  7 

22 
10 

29 
IS 

43 

27 

48 

28 

53 
31 

44 

17 

48 

22 

55 
30 

51 
16 

50 
24 

61 
29 

60 
56 

66 
24 

46 

27 

54 

29 

57 
24 

39 
26 

56 
24 

44 

15 

45 

23 

52 
40 

50 
27 

30 
10 

48.7 
25.8 

CRPVETIE 

MAX 
MIN 

62 
40 

70 
45 

65 
23 

44 

16 

62 
34 

56 
31 

32 
22 

22 
14 

28 
8 

44 

15 

49 

27 

56 
27 

47 

31 

49 

17 

57 
28 

51 
38 

51 

17 

57 
39 

73 
49 

64 

38 

41 

20 

56 
28 

58 
34 

53 
24 

68 

25 

50 
25 

47 

20 

53 
36 

49 
42 

47 
24 

31 
17 

51  .0 
27.5 

HSRRISON   FflS  nP 

MAX 
n  1  N 

56 
36 

65 
48 

65 
19 

43 
19 

58 
33 

39 
30 

34 

22 

23 
16 

28 
1  3 

46 

20 

48 

27 

56 
30 

47 

27 

50 
20 

57 
29 

49 

28 

52 
24 

56 
36 

76 
49 

66 
32 

46 

26 

56 
32 

52 
32 

4  I 

25 

58 
28 

41 
24 

43 

17 

SO 
31 

48 

39 

44 

28 

32 
17 

49.2 
27.6 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

62 
3S 

68 
46 

65 
23 

44 
16 

62 
30 

53 
31 

35 
3D 

32 
IB 

3D 
ID 

45 

10 

48 

20 

57 
21 

45 
24 

S  1 
15 

57 
25 

SO 
38 

52 
13 

55 
32 

74 
18 

65 
40 

58 
32 

55 
22 

56 
28 

55 
23 

57 
20 

45 

20 

45 

12 

50 
33 

58 
45 

48 

30 

32 
23 

61  .9 
25.3 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

66 
35 

66 
28 

64 
24 

46 

25 

55 
30 

46 

32 

36 

30 
9 

26 
10 

48 

1  5 

50 
2  1 

60 
20 

52 
27 

S3 
42 

55 
29 

50 
30 

50 
32 

52 
36 

76 
36 

68 
38 

68 
32 

58 
38 

60 
28 

48 

26 

52 
32 

45 
19 

4  I 
28 

40 

20 

47 

25 

42 

22 

31 
18 

S  1  .0 
26.9 

SlLOOn  SPRINGS 

■          ■  • 

MAX 
M  1  N 

59 
37 

62 
4  I 

68 
30 

30 
16 

44 

16 

64 

32 

35 
31 

34 

16 

21 
12 

29 
1  1 

45 

19 

49 

26 

57 
30 

45 
18 

50 
1  7 

56 
34 

51 
16 

50 
IB 

68 
44 

70 
40 

62 
21 

47 

22 

55 
21 

52 
25 

50 
24 

57 
27 

45 

20 

45 

20 

49 

39 

49 

27 

30 
24 

49.3 
25  .0 

NORTH   CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

58 
33 

60 
30 

61 
46 

59 
30 

45 

22 

59 
25 

40 

29 

4  1 

31 

37 
22 

32 
17 

45 
1  1 

50 
16 

59 
16 

49 

23 

49 

18 

52 

20 

56 
34 

51 
15 

53 
29 

79 
42 

71 
42 

50 
27 

59 
18 

55 
21 

50 
23 

59 
15 

45 

23 

43 

12 

49 

30 

47 

37 

46 

36 

51  .9 
25.6 

EVENING  SHADE   :  NNE 

MAX 
MIN 

59 
29 

62 
44 

66 
33 

45 

23 

57 
23 

48 

32 

42 
34 

38 
24 

33 
18 

42 

12 

49 

8 

57 
IB 

50 
24 

48 

18 

49 

22 

57 
35 

53 
30 

78 
44 

67 
48 

49 

28 

51 
26 

59 
19 

53 
18 

48 
34 

57 
16 

55 
30 

41 

13 

45 
24 

46 
34 

44 

33 

41 

32 

51  .2 
26.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

61 

30 

64 
43 

56 
32 

50 
21 

62 
22 

51 
27 

39 
35 

35 
22 

34 

15 

49 

ID 

54 
15 

60 
I  4 

51 
21 

53 
14 

59 
19 

58 
32 

57 
12 

56 
12 

80 
48 

72 
43 

54 

23 

63 
1  7 

55 
20 

52 
34 

63 
15 

56 
20 

46 

t  1 

53 
26 

48 
42 

47 

35 

42 

32 

54  .5 
24  .6 

GREERS  FERRT  OAtl 

MAX 
HIN 

60 
34 

56 
35 

68 
51 

60 
2S 

44 

24 

57 
27 

45 

38 

45 

23 

28 
18 

33 
12 

40 

1  3 

48 
24 

56 
24 

52 
24 

48 

23 

44 

25 

57 
27 

52 
25 

55 
40 

73 
51 

66 
31 

52 
25 

59 
27 

57 
30 

40 

22 

55 
23 

45 

18 

44 

19 

47 

32 

51  .2 
27  .2 

tlOnnoTH  SPRING 

MAX 
MIN 

58 
29 

60 
43 

64 

33 

44 

21 

58 
23 

47 

31 

45 

29 

36 

22 

32 
18 

43 

I  1 

5D 
16 

57 
16 

4B 

22 

47 

IS 

51 
25 

56 
30 

51 
I  4 

54 

30 

74 

30 

70 
32 

49 
24 

57 
17 

56 
20 

57 
22 

54 

20 

43 
14 

41 

13 

43 
23 

46 

36 

47 
37 

38 
32 

50.8 
24  . 1 

HARSHRLL 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN   HOME    1  NNH 

MAX 
M  1  N 

58 
30 

66 
52 

61 
32 

44 

18 

60 
23 

64 

27 

38 
30 

33 
16 

38 
1  2 

4  1 
1  I 

50 
18 

58 
20 

54 

30 

49 
16 

48 

22 

49 

20 

54 
24 

54 
37 

80 
45 

74 
44 

49 

32 

57 
23 

52 
30 

46 

26 

61 
15 

54 

23 

43 
14 

49 

26 

45 

35 

35 
28 

34 

27 

51  .2 
26  .0 

MOUNTAIN   HOME    C    OF  ENG 

MAX 
MIN 

57 
30 

57 
31 

60 
43 

46 

20 

44 

20 

60 
23 

37 
31 

38 
19 

38 
12 

30 
1  1 

42 

15 

50 
16 

58 
18 

48 

16 

49 

16 

49 

21 

48 
17 

54 

1  7 

54 
37 

80 
45 

68 
24 

49 

19 

49 

19 

53 
25 

34 

15 

6 1 
17 

1  4 

42 
1  3 

4  7 

30 

49 

38 

29 

49.5 
22.6 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 
MIN 

58 
35 

58 
36 

67 
47 

49 

22 

46 

22 

SB 
33 

37 
34 

40 

23 

25 
1  7 

34 

1 0 

43 
1  0 

49 

22 

56 
30 

51 
20 

47 

2D 

51 
34 

59 
2 1 

53 
2  1 

57 
36 

75 
57 

67 
27 

52 

62 

53 

38 

56 

46 

42 

49 

44 

45 

SO. 5 
27.7 

TELLV 1 LLE 

■            ■  ■ 

MAX 
MIN 

61 
29 

64 

50 

66 
25 

48 

27 

62 
22 

53 
27 

39 
31 

32 
22 

32 
16 

48 

12 

50 
16 

59 
18 

49 

22 

52 
16 

66 
2D 

56 
18 

55 
14 

54 
28 

77 
39 

71 
42 

50 

22 

59 
19 

55 
20 

46 

26 

63 
15 

59 
21 

44 

1  I 

51 
27 

48 
42 

46 

32 

44 

26 

53.2 
24  .4 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

55 
43 

65 
43 

66 
40 

42 

25 

50 
30 

51 
38 

44 

36 

43 

26 

32 
19 

36 
1  7 

44 

22 

51 
25 

50 
30 

47 

23 

43 

27 

SB 
40 

58 
26 

49 

32 

72 
45 

72 
45 

50 
30 

59 
27 

53 
31 

53 
32 

51 
24 

45 

32 

41 

22 

40 
28 

46 
34 

48 
41 

47 

35 

50.4 
31  .2 

OATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

S6 
32 

62 
42 

66 
33 

44 

23 

55 
29 

47 
36 

40 

35 

37 
24 

32 
17 

40 
I  3 

47 

22 

54 

26 

49 

35 

49 

22 

57 
34 

51 
26 

51 
31 

73 
48 

69 
52 

52 
28 

60 
29 

57 
31 

51 
32 

54 

20 

49 

31 

42 

18 

46 

27 

43 
34 

45 

39 

42 

33 

50.7 
30 . 1 

BRTESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 
MIN 

56 
32 

63 
45 

68 
39 

42 

26 

66 
31 

58 
39 

43 
37 

4  1 

25 

32 
19 

40 
9 

47 

20 

55 
21 

52 
28 

47 

22 

45 
28 

59 
37 

55 
22 

53 
30 

73 
50 

73 
52 

67 
32 

62 
22 

56 
27 

56 
34 

56 
20 

54 
28 

43 

17 

44 

26 

45 
32 

47 
40 

47 

35 

52.7 
29  .8 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

54 
35 

70 
43 

68 
39 

40 

26 

53 
30 

46 

39 

45 
39 

44 
34 

34 
29 

42 

21 

45 
29 

52 
27 

53 
32 

45 

44 

27 

47 
29 

51 
27 

58 
34 

70 
49 

66 
52 

S3 
29 

58 
29 

57 
32 

42 

32 

47 

32 

42 

22 

52 
25 

47 

27 

47 

36 

48 
42 

49 
36 

50.7 
32  .5 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

56 
39 

68 
4  I 

70 
52 

64 
26 

38 
29 

54 

29 

52 
42 

67 

27 

32 
14 

29 
19 

31 
21 

44 

28 

51 
32 

48 

26 

44 

32 

47 

37 

53 
29 

48 

33 

60 
4  1 

70 
59 

65 
32 

45 

32 

55 
35 

55 
38 

45 

26 

49 

29 

42 

25 

44 

25 

46 

30 

50 
30 

50.4 
31  .9 

CORNINO 

MAX 
MIN 

57 
33 

63 
40 

60 
39 

42 
24 

56 
30 

48 
30 

43 
34 

40 
21 

33 
18 

35 
17 

42 
23 

50 
26 

50 
29 

48 

23 

46 

32 

60 
38 

48 
24 

49 

31 

65 
42 

65 
55 

55 
32 

57 
28 

55 
29 

46 

30 

49 
24 

44 

30 

40 

21 

38 

25 

47 
34 

47 
42 

47 
33 

49  .2 
30 . 2 

J0NE5BORO 

MAX 
MIN 

55 
32 

55 
34 

67 
50 

61 
24 

36 
31 

51 
31 

47 
41 

44 

29 

32 
20 

4  I 
25 

42 
31 

43 

25 

45 
35 

57 
23 

47 

30 

53 
42 

71 
52 

64 

31 

36 
32 

65 
26 

54 
33 

44 

23 

50 
25 

44 

22 

30 
28 

42 
24 

46 
37 

47 

35 

48  .9 
31.1 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

55 
35 

73 
49 

70 
39 

45 
26 

52 
29 

53 
30 

49 

46 

31 

40 

43 

57 

58 

52 

45 

50 

55 
28 

55 
38 

70 
48 

69 
50 

66 
3 1 

SB 
30 

60 
32 

58 
30 

57 
29 

56 
28 

50 
21 

45 
24 

49 

36 

47 
33 

44 

35 

S3. 5 
31  .8 

KEISER 

MAX 
MIN 

56 
33 

57 
34 

70 
46 

65 
26 

33 
27 

52 
32 

51 
41 

69 
30 

33 

21 

29 
1  8 

31 
21 

45 

27 

50 
26 

49 

25 

44 

27 

46 

29 

52 
26 

47 

32 

57 
38 

70 
56 

66 
30 

44 

29 

55 
29 

55 
31 

45 
24 

50 
28 

43 
24 

40 

25 

45 

27 

SO 
38 

58 
43 

50.2 
30.5 

NEWPORT 
PARAOOULO 

MAX 
M  I  N 

MAX 
M  1  N 

56 

26 

54 

32 

67 
46 

59 
1  9 

37 
21 

55 
28 

46 

31 

44 

22 

29 
1  2 

32 
16 

37 
1  3 

45 

20 

51 

20 

51 
18 

43 

22 

45 

27 

SB 
21 

48 

25 

57 
34 

70 
50 

67 
25 

51 
21 

59 
24 

55 
30 

39 
20 

51 

22 

45 
18 

40 
19 

44 

25 

45 

32 

48 

30 

49.3 
24  .9 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

56 
31 

63 
41 

65 
37 

39 
24 

52 
28 

48 

33 

44 

35 

41 

25 

32 
19 

35 
13 

43 

19 

50 
21 

49 

27 

44 

20 

43 

28 

59 
38 

50 
24 

49 

28 

72 
38 

68 

52 

54 

27 

60 
23 

54 

26 

46 

32 

50 
20 

44 

32 

39 
20 

40 

30 

46 
36 

47 
41 

47 
33 

49.3 
29.  I 

SEARCY 

MAX 
MIN 

53 
31 

67 
32 

69 
40 

42 

26 

57 
28 

51 
35 

48 
40 

43 

26 

SEE 

33 
19 

REF 

39     49  55 
IS     20  21 

ERENCE  NOTES 

54     47  43 

26     21  23 

FOLLOWING  5 

60     53  52 
42     25  30 

TATION  INDEX 

75 
48 

74 
47 

65 
28 

61 
24 

58 
29 

49 

36 

56 
22 

49 

31 

43 

20 

46 

30 

45 
36 

48 
42 

45 

36 

52.5 
30.0 
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DAILY  TEMPERniURES 


BRKBNSft5 


STfiTION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

8 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

I  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1 8 

I  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

WEST    CENTRRL  04 

BLUE  MOUNTCllN  DOM 

MAX 

59 

63 

7  1 

40 

43 

65 

47 

56 

49 

55 

59 

50 

62 

69 

49 

59 

60 

37 

57 

49 

4  4 

53 

37 

MIN 

37 

39 

39 

24 

26 

30 

39 

27 

16 

1  3 

1  4 

19 

w 

2  1 

2  1 

29 

22 

24 

43 

52 

29 

21 

21 

32 

21 

28 

21 

21 

35 

35 

32 

BOONEVlLLE   3  5SE 

MAX 

59 

68 

72 

4  4 

64 

54 

43 

52 

61 

57 

50 

58 

66 

68 

48 

57 

6  1 

5  1 

60 

49 

4  3 

55 

S 1 

34 

MIN 

42 

47 

27 

21 

31 

38 

30 

23 

?5 

15 

19 

23 

29 

23 

3  1 

43 

23 

40 

49 

40 

28 

23 

35 

28 

22 

3? 

2  3 

35 

42 

31 

25 

CLfiRKSV ILLE 

MAX 

59 

60 

67 

4  4 

45 

64 

47 

56 

50 

55 

61 

51 

59 

78 

68 

49 

59 

56 

42 

58 

5  3 

45 

52 

45 

46 

fllN 

34 

38 

43 

24 

22 

23 

39 

27 

I's 

1  3 

17 

17 

19 

1  8 

1  7 

23 

1  7 

16 

42 

28 

20 

19 

35 

19 

19 

18 

18 

35 

41 

33 

DORDPtNELLE 

HBX 

59 

63 

66 

as 

6  1 

50 

47 

49 

61 

60 

51 

56 

70 

5  1 

58 

59 

50 

56 

50 

45 

52 

45 

45 

38 

MIN 

33 

46 

31 

25 

24 

37 

38 

25 

19 

16 

19 

20 

27 

22 

24 

40 

22 

32 

42 

49 

32 

21 

26 

33 

20 

2S 

19 

33 

38 

38 

3  3 

FORT   SMI TH  WSO  OP 

MAX 

63 

7  3 

56 

45 

66 

?e 

52 

52 

55 

58 

49 

61 

66 

49 

57 

6  1 

4  1 

S3 

50 

42 

56 

34 

MIN 

40 

47 

25 

22 

27 

38 

29 

23 

1  7 

20 

22 

25 

20 

25 

28 

19 

38 

43 

38 

26 

21 

31 

24 

23 

25 

21 

36 

■-.  1 

31 

22 

FORT   SMITH  WRTER  PLRNT 

HA  X 

59 

67 

66 

48 

65 

60 

2^ 

49 

55 

56 

50 

57 

67 

59 

58 

59 

56 

55 

48 

45 

SO 

48 

4  6 

38 

MIN 

34 

54 

25 

17 

20 

31 

31 

1  2 

1  1 

16 

\  B 

23 

18 

20 

4  1 

1  7 

35 

42 

4  1 

20 

20 

24 

27 

18 

28 

IS 

32 

40 

36 

26 

HECTOR 

HBX 

59 

57 

65 

48 

53 

54 

49 

54 

67 

69 

78 

76 

5  4 

57 

SS 

HIN 

45 

43 

34 

22 

21 

29 

30 

21 

26 

21 

19 

20 

19 

32 

23 

39 

30 

5  1 

50 

44 

20 

20 

25 

MENO  3  WSN 

HBX 

53 

66 

70 

47 

63 

56 

50 

56 

55 

55 

49 

7  1 

68 

5  1 

58 

6 1 

56 

58 

39 

55 

5  1 

46 

39 

MIN 

37 

40 

26 

21 

23 

39 

33 

24 

15 

10 

12 

1  6 

23 

1  7 

2  1 

44 

1  7 

32 

45 

45 

29 

I  7 

26 

28 

16 

24 

20 

33 

OZflRK 

MBX 

6 1 

68 

64 

45 

64 

53 

56 

59 

51 

59 

78 

66 

S 1 

59 

59 

SO 

56 

5  3 

4  3 

52 

48 

45 

38 

MIN 

42 

47 

29 

22 

25 

39 

31 

25 

12 

15 

21 

23 

26 

23 

25 

42 

23 

38 

44 

44 

29 

25 

31 

32 

21 

31 

22 

34 

42 

33 

30 

RUSSE  L  L  V 1 L  L  E 

MAX 

6  I 

6  1 

68 

48 

so 

52 

50 

53 

60 

51 

58 

78 

78 

60 

46 

3  7 

55 

SO 

5 1 

52 

5  1 

59 

MIN 

37 

38 

45 

26 

25 

27 

43 

26 

20 

16 

17 

19 

21 

24 

2S 

27 

20 

23 

40 

44 

30 

22 

23 

34 

21 

22 

20 

2  1 

30 

40 

35 

Sub  I oc 0 

49 

58 

56 

50 

56 

59 

50 

60 

78 

70 

50 

56 

60 

52 

S3 

5 1 

56 

48 

45 

36 

HIN 

38 

46 

29 

23 

25 

39 

31 

26 

17 

17 

21 

23 

28 

24 

26 

4  1 

25 

38 

45 

45 

30 

24 

31 

30 

23 

22 

34 

•10 

34 

29 

WRLDRON 

MAX 

61 

71 

75 

47 

66 

63 

44 

34 

33 

47 

53 

61 

50 

55 

62 

58 

55 

60 

76 

75 

S3 

62 

61 

60 

61 

59 

5  1 

57 

57 

49 

3b 

1  7 

2  3 

1 9 

22 

4  3 

1  7 

49 

SO 

5  1 

26 

1 9 

26 

30 

I  7 

1 5 

36 

4  3 

33 

29 

C  E  N  TROL  05 

RLUM  FORK 

MBX 

se 

52 

48 

57 

56 

SO 

45 

5  3 

46 

MIN 

36 

47 

36 

25 

26 

40 

40 

25 

19 

14 

23 

25 

30 

27 

28 

42 

30 

35 

42 

51 

33 

27 

30 

34 

23 

32 

23 

33 

39 

J  1 

37 

BENTON 

MBX 

59 

68 

65 

62 

S3 

49 

53 

57 

52 

MIN 

32 

48 

37 

23 

26 

38 

42 

27 

19 

1  3 

17 

1  9 

24 

23 

2  1 

44 

2  1 

35 

47 

59 

31 

21 

24 

35 

20 

23 

20 

34 

39 

42 

38 

BLOKELY   mountain  DfiM 

57 

49 

48 

58 

52 

58 

5  3 

50 

HIN 

34 

35 

so 

26 

24 

24 

44 

34 

22 

IS 

1  4 

18 

21 

24 

23 

25 

23 

23 

4  1 

S3 

35 

22 

23 

25 

21 

21 

22 

22 

36 

42 

42 

roRriT   A  <^u 

U  nDU  1  on 

46 

45 

58 

53 

53 

4b 

MIN 

31 

47 

37 

25 

28 

39 

4  1 

26 

1  9 

15 

20 

20 

25 

22 

25 

42 

26 

35 

36 

62 

30 

23 

30 

27 

22 

28 

23 

32 

39 

42 

37 

49 

46 

59 

52 

60 

MIN 

34 

46 

37 

:6 

25 

39 

40 

27 

18 

IS 

20 

21 

26 

23 

25 

42 

23 

33 

48 

57 

32 

23 

30 

36 

22 

29 

22 

33 

39 

42 

36 

GRE E NBR I E R  3  N 

MIN 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

59 

50 

47 

58 

54 

HIN 

38 

39 

48 

25 

25 

34 

44 

32 

19 

16 

18 

25 

30 

32 

27 

33 

29 

29 

42 

61 

33 

29 

29 

29 

27 

29 

27 

29 

37 

41 

40 

LEOLB 

50 

48 

59 

54 

S3 

HIN 

33 

44 

38 

26 

26 

37 

47 

30 

23 

IS 

?8 

22 

26 

23 

23 

44 

23 

32 

52 

57 

28 

24 

26 

30 

20 

26 

20 

36 

39 

45 

4  1 

LITTLE    ROCK   FRfi  flP 

5  4 

46 

47 

60 

51 

56 

48 

HIN 

32 

49 

32 

30 

29 

39 

40 

29 

24 

20 

24 

28 

27 

28 

25 

38 

29 

39 

52 

46 

33 

28 

29 

28 

24 

30 

26 

36 

39 

46 

35 

MALVERN 

6 1 

49 

45 

59 

54 

SO 

HIN 

33 

48 

36 

26 

26 

36 

45 

30 

20 

1  4 

19 

20 

26 

26 

24 

43 

20 

33 

46 

60 

28 

23 

24 

35 

20 

25 

21 

35 

40 

44 

40 

N I MROD  DBM 

59 

62 

70 

45 

55 

50 

53 

57 

50 

4  3 

MIN 

31 

32 

43 

24 

24 

28 

39 

22 

\i 

12 

1  3 

19 

22 

2  1 

22 

23 

22 

22 

44 

60 

29 

22 

22 

28 

19 

24 

1  7 

16 

35 

40 

34 

N   LITTLE    ROCK   HSFO  BP 

48 

45 

57 

49 

52 

HIN 

36 

46 

28 

24 

29 

40 

36 

24 

I  9 

17 

26 

31 

33 

28 

29 

39 

30 

39 

51 

42 

31 

33 

32 

29 

25 

33 

26 

34 

40 

45 

3^ 

SHERIDBN  2  S 

HBX 

61 

70 

72 

50 

61 

70 

60 

50 

34 

45 

SO 

58 

58 

59 

47 

67 

54 

53 

77 

72 

64 

50 

60 

57 

58 

49 

45 

54 

48 

50 

49 

M  I  N 

32 

4  3 

2  3 

23 

32 

22 

29 

EAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

59 

69 

75 

49 

54 

56 

78 

68 

49 

49 

56 

53 

51 

HIN 

38 

51 

47 

30 

31 

46 

46 

32 

25 

20 

25 

27 

32 

28 

29 

4  3 

28 

32 

SO 

58 

35 

30 

35 

4  1 

27 

31 

30 

32 

42 

45 

49 

BRINKLEY 

HBX 

60 

52 

7  1 

70 

3 1 

55 

SI 

45 

48 

55 

49 

62 

75 

68 

49 

58 

57 

54 

HIN 

34 

36 

45 

25 

26 

29 

42 

29 

20 

18 

20 

24 

27 

22 

24 

26 

28 

27 

40 

59 

33 

27 

28 

33 

24 

27 

25 

24 

30 

38 

4  1 

OES  ARC 

HBX 

59 

68 

70 

4  3 

57 

50 

48 

45 

54 

54 

52 

72 

HIN 

32 

32 

42 

26 

27 

42 

26 

20 

20 

19 

22 

27 

31 

27 

25 

28 

24 

3 1 

42 

60 

29 

33 

30 

31 

30 

25 

25 

30 

37 

38 

31 

FORREST  CITY 

MAX 

57 

71 

70 

46 

54 

55 

72 

5 1 

38 

47 

47 

54 

54 

51 

3! 

2? 

HIN 

31 

44 

42 

23 

26 

4  1 

40 

27 

19 

15 

20 

24 

28 

1 9 

25 

40 

2 1 

26 

46 

56 

26 

27 

31 

29 

22 

25 

37 

40 

34 

HELENA 

MBX 

59 

60 

70 

7 1 

34 

S  1 

64 

55 

43 

44 

51 

49 

HIN 

36 

33 

42 

28 

27 

28 

43 

34 

21 

19 

19 

25 

26 

27 

39 

57 

30 

28 

28 

38 

24 

24 

28 

28 

34 

38 

42 

KEO 

59 

56 

5 1 

47 

3 1 

42 

48 

56 

56 

45 

46 

56 

52 

54 

74 

69 

62 

59 

57 

5  1 

56 

47 

42 

47 

45 

47 

47 

MIN 

34 

45 

41 

28 

30 

39 

43 

28 

23 

20 

24 

28 

30 

27 

28 

43 

29 

34 

SO 

62 

33 

29 

30 

36 

28 

32 

26 

32 

39 

4  J 

38 

HBRIANNB  2  S 

MAX 

55 

69 

71 

47 

63 

72 

74 

54 

32 

4  1 

49 

S3 

54 

47 

47 

52 

51 

51 

75 

71 

62 

59 

55 

50 

52 

SO 

43 

50 

50 

50 

661 

MIN 

35 

44 

44 

28 

30 

40 

42 

30 

22 

20 

25 

28 

30 

26 

29 

43 

30 

29 

48 

59 

31 

31 

36 

30 

26 

32 

27 

28 

40 

44 

40 

SAINT  CHARLES 

MAX 

HIN 

S2  .U 
27.5 


52. ; 

25.5 


S3  3 

27. b 


5  4  0 
30. 


5)  .  I 
32  .4 


53.2 
28.5 


52.7 
30.8 


53.3 
32  .2 


55.5 
31  .4 


53.8 
32.7 


52.3 

26  .7 


56  .8 

3  1.2 


56  .6 
36.0 


52.2 
30.4 


b2.  ' 
31  .0 


52.6 
33.9 


55.0 
33.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STfiT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

o 

(X 

(t 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

2"? 

28 

29 

30 

31 

SIUIICdRI  9  ESE 

61 

57 

71 

70 

37 

54 

64 

73 

34 

32 

41 

47 

S3 

S3 

45 

47 

53 

51 

62 

74 

71 

48 

57 

56 

45 

54 

46 

44 

51 

48 

61 

53 

5 

HIN 

35 

37 

54 

26 

27 

31 

45 

30 

22 

21 

22 

25 

28 

27 

26 

32 

28 

29 

42 

58 

3  1 

29 

34 

35 

25 

32 

27 

30 

32 

41 

45 

32 

5 

HESI  nfHPHIS 

nnx 

57 

69 

68 

54 

51 

54 

60 

59 

32 

36 

39 

48 

48 

47 

47 

53 

52 

51 

67 

66 

62 

55 

54 

SI 

50 

46 

51 

50 

49 

49 

S2 

6 

M  I  N 

37 

46 

49 

29 

33 

45 

47 

31 

23 

21 

34 

38 

25 

25 

32 

45 

29 

42 

50 

62 

32 

33 

36 

34 

35 

27 

27 

42 

44 

40 

36 

4 

wrNNE 

. 

nnx 

S3 

69 

68 

48 

52 

50 

46 

41 

26 

34 

42 

49 

46 

41 

44 

52 

50 

48 

69 

69 

59 

54 

54 

47 

49 

46 

40 

43 

46 

46 

60 

49 

7 

M  I  N 

36 

47 

40 

26 

29 

42 

41 

24 

17 

25 

26 

28 

31 

26 

27 

42 

25 

36 

46 

59 

29 

29 

32 

28 

28 

29 

24 

24 

35 

39 

34 

32 

4 

SOUTHWEST 

DE  QUEEN 

nax 

62 

60 

66 

59 

S5 

65 

57 

55 

44 

38 

45 

49 

58 

61 

52 

S3 

60 

55 

56 

76 

70 

61 

59 

64 

69 

68 

50 

48 

51 

50 

52 

56 

.7 

f1 1  N 

42 

42 

35 

25 

25 

40 

40 

28 

18 

15 

18 

20 

25 

25 

25 

44 

22 

38 

43 

SS 

28 

22 

32 

35 

21 

29 

28 

36 

40 

45 

36 

3 1 

-5 

HOPE   3  NE 

nnx 

64 

63 

75 

65 

47 

63 

76 

56 

32 

33 

45 

50 

57 

60 

50 

SO 

57 

53 

64 

77 

68 

53 

59 

63 

47 

60 

45 

43 

56 

50 

52 

55 

.9 

niN 

37 

43 

58 

26 

28 

31 

45 

32 

22 

17 

18 

19 

23 

27 

26 

32 

27 

27 

41 

60 

30 

24 

24 

32 

23 

23 

30 

32 

36 

40 

46 

3 1 

-6 

MOUNT   IDB  3  SE 

nnx 

60 

60 

71 

43 

46 

61 

52 

48 

29 

31 

43 

49 

56 

56 

49 

51 

56 

53 

62 

72 

69 

51 

69 

60 

41 

57 

46 

40 

54 

46 

46 

52 

.2 

M  1  N 

34 

37 

43 

24 

25 

36 

42 

29 

1  7 

12 

12 

15 

19 

20 

20 

27 

18 

18 

43 

62 

30 

19 

19 

34 

IB 

IB 

IB 

IB 

37 

42 

36 

27 

.2 

MURFREESBORO  2  NNM 

nnx 

62 

61 

70 

58 

57 

67 

57 

55 

39 

44 

45 

49 

56 

59 

59 

75 

65 

57 

67 

55 

40 

47 

48 

55 

56 

.1 

36 

42 

55 

27 

25 

25 

47 

33 

19 

15 

17 

18 

21 

25 

35 

59 

28 

20 

28 

33 

33 

39 

43 

3 1 

,  4 

NASHVILLE   EXP  STfiTION 

nnx 

61 

61 

71 

53 

4S 

64 

56 

55 

33 

35 

45 

48 

56 

60 

48 

48 

58 

52 

59 

74 

67 

S3 

58 

62 

46 

58 

47 

39 

51 

49 

SO 

53 

.6 

42 

43 

53 

26 

27 

42 

47 

32 

19 

17 

21 

26 

28 

30 

28 

43 

27 

37 

42 

59 

29 

26 

32 

34 

23 

33 

30 

34 

37 

41 

45 

34 

-0 

OKOT 

MAX 

62 

72 

71 

68 

64 

60 

59 

46 

38 

45 

48 

56 

61 

S8 

51 

58 

56 

52 

64 

76 

71 

68 

64 

61 

59 

55 

45 

54 

51 

52 

62 

57 

.9 

niN 

42 

46 

40 

31 

33 

46 

44 

32 

23 

20 

21 

23 

27 

31 

29 

45 

28 

40 

45 

50 

35 

25 

34 

40 

23 

31 

32 

38 

41 

47 

38 

34 

.9 

STflMPS 

MAX 

63 

61 

72 

59 

47 

65 

73 

58 

36 

39 

46 

51 

59 

62 

51 

52 

56 

55 

66 

75 

71 

55 

65 

65 

52 

62 

46 

43 

SS 

52 

57 

57 

•  0 

MIN 

40 

46 

59 

27 

28 

34 

52 

35 

23 

16 

20 

22 

26 

31 

28 

38 

25 

38 

42 

62 

28 

25 

28 

37 

22 

30 

35 

36 

40 

42 

47 

34 

tExflRnHNfi  fnn  OP 

MAX 

57 

72 

72 

47 

66 

66 

66 

44 

37 

45 

51 

58 

60 

60 

52 

56 

54 

57 

75 

70 

58 

65 

59 

60 

45 

45 

54 

48 

62 

56 

.9 

"  ■ 

MIN 

46 

51 

34 

32 

36 

50 

42 

33 

25 

23 

25 

31 

33 

36 

36 

47 

34 

44 

54 

66 

42 

38 

30 

38 

38 

39 

44 

43 

38 

.  g 

SOUTH  CENIROL 

08 

nRKSOELPHlB  2  N 

MAX 

57 

67 

70 

43 

61 

60 

57 

46 

33 

42 

47 

54 

58 

51 

45 

59 

55 

51 

73 

69 

66 

56 

59 

51 

56 

49 

42 

SI 

48 

49 

49 

54 

.0 

MIN 

35 

47 

38 

28 

26 

37 

4S 

31 

23 

17 

20 

21 

25 

25 

24 

44 

24 

35 

50 

57 

32 

24 

26 

33 

21 

27 

25 

35 

40 

46 

41 

CflHOEN  1 

MAX 

65 

58 

72 

72 

42 

63 

74 

72 

36 

36 

46 

50 

60 

60 

51 

50 

57 

55 

62 

76 

72 

55 

62 

64 

52 

61 

46 

45 

59 

SI 

55 

S7 

.4 

MIN 

34 

39 

53 

28 

28 

31 

48 

35 

25 

18 

18 

22 

25 

29 

29 

33 

28 

29 

40 

62 

32 

26 

28 

32 

25 

26 

31 

34 

39 

44 

50 

EL  DORflOO  Fflfl  fiP 

MAX 

60 

73 

75 

43 

64 

75 

77 

51 

38 

46 

51 

59 

62 

51 

48 

57 

56 

65 

78 

76 

53 

60 

64 

54 

62 

46 

46 

58 

51 

56 

67 

SB 

.8 

36 

52 

34 

29 

28 

47 

51 

31 

21 

16 

21 

22 

27 

28 

28 

45 

26 

37 

63 

47 

28 

25 

29 

27 

23 

28 

35 

40 

46 

51 

40 

FOROrCE 

MAX 

62 

S8 

72 

72 

40 

60 

72 

75 

36 

35 

45 

49 

57 

60 

58 

52 

57 

57 

63 

77 

72 

65 

60 

61 

58 

59 

54 

49 

55 

52 

62 

SB 

.2 

33 

41 

58 

26 

30 

31 

45 

31 

22 

19 

21 

23 

29 

26 

29 

46 

29 

39 

49 

62 

29 

26 

30 

38 

24 

30 

27 

34 

42 

45 

51 

nSGNOL  Ifl 

MAX 

58 

70 

69 

45 

63 

73 

72 

49 

35 

45 

48 

57 

59 

50 

48 

56 

54 

58 

75 

72 

64 

60 

63 

56 

61 

45 

43 

56 

55 

55 

60 

57 

.2 

37 

49 

39 

27 

29 

47 

49 

31 

24 

16 

20 

21 

27 

31 

27 

44 

24 

37 

54 

63 

28 

24 

32 

37 

22 

29 

35 

42 

47 

43 

40 

nOROBflr  LOCI"  8 

MAX 

58 

60 

71 

71 

;9 

60 

71 

77 

39 

37 

42 

47 

56 

58 

58 

47 

53 

53 

62 

75 

72 

52 

54 

54 

60 

58 

42 

44 

55 

SI 

65 

56 

.2 

31 

31 

54 

31 

23 

24 

43 

39 

28 

15 

15 

17 

19 

27 

28 

38 

29 

29 

38 

58 

32 

25 

25 

29 

21 

21 

30 

34 

38 

46 

SO 

PRESCOTT 

MAX 

58 

69 

72 

44 

61 

68 

63 

49 

35 

42 

46 

54 

60 

48 

50 

57 

52 

52 

75 

68 

64 

56 

61 

52 

57 

48 

43 

54 

5  1 

52 

49 

55 

.2 

MIN 

39 

47 

4  1 

27 

28 

42 

49 

31 

22 

18 

20 

23 

28 

28 

27 

44 

28 

37 

51 

67 

29 

26 

29 

36 

28 

30 

31 

38 

43 

46 

41 

34 

.3 

SPflRKMON 

MAX 

62 

64 

71 

70 

46 

63 

70 

70 

35 

40 

45 

50 

59 

60 

57 

53 

66 

76 

65 

56 

58 

61 

47 

44 

44 

55 

52 

57 

.0 

39 

32 

60 

27 

25 

31 

54 

34 

30 

18 

19 

20 

24 

24 

24 

33 

43 

54 

30 

32 

20 

26 

26 

38 

40 

42 

43 

32 

WBRREN  2  WSH 

MAX 

61 

59 

73 

73 

39 

65 

72 

79 

37 

36 

45 

49 

56 

59 

49 

51 

56 

54 

62 

75 

73 

54 

SB 

59 

50 

59 

45 

47 

55 

51 

66 

57 

0 

33 

37 

55 

27 

26 

29 

52 

34 

26 

1  7 

20 

24 

30 

31 

27 

30 

30 

32 

43 

60 

32 

27 

28 

26 

23 

24 

34 

35 

33 

4  t 

4  3 

32 

5 

SOUTHEAST 

09 

CR0S5ETT  2  SSE 

MAX 

55 

62 

74 

76 

37 

61 

70 

81 

40 

39 

45 

50 

57 

60 

49 

54 

57 

55 

66 

77 

75 

53 

59 

61 

53 

59 

46 

46 

56 

52 

66 

57 

8 

M  I  N 

33 

38 

48 

27 

23 

28 

46 

34 

25 

1  3 

1  1 

12 

14 

26 

20 

27 

22 

24 

39 

53 

29 

20 

22 

30 

19 

19 

26 

28 

32 

40 

47 

28 

OERHOTT  3  NE 

MAX 

53 

63 

75 

77 

35 

57 

72 

80 

37 

35 

42 

50 

56 

58 

51 

52 

SS 

52 

60 

77 

76 

SO 

59 

59 

SO 

57 

48 

46 

65 

50 

52 

56 

1 

M  I  N 

36 

45 

51 

29 

28 

32 

48 

35 

25 

19 

22 

23 

27 

31 

25 

35 

30 

38 

43 

60 

33 

27 

31 

39 

24 

27 

31 

30 

32 

42 

45 

3  3 

6 

OUHBS 

MAX 

62 

72 

76 

48 

57 

66 

80 

57 

34 

43 

49 

57 

55 

48 

51 

56 

S3 

53 

77 

75 

65 

60 

60 

51 

59 

49 

46 

54 

46 

5 1 

66 

57 

4 

37 

47 

46 

29 

28 

40 

56 

33 

25 

IB 

23 

25 

28 

28 

27 

43 

29 

32 

50 

57 

35 

28 

33 

40 

25 

31 

30 

31 

40 

45 

49 

35 

I 

EUOORfl 

MAX 

51 

63 

76 

79 

35 

58 

76 

78 

4  1 

35 

41 

49 

54 

59 

48 

55 

52 

51 

63 

75 

75 

51 

SB 

59 

53 

57 

49 

45 

57 

52 

66 

56 

8 

M  1  N 

35 

44 

53 

32 

30 

30 

49 

41 

27 

20 

23 

25 

27 

34 

29 

32 

34 

33 

42 

62 

36 

29 

30 

39 

26 

32 

32 

30 

32 

44 

51 

34 

9 

nONI ICELLO  3  SW 

MAX 

56 

67 

76 

75 

47 

58 

70 

79 

49 

36 

44 

48 

56 

58 

49 

52 

54 

52 

64 

76 

74 

52 

51 

48 

45 

57 

45 

46 

54 

SO 

67 

56 

6 

M  1  N 

34 

41 

50 

28 

28 

32 

48 

34 

25 

15 

20 

21 

26 

29 

25 

35 

31 

31 

42 

62 

30 

26 

32 

36 

22 

28 

31 

32 

36 

41 

46 

32 

8 

PINE  BLUFF 

MAX 

61 

63 

70 

70 

47 

62 

68 

75 

35 

34 

47 

50 

59 

58 

49 

51 

59 

52 

63 

76 

72 

54 

60 

62 

46 

60 

45 

44 

53 

49 

50 

56 

3 

MIN 

35 

36 

S4 

25 

26 

29 

44 

32 

23 

18 

18 

23 

29 

28 

27 

29 

31 

30 

4  1 

62 

31 

29 

30 

34 

25 

26 

29 

30 

34 

41 

42 

32 

0 

PORTLRND 

MAX 

60 

74 

76 

61 

56 

72 

78 

62 

57 

40 

SO 

S3 

50 

50 

SO 

56 

54 

52 

75 

75 

72 

56 

60 

54 

55 

55 

SO 

55 

50 

53 

69 

59 

4 

MIN 

34 

44 

53 

29 

29 

38 

55 

34 

25 

18 

23 

21 

27 

32 

25 

42 

32 

31 

46 

58 

34 

2S 

32 

41 

31 

30 

31 

30 

36 

44 

49 

34 

8 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

56 

78 

77 

35 

55 

70 

78 

38 

38 

43 

54 

55 

47 

5S 

55 

51 

60 

71 

70 

57 

58 

58 

52 

55 

45 

44 

S3 

51 

66 

56 

0 

MIN 

34 

29 

29 

30 

47 

35 

25 

19 

30 

25 

27 

21 

29 

30 

30 

41 

58 

33 

28 

33 

24 

25 

28 

30 

29 

32 

44 

48 

31 

9 

STAR   CITY    4  ENE 

MAX 

73 

73 

47 

60 

70 

80 

55 

35 

43 

50 

58 

55 

51 

53 

55 

55 

55 

76 

75 

65 

60 

60 

56 

59 

S3 

45 

52 

SO 

51 

69 

68 

0 

MIN 

47 

45 

26 

28 

40 

53 

31 

24 

18 

23 

23 

33 

26 

26 

43 

30 

28 

52 

62 

32 

28 

31 

40 

24 

28 

27 

32 

4  1 

44 

48 

34 

4 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOHING  S 

TAIION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERnrURES 

aRKHNsns 

OECEHBER  1978 


DSY   OF  MONIH 

U 

Slfil ION 

a 

X 

1 

-' 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

]  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

?0 

?1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOPE  3  NE 

1  IN  1 

4 

niN 

61 
47 

60 
50 

66 

57 

66 
45 

52 
42 

56 
42 

62 
46 

56 
47 

47 

42 

42 
38 

41 

37 

44 

37 

48 

38 

49 

38 

48 

39 

45 

39 

55 
40 

50 
40 

55 
43 

65 
55 

64 
46 

55 
44 

54 

40 

54 
41 

52 
41 

51 
38 

43 

40 

43 
41 

48 

41 

49 
46 

52 
48 

52  .7 
42  .9 

"IN 

6  1 
39 

57 
39 

63 
49 

65 
38 

40 

35 

51 
34 

48 
42 

63 
39 

39 
35 

39 
34 

42 

32 

48 

35 

50 
34 

51 
38 

50 
35 

43 

35 

51 
36 

54 

35 

48 

38 

62 
48 

62 
39 

53 
36 

53 
34 

50 
34 

47 

35 

48 

35 

51 
39 

47 
34 

39 
34 

45 

37 

49 
44 

37  . 1 

4 

MUX 

54 
42 

53 
43 

62 
46 

61 
42 

42 

38 

47 

36 

47 

39 

55 
42 

49 

36 

38 
35 

39 
34 

43 

39 

45 

36 

46 

36 

44 

36 

42 

35 

47 

37 

48 

37 

46 

39 

56 
46 

58 
43 

50 
40 

49 

39 

45 

37 

44 

37 

44 

37 

45 

37 

43 

35 

38 
36 

45 

38 

47 
45 

47.5 
38 . 7 

HPRlflNNfl  2  5 

1  INI 

i 

MSX 

53 
49 

55 
50 

59 
55 

59 
49 

49 
46 

53 
49 

57 
47 

S3 
46 

46 

41 

42 

39 

43 
40 

43 
40 

43 
41 

43 
40 

42 
40 

45 
42 

45 

42 

46 
44 

53 
44 

55 
53 

55 
46 

50 
45 

48 
44 

47 
4  1 

46 
42 

44 

42 

43 

39 

43 

39 

43 
43 

45 
43 

50 
44 

48.3 
44  .  1 

ROMHER  2  NNE 

1  IN  1 

4 

nnx 

MIN 

59 
39 

70 

69 
36 

39 
33 

54 

33 

58 
43 

71 
43 

43 

32 

43 

30 

47 

31 

52 
32 

52 
31 

50 
31 

53 
30 

54 

37 

51 
35 

53 
38 

66 
52 

67 
36 

56 
32 

56 
34 

53 
33 

45 

32 

51 
30 

42 

32 

45 
31 

47 

30 

47 
44 

51 
47 

53.2 
35.3 

SIUTrOHRT  9  ESE 

1  IN  1 

4 

nnx 
niN 

54 
4  1 

51 
4  1 

59 
45 

57 
39 

39 
35 

42 

35 

50 
41 

55 
40 

42 
34 

39 
34 

34 

32 

37 
32 

40 

32 

44 

32 

42 

32 

40 

31 

45 
34 

46 

33 

49 

36 

56 
49 

56 
38 

44 

35 

47 

35 

46 

35 

41 

32 

43 

32 

38 
32 

41 

32 

42 

32 

41 

37 

45 
4  1 

45.3 
35.8 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


0RKnN505 
DECEMBER  1976 


STRT I  ON 


NOSrHEOSI 
KE I5ER 


HE5I  CENTRAL  04 

BLUE  MOUNiniN  onn 


CENIRflL  OS 
BLflKELT  nouNiBIN  onn 


EB5I  CENTRflL  06 
SIUIICHRT  9  ESE 


DAY   OF  MONTH 


.05 
39  61 


EvflP  .06  .03 
HIND    27  42 


SOUIHueSI 
HOPE  3  NE 


EVfiP 
WIND 
MAX 
niN 


EVflP 
WIND 


9     10    11    12    1  3    14    15    16    17    18    19   20   21    22  23 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
1  0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  "•"""'Sfls 

DECEMBER  1978 


Q  T  Q  T  I  n  M 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

A 

5 

5 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIHHESI  01 
BENIONVILLE 

BERRTVRLE  i  NW 

EURErO  SPRINGS  3  WNW 

FflYETTEVlLLE    ffiP  HP 

GRdVEITE 

HPRRISON  FFIH  OP 

ODELL    3  N 

NORTH  CENTRAL  0? 
GILBERT 

NORTMEnST  03 
BBTESVILLE   L   AND  0  1 

CORNING 

POCBHONIBS  1 

SEflRCY 

HESI  CENTRBL  04 
BLUE   MOUNTfilN  OBH 

FORT    SMITH   WSO  BP 

MENB    3  WSH 

OZBRK 

HBLDRON 

CENTRBL  05 
BLBRELY    MOUNTBIN  QBM 

CONHBT 

L I TTLE  ROCK  FPfl  BP 

MOLVERN 
OHENSVILLE 

EBST   CENTRAL  06 
BRINKLET 

SOUTHWEST  07 
MOUNT    IDA  3  SE 

TEXBRKONB  FBA  BP 

SOUTH  CENTRAL  OB 
ARKAOELPHIB  2  N 

EL  DORADO  FAB  BP 

PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 
CROSSETT  2  SSE 

SNOWFALL 
SN   ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  ONO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 

SNOWFBLL 
SN   ON  OND 
WTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

I  .C 

.  1 
T 

I 
T 

T 
T 

T 
I 

.5 

1  .5 

2 

1  .7 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
I 

T 
T 

I 

T 

.5 

I 

1 

T 

T 

T 
T 

.5 

.3 

T 

T 

T 
T 

•  5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

I 
T 

1  .0 

1 

I  .0 
1  .0 

1 

1  .0 

T 
T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDE< 


1  1 


SNOWFALL  nND  SNOW  ON  GROUND  """"nsbs 

DECEMBER  1978 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OERnOIT  3  NE 

Dunns 

nONIICELLO  3  5H 

SNOUf HLL 
SN  ON  GNt 

SNOHFnLL 
SN  ON  GN[ 

5N0HF0LL 
SN  ON  GNC 

I 
r 

I 

I 
I 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SlflTlON  INDEX 


12 


STATION  INDEX 


RRKRNSfiS 
DECEMBER 


1978 


S  T  fl  T I HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  i  1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  I 

UJ 

O 
a 

a 
(r 
r~i 

LOT  1 TUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVOT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLr\VLr\ 

If 

PRECIP. 

EvflP . 

SPEC IflL 
(SEE  NOTES  1 

RBBOT  T 

0006 

04 

SCOTT 

I 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JAMES   V  WILLIAMS 

flL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

BLUM  FORK 

01  30 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

SP 

c 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS  REBA   Y  SWAIM 

flniTr   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALIA  F  GARNER 

flNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

nUlF  N    R    HFMPIR  I  X 

flRKRDELPHIfl  2  N 

0  9  9  0 

n  R 

U  u 

CLRRK 

3 

3  4 

09 

93 

0  3 

1  95 

6P 

7  A 

c 

H 

ARK  WATER-SEWAGE  OEPT 

RRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

1  45 

7A 

CLARENCE  L  WESTMORELAND 

RRKRNSflS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

RRK   POST   NAT  MEMORIAL 

flSHOOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LONNIE  SIEBEL 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  R  PINKERTON 

RUGUSTH  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JRMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

BRTESVILLE  L  RNO 

D  1 

0460 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RF  F  DF  V  1 1  1  F 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

25 

91 

05 

221 

6P 

6P 

H 

P   M  RRFFKFNRinGF 

BENTON 

n  c:  Q  Q 

05 

SAL INE 

6 

3  4 

3  3 

92 

37 

285 

6P 

7  A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

RFNTHNVll 1  F 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

13 

1296 

7A 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

RFRRYVIIIF    d  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

H 

J  W  TOMLINSON 

RIP.  F  n  R  K 

D  1  CJ    r  u  r\  r\ 

0564 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

R  r  SMORPK     ?  SF 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7R 

MRS   LOUISE   H  YATES 

0745 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

07 

91 

06 

290 

7R 

JACK  TWILLR 

BLflKELY  MOUNTfilN 

DRM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8R 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DflM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8R 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Rl  1  IFF    r  f  T  Y    ^  C.Ia] 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

0805 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

7R 

7R 

R  L  WHITE 

RnMMFRDQI  F 
DUININC  r\Ur1L  C 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

3  4 

2  3 

93 

2  3 

1  000 

7R 

0  E  KETCHUM 

RfiriMF  U  I  1  !  F  "^^F 
DUUINlVILLl.     J  OOL 

0832 

04 

LOGAN 

1 

35 

06 

93 

55 

700 

7P 

7fl 

c 

BILL  KREPPS 

RflTKlMRlIRP     "5  WF 

0842 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVR  GATES 

R  n  1  1 P  M  T  n  M 
D  U  U  U  n  1  U  iN 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

□  K  1  INn  L  C  T 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  I 

1  I 

200 

7fl 

7A 

c 

H 

ANGELA  HINTON 

miPPQi  n  TriLiPP 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHORLS  ORM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

I  102 

05 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

05 

279 

6P 

6P 

B  M  WALTHER 

LHL I LU  KuLK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C   W   THORNLEY  JR 

r  Q  M  n  c  M  1 
L  H nu  t  N  1 

1  152 

08 

OUACH I T A 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLRRENOON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  9 

1  70 

5P 

7R 

INACTIVE  9/30/76 

CLRRKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILL  IS 

CLRRKSVILLE  6  NE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

24 

850 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

EARL   B  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

35 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1595 

05 

FAULKNER 

1 

35 

05 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORN  I  NO 

1632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

5P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTRL  VALLEY 

I  750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

4  2 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DRMRSCUS  2  NNE 

1829 

02 

VAN  BUREN 

1 

35 

24 

92 

23 

680 

7R 

RAY   R  HUTTO 

ORNVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7fl 

JOSEPH  A  MOUDY  JR 

ORNVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDRNELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

I  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E  BURKS 

DEER 

1  900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7R 

7A 

MRS  LELR  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

5P 

7A 

H 

0   TUCKER  VRSSER 

DE  QUEEN  DRM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

THE  MOERY  CO 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8fl 

8R 

H 

RRDIO  STRTION  KVSA 

DES  RRC 

1968 

06 

PRR I R I F 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7R 

HUE  Y  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  I  9 

8A 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DflM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

685 

c 

NORTHROP  WORLDWIDE 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS   C  KEAHEY 

EL  DORRDO  FAR  AP 

2300 

08 

UN  1  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

FAA 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

15 

I  35 

8R 

8R 

CITY   OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3 

NNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

5P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

500 

SS 

7A 

RUSSELL  H  CARTER 

FAYETTEVILLE  FAA 

AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

1  0 

I25I 

MID 

MID 

H 

FAR 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

ID 

1270 

8R 

8A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

260 

8R 

8A 

H 

G  M  BRRTON  SR 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LtbL 1 t    r  LHLLtNb 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

02 

90 

48 

250 

5P 

5P 

c 

JIM  BERZLEY 

FORT  SMITH  WSO  RP 

R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 
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OBSERVATION 
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PRECIP. 

a. 
cz 

UJ 

SPEC [PL 

ISEE  NOTES  1 

UDOLr\VLr\ 

FORT   SMITH  WRTER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7fl 

JRMES  L  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2750 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

20D 

7R 

BESSIE  E  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS    IDA  fl  KILL  ION 

GlLLHflM  DRM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

NORTHROP  WORLDWIDE 

GLENWOCD   4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7R 

MRS  JIMMY  GRflNT 

ORRVFI  1  Y    t  FSF 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7R 

DDiirp  HIINJNiriITT 

GRRVETTE 

29  30 

0  1 

BENTON 

] 

36 

24 

94 

28 

1  250 

55 

s  s 

l-j 

ROBERT   D  EVANS 

GREENBRIER  3  N 

2940 

05 

FRULKNER 

1 

35 

16 

92 

23 

660 

7P 

7R 

VERLE  J  ACRE 

GREEN  FOREST 

2945 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7fl 

HUGH  L  LEYSflTH 

GREENNOOD 

2975 

04 

SEBAST 1  AN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  S  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1 

91 

48 

1  80 

4P 

HAMBURG  WATER  CO  INC 

HRRDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

INACTIVE  3/31/77 

HARRISON  ERR  RP 

3155 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

FAA 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MDc    FTTQ    r,  IQllMIII^ 

HELENR 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

7  A 

7  A 

CARL  M  ROBINS 

HfiPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7A 

7R 

GH 

RRK   UNIV  SW  BR  EXP  STR 

HJPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELO 

FORRT  I  0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZABETH  W  FRIDAY 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

580 

7R 

7A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MRDISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1  453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

JRSPER 

3500 

01 

NEWTON 

7 

35 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS  LVRR  B  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7fi 

7fl 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

375  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

31 

215 

SS 

ss 

KE  ISER 

3821 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

Qfl 

u  o 

9  9 

/  n 

"70 
/  n 

7R 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J  D  COBB 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRR I GHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7R 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MfiUMELLE 

40  1  0 

05 

PULASK  I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LRNGLEY 

4050 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

795 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LERO  HILL 

4105 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLfl 

41  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

55 

7A 

H 

PIERCE  A  REEDER 

LITTLE  ROCK  FAR  RP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

14 

257 

MID 

MID 

HJ 

FAR 

MRD ISDN 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

43 

215 

8R 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

MHGNOL I R 

4548 

08 

COLUMB I fl 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

c 

H 

UK    JUniN     i     HI  IttlCKT 

MRLVERN 

4552 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

Q  9 

A  Q 

1  1 
J  1  1 

Q  p 

o  r 

or 

H 

RADIO   STATION  KBOK 

MRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

CLARENCE  P  MRTHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4538 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MRRSHALL 

4655 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4595 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE   4  HNN 

4746 

02 

I  ZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

480 

7R 

LONNIE  0  COOPER 

MENR  3  WSW 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

34 

94 

17 

1  I  30 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  R  MC  CORMICK 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG-CORPS  OF  ENG 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8R 

c 

H 

U  OF   ARK   -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8A 

8R 

c 

U   o   LUKrS   Ur  LNLtlNtLKS 

nORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

35 

07 

9  Q  n 

z  y  u 

C  D 

^J^ 

7  R 

INACTIVE  9/30/78 

MOUNT    IDR   3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

597 

7A 

7R 

c 

H 

WILLIAM  E  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

8fl 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTA IN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7fl 

7A 

WILLIAM  F  PARSONS 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS   SOLA  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

NATHAN   4  WNW 

51S8 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MKb   tuNH   J  WLoIFhLL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS  NONA  L  HAILEY 

NEWHOPE  3  E 

D  1    /  4 

0  7 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

WILL  IRM  W  WARD 

NEWPOR  T 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8R 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

52D0 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BRXTER 

7 

35 

15 

92 

15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  L I TTLE   ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULRSK I 

1 

34 

50 

92 

1  6 

563 

MID 

MID 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WRSHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1  500 

7A 

H 

MRS   CLARA  W  HURST 

ODEN   I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL   CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS   GUY   E  COOK 

0?ARK 

5508 

04 

F  P  D  M  k  1    I  M 

r  r\  H 1  \  r\  L  1  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

BP 

7A 

H 

BURNS  WRKEF lELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7R 

VIRGiL  D  MELSON 

PARAGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

250 

4P 

4P 

WILLIRM  J  TOMERLIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ARKflNSRS 
DECEMBER  1978 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRESCOT  T 
PRESCOTT  SCS 

RATCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  2  S 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMRN 
STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANR   FAA  AP 

WALDRON 

WARREN  2  WSH 

WASHITA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  I  NG 
WYNNE 
YELLV  I  LLE 


5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 

6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6562 
6586 
6624 

6768 
6804 
5823 
6918 
5920 
6928 
7038 
7048 
7488 
7582 

7592 
77  1  2 
7744 
7950 
8052 
8084 


SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FUL  TON 
WHI  TE 
GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L I NCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMB I  A 

MILLER 

SCOTT 

BRADLEY 

montgomery 
cr:  ttenden 

FULTON 
YELL 
CROSS 
MARION 


34  48 

35  57 

35  03 
34  1  3 
34  35 

34  I  1 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  17 

35  39 
35  10 

33  55 

33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

34  54 
3  3  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  15 

36  1  3 


93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 

93  53 

91  16 

93  06 

91  08 

90  08 
9  I  49 

91  45 

92  24 


92 
94 


92  51 

93  29 


91 
9  1 
91 


47 
32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 
94  05 

92  06 

93  32 

90  1  ! 

91  54 
93  28 
90  48 

92  4  1 


668 
925 
330 
215 
840 
380 
330 
120 
308 
318 

463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
210 
550 
1  I  40 

1  70 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
675 
210 

510 
220 
775 
350 
260 
760 


5P 
6P 

7A 

8A 
8A 
SS 

8A 
SS 

MID 

5P 
7A 


5P 


7A 
7A 
7A 
7A 
BP 
5P 
6P 


7A 
8A 
7A 
8A 
7R 
7A 
7A 
6P 
7A 
7R 

8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 
7A 
7R 

7A 
5P 


C 

C  H 


C  H 


SnCGH 
H 

H 

C  H 
H 


eOMAR  K  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

A  D  HOLBROOK 

L  B  HADDOX 

MRS  WILLIE  GARRETT 

MRS   JUDY  FENLEY 

BENEDICTINE  SISTERS 

LOUIS  C  SHACKELFORD  JR 

JOHN  W  TEETER  JR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U   S  F  iSH  AND  WILDL IFE 
GILLIS  R  NEELEY 
BILL   L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 

MATTIE   D  MIZELL 
HUBERT   A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FAA 

WILLIAM   0  BIVENS 
POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W   MEMPHIS   UTIL  COMM 
MRS  DEON  B  CALDWELL 
MILES  B  TURNER 
RADIO  STAT  ION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  lua 

Average 
Minim  ma 

1 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Daya 

No.  of  Day 

Total 

Deparlure 
From  Normal 

GrealesI  Day 

s 

Snow,  Sleel 

No,  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Deplll 
on  Ground 

0 

Q 

.10  or  More  J 

1 

1,00  ot  More 

-  0 

s. 
is 

ii 

«       *  * 

MAY  1978 

FAVeTTEVlLLi  PX>  STA 

r^  •  1 

95  0 

An  1 

86 

27^ 

19 

2 

103 

0 

Q 

0 

° 

6.'.8 

.  26 

1  at 

7 

,  0 

0 

0 

1 

*      *  * 

JUNC  4"7° 

ARKS V  1 1 LI 

tT.8 

62,1 

75.0 

»» 

10* 

♦  7 

9 

1 

1 3 

Q 

0 

0 

2.12 

.♦7 

5 

•  0 

0 

i 

0 

MORQBAY  LDCK  B 

60.0 

7S.2 

«8 

10 

91 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

2.73 

-  .32 

1.07 

2 

•  0 

0 

6 

J 

1 

YELLVILLG 

86.1 

60,8 

7J.5 

98 

10 

♦  7 

9 

3 

10 

0 

0 

0 

1.28 

1.71 

I 

•  0 

0 

6 

t 

1 

•      •  • 

AUQU5 1  iv7" 

BLUE  MDUNTlIN  dAH 

67,8 

81.1 

101 

19* 

89 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

2.95 

1.16 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

*      •  • 

CKECNBKIER  »  N 

67.1 

60,2 

7J.8 

«« 

10 

52 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

*.29 

1.69 

•  0 

0 

6 

1 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


IlUt  nOUNTtlN  mn 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


1       2      3       4      5       6  7 


Day  of  Month 

9      10  I  11  I  12     13  I  14  i  15  \  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  i  30  31 


CltDKIVUlC 
NOROBAV  LOCK  n 


2.12 
l.2< 


.3» 

.1'  ,95 

T  .43 


,0*.  ,07 


T»Y10« 


».2» 
.IT 


See  RvlcreDC*  NolM  Following  Station  Indvi 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Monlh 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

E 

8  1 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•        •  • 

MAX 
MIH 

H4V  l?7e 

MAX 
MIN 

fiVETTfVILLf  E»P  STl 

MAX 
MIN 

7' 

5' 

60 
39 

J7 

42 

46 

43 

51 
4J 

72 
46 

7« 
62 

77 

50 

73 
50 

TO 
44 

77 
93 

79 
60 

77 
32 

76 
47 

66 

50 

78 
50 

72 
49 

70 
56 

74 
60 

64 

66 

89 
91 

62 
64 

79 
66 

63 

63 

•  9 

63 

86 
63 

66 
66 

61 
64 

81 
64 

76 
59 

64 

63 

75. 1 
55.0 

•           •  • 

MAX 
MIN 

JUNE  I'^i 

MAX 
MIN 

CLiRKSvIlLE 

MAX 
MIN 

61 

67 
61 

63 
62 

61 
59 

83 
62 

76 
66 

63 
64 

63 
63 

61 
47 

81 
51 

82 
55 

90 
62 

92 
54 

66 
55 

64 
93 

88 

55 

90 
60 

93 
64 

79 
63 

89 
66 

65 
68 

81 
62 

90 
68 

94 
69 

93 
67 

96 
66 

97 

70 

96 
68 

99 
69 

99 

70 

62I1 

MODOSAv  LGCK  e 

MAX 
MIN 

9! 
6! 

90 
69 

84 
64 

82 
63 

69 
61 

69 
63 

86 
63 

80 
69 

90 
62 

82 
51 

67 
57 

91 
69 

94 
62 

87 

56 

89 
99 

89 

56 

91 
65 

93 
67 

94 
69 

67 
68 

91 
69 

91 
54 

94 
92 

95 
52 

95 
94 

95 
93 

96 
53 

95 
55 

96 
56 

96 
54 

90.4 
60.0 

VEUVlLLE 

MAX 
MIN 

e» 

36 

76 
60 

7T 
62 

81 
57 

76 
61 

77 
69 

81 
61 

77 
60 

77 
47 

82 
48 

66 
93 

88 
62 

84 
32 

63 
93 

88 
49 

89 
51 

90 
56 

78 
68 

88 

60 

85 
66 

64 
65 

90 
67 

94 

71 

93 
67 

93 
67 

95 
68 

96 
67 

96 
67 

96 
66 

96 
69 

86.  1 
60.6 

•          •  * 

MAX 
MIN 

AUGUST  1978 

MAX 
MIN 

BLUE  MOUNTilN  D4H 

MAX 

MIN 

9* 

&6 

96 

69 

96 

71 

90 
69 

80 
66 

79 
62 

69 
62 

92 
64 

93 
66 

95 
67 

67 

100 
70 

100 
70 

102 
69 

69 

IOC 
74 

101 
70 

'n 

'74 

101 
67 

67 

66 

67 

97 
69 

'7c 

9^ 
73 

loo 

99 
73 

9! 
66 

71 
69 

85 
59 

94.4 
67,6 

«           •  * 

MAX 
MIN 

SE^TEMSE"  1971 

MAX 
MIN 

OREENenIER  3  N 

MAX 
MIN 

B> 
6! 

>a 

60 

86 
S9 

93 
36 

90 
37 

69 
37 

90 
57 

91 
99 

92 
57 

94 

58 

89 
52 

69 

67 

62 
69 

60 
69 

91 
69 

90 
65 

90 
65 

89 
64 

90 
72 

90 
69 

90 
68 

90 
60 

60 
56 

83 
60 

69 
55 

60 
54 

84 
60 

82 
54 

83 
53 

83 
53 

87,3 
60.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Slallon 

Da7 

Oi  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUL-JSr    10  78 

BLUE   "OHN'ilN  DAM 

Bl/AP 

.19 

.23 

.21 

,08 

.06 

.12 

.26 

.24 

.29 

.25 

.24 

.29 

•  22 

.27 

.21 

.29 

.23 

.33 

.47 

.16 

.24 

.2" 

.25 

.24 

.25 

.22 

.28 

.25 

.14 

.03 

.16 

6,96 

16 

22 

l* 

16 

13 

14 

23 

25 

24 

26 

25 

41 

29 

22 

30 

29 

29 

33 

34 

24 

31 

33 

33 

27 

21 

20 

29 

29 

23 

35 

17 

779 

CORRECTIONS 


DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 


November  1978  Monthly  Summarized  StaClon  Northeast  03  Coming  Total  Precipitation,  8.35.     Departure  from  normal, 

and  Divisional  Data  4.42. 

November  1978  Daily  Precipitation  Northeast  03  Corning  Total,  8.35.     Amount  on  17th,  1.75. 

November  1978  Monthly  Summarized  Station  Northeast  03  Division  Average  precipitation,  6.94.     Departure  from  normal, 

and  Divisional  Data  2.87. 


S««  H«t*r*QC«  Nolaa  roLlowLng  Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wr.t.ng  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building  Ashev.U. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   ,n  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  th.rstate 


!ov.mtnt  in  ,le  M  ^hT  H  "7-— "-l  units  used  ,„  this  bulletin  are:  Temperature  in  «F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
V2,r<i\ZTiZ  enre/d  ,  '  ^^""^  '  total  s  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
Observations.  ' 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  t,^es  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table  "Daily 
Temperature  table.  Evaporation  and  Wind'  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  or  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  betow  in  the  "Evaporation  and  Wind"'  table  Max 
and  Min  values  m  the  Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  18  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfan  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
m  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon  c.s.t. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Hope  3  NE 
Reiser 

Mar i anna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Soil  Type 

:  Tickfaw  gray  silt 
:  Sharkey  clay 
:   Callaway  silt  loam 
:  Gat  1  ion  silt   1 oam 
:  Crowley  silt  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 

0-lZ 
0-12 
0-U 
0-lZ 
0-lX 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December 


of  this  bul 1 et in . 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount   included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts   to   be    published    later    in  Hourly 

Prec  ipi  tat  ion  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ i  shed  in  "Cl imatolog  i  cal  Data"  bul let  in  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soi I  Temperature"  table  . 

U        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Onnnission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental   Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:        1-ARKANSAS     2-MISS ISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  43  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,   price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Building.  Asheville,  N.C.  28801. 
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50.2 

62.8 

69.1 

75.6 

81,7 

79 

74 

59 

2 

54 

6 

44.0 

59 

9 

DIVI SION 

31 

5 

-  9 

7 

33.6 

-U.O 

48.8 

_ 

2,7 

63.8 

1*1 

68.6 

1.3 

76.8 

.6 

83.3 

2.: 

80 

8 

.5 

75 

0 

L.5 

60 

6 

2.7 

54 

9 

3.1 

42.4 

- 

.6 

60 

1.7 

•       *  • 

EAST  CENTRAL  n6 

ARKANSAS  POST 

33 

8 

35.8 

51.9 

66.3 

71,6 

78.9 

83  6 

77 

1 

64 

2 

57 

9 

46.3 

62 

3 

BRINKLEY 

63.3 

.8 

69. 4M 

I.l 

77,5 

.6 

8z!2 

1.2 

78 

0 

-  1.9 

73 

5 

.7 

58 

8 

_ 

3.6 

53 

0 

2.2 

40.8 

1.9 

DES  ARC 

29 

-11 

7 

31.3 

-13.0 

47. AM 

- 

3.8 

63.7 

.5 

67,8 

- 

3.1 

76.6 

-  1,8 

82.4 

1.0 

78 

e 

-  1.4 

72 

9 

62 

- 

.9 

54 

9 

3.3 

41.3 

1.7 

59 

IM 

2.8 

FORREST  CITY 

30 

3 

32  .'t 

49.7 

69.8 

78.3 

79 

2 

74 

3 

61 

4 

53 

6 

42.3 

60 

0 

HELENA 

29 

3 

3 

32.1 

-12.8 

48.4 

3.6 

64  [3 

1.2 

67.9 

3,2 

76.3 

-  2,2 

.6 

,4 

78 

' 

-  1.6 

75 

° 

1.2 

60 

3.0 

5* 

5 

2.4 

41.9 

- 

1.9 

59 

2 

3.0 

KEO 

30 

7 

33,0 

49.7 

64.9 

70.1 

77.8 

82.8 

60 

I 

74 

9 

60 

8 

54 

3 

43.4 

60 

2 

HARIANNA  2  $ 

31 

3 

-  9 

5 

33.5 

-10,6 

50. (S 

- 

.7 

66.7 

4.4 

70.6 

.0 

78.8 

.7 

63.5 

3.1 

79 

7 

,5 

75 

5 

2.7 

61 

6 

1.3 

55 

2 

3.8 

44.4 

1.4 

61 

0 

.4 

SAINT  CHARLE? 

31 

-  9 

7 

33.  OM 

-11.6 

49.4 

2.6 

69. 2H 

2.0 

69,6 

1.4 

78.2 

-  ,2 

83. 8M 

2.4 

80 

3^ 

-  .1 

76 

IM 

2.2 

55 

4 

3.7 

STUTTGART 

32 

2 

-10 

2.3 

71,2 

.4 

79,5 

.4 

85.4 

3. 1 

STUTTg«RT  1  FSE 

30 

7 

-  9 

6 

32  .'6 

-u!o 

48^5 

2.*2 

64,9 

3.0 

69 , 9 

-_ 

,  5 

78.0 

,2 

83,5 

2.6 

79 

9 

,  2 

75 

0 

2.0 

2.3 

54 

9 

3.6 

43"o 

.4 

1.1 

TUKRELl. 

30 

3m 

30. IM 

49.<SM 

" 

" 

" 

WEST  MEMPHIS 

OM 

32.9 

49,5 

69.3 

70,  2H 

77.2 

62.7 

79 

3 

75 

5 

62 

1 

56 

2 

44.5m 

60 

5M 

HYNNE 

30 

5 

31.9 

49.0 

69.4 

69.7 

78  .6 

83,? 

78 

8 

74 

4 

60. 

0 

53 

0 

41.1 

59 

6 

DIVISION 

30 

8 

- 1 0 

32.6 

-12.0 

49,-5 

2.2 

69.1 

1.9 

Z .  1 

42.9 

,4 

1 

•       *  » 

SDUT"«EST  1,7 

DE  OUEEN 

3'. 

l^^ 

-  e. 

8 

36.0 

-10.0 

51.2 

1.9 

65. 4M 

2.0 

71.5 

1.0 

79.5 

1.9 

B6.3 

5.3 

64, 

Of 

3.3 

77, 

2 

3.1 

63. 

6 

.3 

56 

2H 

4.0 

44.1 

62. 

4M 

.1 

HOPE   3  NE 

32 

2 

-10 

0 

-11.5 

49,0 

3.2 

64.0 

1.1 

69,  P 

.7 

78.0 

,  1 

83.9 

2.5 

82, 

3 

1.4 

79 

9 

1.5 

62. 

6 

1*5 

55 

3 

2.9 

43.8 

,5 

60. 

9 

1.5 

MOUNT   IDA  3 

28 

5 

-12 

0 

31.1 

-12.7 

45.0 

5.0 

60.8 

-  ,4 

2,5 

74.9 

-  1,2 

82,7 

2.8 

80. 

6 

1.6 

74. 

3 

2.2 

58. 

3 

3.5 

53 

0 

2.9 

39.7 

2.6 

57. 

9 

2.5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ""n»s 


January 

February 

March 

July 

August 

Scptemljer 

October 

November 

December 

Annual 

Slation 

1 
E 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

1 
E 

1 

1 
E 

Departure 

Temperalure 

Departure 

Temperalure 

Departure 

Temperature 

Departure 

1 
E 

t 
a. 

4 

t 

i. 

E 

Departure 

S 

1 
E 

1 

t 

e 
£. 

E 

1 

Temperature 

Departure 

MUOFBEESSOlU  2  NNW 
NaSHVlLLE   eXP  5TaTIiiN 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA   Fftfi  flP 

32.2  1 
32. T 
39.6  1 
34.0 
39. B 

-4 

-  9.6 

3'.2«l 
36.0  ! 

-10.7 

"i 

48.6 
53.2 
51.3 

1 

-  2.9 

-  1.9 

63 .  2Mi 
63.4 
66.8 
64.8 
66. 4H 

1.2 
1.6 

70. 5M 
69.3 
73.0 
7n.  7 
73." 

- 

.5 
.9 

77.6m| 
78.2 

eo.7 

78.3 

1,0 
1,6 

B4.0M 
85,0 
87, Of 
84,6 

4.2 
4.6 

83. 3m 
63.5 
65. 1 
63.4 

3.0 
3.2 

75 .  5M 

77.0 

78.7 

76.7 

79.0 

2.7 
3.2 

64.2 
65.4 
63.9 
66,3 

.  1 

-  .3 

56I4" 
57,6 
57.1 
60, BH 

4.5 
3.2 

43,8 
46.4 
45,7 
47 .  9M 

-  , 

61.4 

62.2 
64 ,7H 

.5 

nivisinN 

33. 1 

64.4 

1*2 

70,5 

85, 1 

2.6 

44.4 

-  .2 

61,8 

.  ,7 

«     *  • 

SOUTH  CENTRAL  n" 

i 

ARKADELPHIA   Z  N 
CAMDEN  1 

EL   OORADH  Fab  AP 

FQRD^CF 

HAONOLtA 

33,5 
33.5 
3*  .* 

35.7 

-  9.« 
-10.2 
-10. 1 

35,7 
35.7 
3».3 

-10.8 
-12.2 
-13.5 

50.4 
50. r 
50. P 

-  2.9 

-  4.2 

-  3.4 

64.3 

65.0  j 

67!3n 

65.1  1 

•  6 

.3 

2.6 
.2 

70.3 
70.6 
71.6 
71. OM' 
71.3 

I 

.6 
1.2 
.1 
.5 

78.5 
78.1 
77.0  ' 
80.0 

-  !9 

-  1,2 
1.1 

84,0 
83,6 
80,8 
85.1 

2.4 

1.: 

-  1.2 
3.3 

81.7 
81.6 
79,0 
80.7 

.6 
.3 

-  2.3 

-  .6 

"le 
75)6 

76.6 

i!i 

.4 
1.5 

6K5 

62,7 
63.7 

-  3.4 

-  2.8 
1.4 

-  2.5 

56",1M 
59,8 

56.7 

6,3 
2.4 

tl'.l 
46.5 
46.3 
46.0 

-  1.3 

,3 
,2 

-  1,3 

61,0 
61, 4H 
62,0 

62 , 5 

-  1.6 

■  2.1 

■  1.7 

•  1.6 

MOROBAV    LOCK  a 
PRESCOTT 
SPAftKMAN 
HARREN  2  U^w 

33.7 
34.8 
33.3m 
33.9 

-  a. 5 

35.5 
37.1  ' 
37. OM 

-  9.6 

50. 9M 

52.2 

53. 

-  1.6 

64, OM 
66,0 
66.5 

63.3nj 

1.7 
-  1.4 

70. 2M 
72.3 
71. 3B 
69. 7H 

.5 

75.2 
79.8 
79.  3M 

,7 

M 

«6,1 
84, 5M 

3.t 

80,7m 
84,6 
61, 7m 

2.5 

74.4 
78.0 

75. en 

75.1 

2.7 
-  .1 

56.6 
64.6 
59. 8M 
61. 5M 

-  .6 

54,5 

56,1 
54. 3H 
33.9 

2.9 
1,8 

4J.7 
44.8 
45.0m 
44.6 

-  .3 

-  1.6 

63,0 

61, sn 

■  .6 
-  3.5 

DIVISION 

34.  I 

-10. 0 

35.8 

-11.6 

z 

-  3.2 

65 . 1 

.6 

70.9 

.7 

78.3 

-  ,5 

83,8 

l.S 

81,4 

-  2.7 

45.1 

-  .7 

61,6 

■  2.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT   2  s'^E 
OERMOTT   3  NE 
OUMAS 
EUOOR A 

MDNTICELLO  3  Sw 

33.7 
33.6 
34.5 
34.3 
33.5 

-11.7 
-  9.2 
-10.'- 

35.9 
35.2 
36.7 
36.1 
34.3 

-12.7 
-10.3 
-12.8 

50.4 
50,6 
52.6 
50,8 
50,1 

-  4.8 

-  1.2 

-  3.9 

64.3 
65.7 
66.7 
65.5 
63.7 

-  ,4 
2.4 

-  ,4 

70.7 
71. », 
72.2 
71.8 
69,9 

.7 
.1 
1.4 

79.4 
79.8 
79.8 
76.9 

.2 
-  1.5 

82.4 
64.7 
64.2 
84. 5 
82.0 

1.2 
1.1 
1.1 

79,6 
81,0 
61,1 
81,4 
78,6 

-  1.1 

-  .2 

-  i.e 

74.5 
75.7 
77.1 
77.0 
73.4 

2.3 
-  1.0 

61 !  4 
63.1 
63.4 
59.0 

-  5.4 

-  1.4 

-  5.7 

5';' 
57.0 
56.3 
56.4 

3.6 
3,1 

44,9 
46.3 
45.' 
44.7 

-  4.0 

.6 

-  1.3 

61,7 
62.6 
62.4 
60.2 

-  .9 

-  3.0 

PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHKER  2  NNE 
STAR  CITY   4  IFNF 

32.7 
34. IM 
32.5  1 
33.2^^ 

-11.5 

33.9 

33.5 
34. 8M 

-13.7 

49,7 

48,9 
52, 2B 

-  4.6 

66.5 
63. 4« 
64.5 
65. 8H 

1.3 

71.0 
71.9 
69.6 
71  .2M 

1.4 

79.0 
80.0 
78.3 
78, 3H 

-  .7 

85.0 
84. 3I' 
63.3 
64. 2r- 

2,C 

81 ,6 
60,4 
79, 8^ 
60. ep 

-  .7 

76.0 
76.6 
75. 4f 
76. If 

■  3 

62.4 
63. 7K 
60. 6M 
61. 4M 

-  3.1 

56.2 

55. 4M 
55. 3M 

2,1 

44.2 
47,1 
44.  OM 
46, 2M 

-  1.9 

61.5 

60.5" 
61. 6M 

-  2.7 

DIVISION 

33.6 

-10.2 

35.1 

-12.1 

50,7 

-  3.2 

65.1 

.8 

71.1 

.6 

78,9 

.0 

83.6 

2,1 

80,5 

.4 

75.8 

1-2 

61.6 

-  3.0 

56.4 

3,0 

45.  1 

7 

61.5 

-  1.9 

Sm  B*fer«Dce  Noiss  Following  StsUoo  lodax 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

STATION 

< 

i 

1 

NQRTHWCST  <Jl 

1 

! 

tlF  NTQN  V  '  L  L  E 

4.79 

4.16 

BEkRYVn  LF   <•  'J'' 

'173 

4.21 

6UFFALU  T'^lN^R 

1  1^5 

?!l7 

2.53 

UEER 

1  ,72 

?.39 

6.09 

3.18 

,19 

EUKEKfi   <:pfflNG<;    3  WNW 

1  .^*t 

2.04 

.92 

6.44j 

3.04 

4.21 

FiVETTE"ILLP  fiP 

1  .»& 

3.19 

6.42 

3.19 

2.13 

FAYETTE>'HLf    F^P  STA 

1.^3 

.30 

5.57 

2.41 

2.65 

CRAVETTF 

1  .».9 

-  .?■! 

-  .08 

5.5b 

2.  39 

7.28 

2  .  38 

GREEN  FHRFST 

1  .'9 

?.16 

■  .72 

5.51 

2.24 

4.25 

.12 

HAHRISa^i  Fiift 

1 .59 

6.45 

4.54 

HUMTSVII.LF 

1 

1.96 

6.85 

2.38 

JASPER 

1  ,7*t 

1.90 

7.63 

7.12 

1 

-  .«7 

?.92 

-  .01 

6.35 

3.03 

2.37 

nOELL    3  N 

1,76 

-  l.lh 

3.09 

-  .12 

5.43 

1 .66 

3.40 

l!fl7 

1,15 

-  .7? 

1.62 

-  1.06 

5.71 

2 . 37 

4.14 

.86 

01  Vf  SID" 

-  ,5*» 

2.31 

-  .62 

6.05 

2.61 

3.81 

.92 

NJR  H 

CALICO  pQCK 

?.ia 

-  Uflf. 

2.16 

-  1.15 

5,53 

1.64 

2.08 

-  2.30 

C  L  I  NTON 

2 . 34 

5.19 

2  . 64 

OArtASCU*:   2  "^N"^ 

l,'>2 

2.10 

4,8b 

2.89 

-   1 , 73 

EVENING  SHA^^E    1  NNE 

E  3,?B 

-  .!n 

E  ^.23 

-  1.32 

4.74 

.35 

2.85 

GILRERT 

\,0Z 

-  1  .f>f) 

1.84 

-  1.40 

E  6,24 

2.74 

2.56 

-  2.00 

GREEKS   PE"**''  ^AM 

"•.JO 

2.25 

4,71 

2.3e 

-  1.79: 

MAMMUTH  S^R'N^- 

E    I  .ft^i 

-  1.7s 

F  1.77 

-   I.  BO 

4,89 

.69 

2.69 

MARSHALL 

1  ,38 

-  1.6C( 

F  2.18 

-  1.14 

I  5.87 

1.92 

E  1.41 

-  3.15 

MELBL)UR"E  WW 

'  . 

-  l.li. 

2.03 

-  1.34 

4,811 

.57 

2.27 

-  2.16 

MQUNTAI*>i  HO'^E    1  NNW 

2,12 

-  .M 

F  1.67 

-  1.63 

7,40 

3.75 

3.25 

-  1.13 

MQUNTAU'  HO"E   C   OF  fN& 

E  1  ,*'a 

E   1  .22 

7,U 

'.52 

MOUNTAJM  VIFW 

-  1.44 

2.55 

-  1.08 

5,10 

.62 

2.84 

-  1.86 

SALEM   2  N^fc 

2  ,1^9 

1  .58 

5,99 

2.49 

-  1.23 

SHIRLEY 

3,^,0 

-  .4«i 

2.42 

-  1.42 

5,21 

.30 

3.57 

YELLVILl E 

1  .«l 

1.58 

6.78 

3,»1 

D  I  V  I  S  I 

?.?3 

1.95 

1.43 

5.84 

1.89 

2,64 

-    1  .90 

'       "  * 

NQR  THEWS'  03 

E  '..^Z 

■  2.08 

5  .60 

2.36 

•  2.24 

BATESV11  Lt   '  IVESTOCK 

E  3,16 

"  .41 

2.11 

■  1.42 

4.53 

.06 

2.46 

3,'-6l-  ,1S 

2.09 

•  1.74 

4.01 

-  .37 

1  .'I 

•  2.78 

BEEDEVILL^ 

4.^5 

1.90 

■2.37 

3.48 

-  1.54 

3.41 

■  1.28 

BLACK  RnC" 

3!ft7 

.ri. 

1  .92 

-1.76 

5.12 

1.05 

1  .96 

■  2.52 

l.'f 

1.72 

-  2.68 

4,27 

■  .97 

4.44 

.03 

C  ORN I NG 

3!fl5 

■  .3!. 

-  2.12 

5.77 

1.34 

2.22 

■  2.18 

i   3. "5 

■ 

■  2!42 

-  1.79 

2.72 

•  2.57 

3.69 

-  1.38 

J  ONE  SBU" u 

5.^3 

1.3-! 

1.69 

.  2.45 

4.50 

•  .57 

2.44 

-  2.34 

JUOO  HILL 

6,fi3 

1.81 

3,23 

2.83 

LAlSPci^Y 

*,«2 

2.65 

2.28 

-  1.66 

4,09 

-  .79 

4.56 

■  .28 

5,ft6 

1.45 

1.91 

■  2.16 

3.40 

-  1.57 

3 .  9o 

-  1.10 

PARAGOUl U 

(..AS 

.37 

■  2.95 

■  1.12 

5.49 

.55 

2.13 

-  2.43 

P0CAHUNTA5  1 

4.3n 

-  2.16 

■  1.61 

6.23 

1.63 

1  .80 

-  2.92 

SAINT  FBANCIS 

5.11 

.'4 

1  .40 

•  2.35 

5,65 

.83 

2.56 

-1.96 

SEAfiCV 

1.94 

-2.36 

3,63 

.  1.79 

2.29 

-  2.84 

D  I  V  T  S  TO^' 

^,73 

1.5i 

2.10»  2.03 

4,51 

-  .33 

2.68 

.  2.09 

*       •  * 

WEST  CF^^TR^L  O'' 

ABdtlTT 

-  1.15 

-   2.241-  .83 

=  3,60 

r  -2' 

;  2.01 

.  2.64 

■  1.96 

3.08 

BIG  r  OKK 

*.43 

2.56 

5.09 

5.89 

SLUE   MQUN^ATM  DAM 

?,<<9 

2.26 

4.41 

2.46 

eaaNEvui.F  3  "ise 

- 

CLAPKSVILLE 

1  ,^6 

2.43 

4.17 

'  .64 

COVE 

3. "71 

2.83 

5.42 

UAHVILL^ 

3,17 

-  .21 

1  .69 

I  2.10 

3.44 

-  1.49 

3,80 

I-  1.00 

3,22 

-  .37 

l,90r  1.91 

4.43 

.32 

2,87 

t-  1.84 

FORT   SMTTH  Wjn  AP  //R 

2,15 

-  .'.i 

2.66 

-  .54 

4.20 

.56 

l,9i,|.  2.80 

FORT  SM^T*^  WATER  PLANT 

1  .-59 

■  .54 

2.42 

-  .92 

5.82 

1.92 

3,60 

L  1.86 

GRAVELLY  1  ^SF 

2.31 

-  1.J4 

3.36 

V  .40 

3,31 

I-  1.91 

GR6  ENWO'^D 

2.43 

-  .14 

2.49 

r  .91 

4!5' 

!70 

2,3ot-  2,82 

2.97 

2.41 

5.20 

3. 80 

MENA  3  MSW 

3.n9 

-  .80 

3.01 

-  1.11 

5.30 

.19 

3.60 

.  2.37 

2. 09 

-  ."1 

2.33 

■  1.35 

r  6.03 

1.93 

2.67 

-  2.61 

2,17 

2.91 

5.81 

3.3b 

OZARK 

1  ,7*. 

-  \.'H 

2.47 

-  1.27 

4.77 

.75 

2.27 

■  2.51 

□  ZONE 

2.65 

2.67 

1  .*.B 

I  1.7| 

2.19 

-  1.29 

3.96 

•  .73 

;  2.84 

-  2.62 

RATCLIFF 

7.3C 

2.34 

3,88 

2.69 

RUS5ELLVIULF 

•  .2« 

2.53 

-  1.41 

4,20 

■  .65 

3.02 

■  2.11 

SLI3  I  AC  0 

2i5<i 

-  .54 

2.29 

-  1.2B 

4,66 

.56 

3.04 

•  1.83 

WatOHON 

-  .■>> 

3.07 

-  .33 

4,27 

.27 

3.04 

.  1.42 

D  I  V  1  5 1 0*' 

2.*>C 

■  .k7 

7.5C 

•  1.27 

4.68 

.30 

2.93 

•  2.20 

C  £  NTR  Al  05 

ALUM  FUOK 

5,  M 

\.n 

-  2.42 

4,24 

■  1.26 

4.93 

-  .74 

BENTON 

1.55 

i.3e 

-  3.05 

3,5e 

■  1.5C 

4  .09 

-  1.62 

BISMARC"   Z  SE 

*t.''C 

1.6S 

4,54 

5.56 

bLAKELY  HHUNTAIM  0AM 

1.5- 

4.92 

4.89 

BONNEHOALP 

f 

•  1.8. 

4.75 

5,2c 

7.90 
5.20 
7.76 
5.80 

10.47 
6.48 
5.96 
8.00 
7.27 

6.29! 


9.18, 
4.70|-  . 
6.66  1.36 


7.12 
6,76 
6,99 


.9|-  1.22 


7.13 
5.70  . 


8.59 
6.24 


5.1ol. 
3.54 
6.34 
6.45 
5.48 


6.99 
6.63 
9, 85, 
5.16^ 


7.11 

8.00 
7.01 
7.14 
7.97 
3.97-. 

5.82 
7.45 
8.21 
4.88  ■ 


.77 
1,76 


,53 
1.95 


4.83 

4.17 
3.75 
1.21 
1.89 
3.28 


3.18 
3.46 
1.73 


1.63 
1.67 
1,63 


2.67 
2.97 
2.20 


1.5(-  1.5 


2.1 
1.0 
1.2( 
5,n( 


3.61 
2,64. 
1,78. 
1.03. 


1.4t 
1.1' 
2.2 
1.2( 


3.7( 
3.4 
3.1 


3.6' 
1.5'. 
3.8( 


1.2? 
2.8' 
3.5i 
2.9! 


1.7i 
1.27 
2.44 

2.53 
.6< 
t.2C 

2.5t|     2.43(-  1.2G 
2.57 

3.4*^ 
I.61I-  1. 
2.89( 
I.13i     1.28-  1.7e 

1.25 
2.38. 
3.08' 
1.97|  2.72. 


Sefi  Belerence  Notes  Following  Station  Index 


1.7< 
5.41 
2.9( 


2.od 

1.91 

4.5e 


1.31 
1.5C 
2.2i 


2.0t. 
4,0[ 

3.9! 
2.2! 
1.72 
4,45 
1,7! 

2,7(. 


2.12' 
1.73 
14.8! 


1.0: 

5.9e 

l.»7 

2. 63. 
5.27 

.7(. 

.47 
4.U 


-  .97 
1.9! 
2.97 

-  2.5< 


1.52 

1,2 

3.4 
.6 
.74 

.89 
1,79 

.'9 
1.51. 

.84 


1.28' 
2.63 
l.Ofi' 


.65- 
.52- 
1,40- 


2.5 

-  1.7C 

-  2.47 


4,95 
6.63 
5,96 
7,89 
5.81  2,46 


.91-  2,6! 
.8G-  2.6( 
1.4^-  1.97 


3.5( 
3,2i 


1.4; 

1.6e- 

3.34 


1.9; 
1.3! 
1.8, 


.77- 
1.871- 

i.oq- 


2.2< 

.Bi 
1.0! 

1.5( 


.5a' 


5.5q    2.634E  2.3e^- 

2.191- 
1.19- 
4.37 


6.01 
d.B'J 
4.69 


8.27 
7.33 
6.36 


3.37 
2.7i 
3.36 

-  3.59 


3.08 

.391 

.64j-  2.74 
2.20 
.38-  3.11 

.48 
.47-  3.20 
.50-  3.06 
3.29 


7.79 
7.49 
11.65 

10.62 
12.00 


3.31 
1.78- 
2.55. 
1.17- 


2.21     5.77  2.74 


7.67 
7.76 
8,79 
5.67 
8,14 

5,14 
6,39 
6.04 
6.36 
5.72 

5,38 
5,70 
5,4t 
9,21 
7,71 


10,0^ 

11.56 
10.36 
10.2<( 
6.97! 
E10.59 


6.00 
5.42 
7.72 
7.90 
7,51 

7,56 
7,75 
8.21 
8.66 


2.44 

I 


7.86  4.50 


6.95 
6.58 
6.51 
7.30 


50.26 
41.50 
54.14 
45.29- 

53.71 

43.86- 

47.79 

43.88 

52,66 

44.95 

48.49 

45.761 

43.781- 

36.54]- 


4.00 
6.21 
7.68 


4S.01- 
54,41 
E  61,76, 
46,64 
45,86 

50.36 
37,33. 


45,11 

48.091- 

42.86 

48.96- 

46.94 


5a, 42 
46.69 
48, 16 
73,84 
53,85 

60,32 
51.65 
54.54 
52.77 


.59 
.27 
25.61 
7.95 


56.17 
62.70 
59.05 
57.81 
56.79 


16,42 
9,05 
9,75 

10.06 


32.31- 
37.86 
49.90 
42,34 


5.38 
3.93 
3.46- 


3.10- 

5.22 
4.11 


.32E 

.22 

.37 

.25 
1.67E 
.94 


40.49 
46.90 

36,96-  9.53 


0^  .96 
2.42 
2.01 


42.20. 
40.56- 
32. 12)- 
44.60 
4S.4a|. 

42.0 

51.01 

41.11- 

47.33 

35.49- 

37.29 
39,3ll- 
40.641- 
39.30- 


52. S4- 

63.98 

52.92 

59.10 

58.07 


TABLE  2 


CiBOI  4  S" 
CONWAY 

CRYSTftL  VALLEY 
GREENSRTER  3  ^ 
HOT  SPRINSS   1  NNE 

JESSIEUILIE 
LAKE  MAMhELUE 
LEOLA 

LITTLE  "OCK  FaA  AP 
MALVERN 

MORPILT^N  *i  SW 
NIMROD  HAH 

N  LITTLP  ROrK  WSFO  AP 

O'ENSVULE 

PERRY 

SHERIDAN  2  s 


EAST  CFNTR«L 


ARKANSAS  PQ<T 
AUOUSTA  2  NW 
BRINKLEY 
DES  ARC 
FORREST  CITY 

HELENA 
KEO 

MADISON 
MARIANN&   2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTCAOT 
STUTTCAPT  1  E5E 
TUHRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


OIVIStON 
SQUTHWPSY 


ANTOINE 
ASHDOMN  I  S 
ATHENS 
DE  OUEEN 
DIERKS 

GLENWOOn  *  FNF 
HOPE  3 
HOPPER   1  E 
HORATIO 
LANGLEY 

MOUNT   IHA  3  SF 
MURFREE^BORn  7  NNW 
NASHVILLE  E"?  STATION  // 
NATHAN    A  WNW 
NEWHOPE   3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RI^GF 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AP 
WASHITA 


DIVISION 
SOUTH  CENTRAL 


AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CTTY  3  -SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  OURAPO  FAA  AP 

FOrOYCE 

GURDON 

MAGNOLIA 

MOROBAY  LOCK  R 

PINEY  GRQVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

WARREN  ?  wsw 


DIVISION 

SOUTHE»ST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSF 
DERMOTT  3  NF 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

BONTICELL"  5  5" 
PINE  BLDFF 
PORTLANn 
ROHHER   2  NNF 


2.flO-  1,0* 


3. Ml  1.27 


'.lel  2.47 


R.30j  3.B3 


1.33fc 
1.37 
2.33[-  2.48 
.<>ll  -  ■' 
1.23L  3.36 


3.33 


l.nt  3.19 


1.76 
1.85 
1.791 


2.10-  2.03 


I.4»^  2.87 
1.82 
1.80 

2.39j-  2.01 
2.47 
1.53 


2.38 

1.63 
2.01 
2.34h  2.54 


2.20l-  2.29 


2.55h 
1  .90*- 
1 .63t- 


6.10 
3, '7 
2. '9 
3,56 
3,46 

3,86r 
3.36- 
3.23- 
4.98 
3.26- 

3.221 


3.67^  1.53 


7.47 
2  .90 
1  ."9 
4.22t-  '."3 


-  1.70 
1.07 
3.28 


4.72 
3.25 
5.75 


4.68 
5,24 
4,04 


3.27 
5.06 
3.04 


.84 
1.03 


3.89t-  1.10 


3.33t  2.07 


3.*4t  1.95 


2.66 
3.R9 
3.94 


5ll.  1.97 


2.R3 
2.21 
4.63 


2."7|-  3.24 
3.75 


3,96 
3.12^  2.49 
■".UK  ' 

i.9i; 

l.'e 


2.95^  2.90 


3.391 

2.301-  3.67 
2.42 
3.09^ 

4.33|.  1.12 


4.56 
1.'9 
4.54 


7.15 
5.76| 
6.68 


6.60 

5.101- 

7.27 


7.81'  2.17 


8.27  3,41 


4.73 
5,72 
5,62 
3,40 
7.03 


9.571 
4.ft5f  1.07 
3.48 
8.28'  3.19 
11.14  6.41 


5.08 
3. lit 
7.65 


16.12 
5.9B 
R.36 

16.00 


4.76 

3.65j. 

4.591 


5.24 
5.42 
i.48 
5.39 
3.26 


5.22 


1.52 
1.00 


3.22  .18 
2.78|.  .25 
3.051.  .14 


1.44 
1.49 
.89 


2.49. 
4.19 
1. 10 


1.71 
,5 

E  1.0 


3,7r 
2.61 


2. 70. 
1,2'' 
1  ,3C(- 
4.65 
.55 

1.35 
2.51- 
.22r 
.38 
2,02 


2.1 
3.4J 
2.9; 


2.41 
1.9C 


.o< 

3.41 


5.24  1.35 


2.03i- 
.»li 


2. IS 
4.53 
3.U- 


3.7J 
.5t^ 

2.'i 


1.'^-  2.21 


2.08 

.43 

•'1 

2.o4 


1.60 
1.26- 
3.16- 
1.33 
.'2 


6.52 
7.02 
6.96 

10.63 

9,34 
7,80: 
7,?4| 


53,62| 

56,37|  6,77 
66,22: 

7.7©:     3.41|E    57.93!  2.83 

59.91 
55,67: 
■>2,72| 

-.4.86'  16.34 
55,47l 


2.3S 
1.93 
3.33 


1.16-  2.54 


1.24-  1.9eE  7.82 


6.5*  2.73 


7.1u:  3.52 

i?.H 


2.1a 
1.39 
i.H- 


5.2'^ 
4.8^' 


5,04  1.77 


2,72 
,3c 


1,08-  2,07 


10,65 
9,33 
10,36 
14,51  11,12 
14,19 


11 


7,79 


2,SC 
2,42 


,67 
1  ,4^ 

1,18- 
1,67- 
1  ,»0 

l,5(i 


4,43 


8.54 

9.82; 


1.53-  2.3t 


,8^- 


56.24 
63.25 

48. 121 


55.221    4.  17 


7.32  2.62 


10.91  6.09 
8.97 

7.«9  3.23 

9.13  4 


43.81 
39,57 
53,23 

4S,04L  1.23 
45.78 

54,0^  1,41 
39,43-12,47 
51,50 

E  46,42, 

E  ^9,80l 

47,7lU  6,88 
E  51.111 

46.34-  6.97 
52.591 
51.83 

43.43 

35.72-14.62 
43.45-10.11 
41,12 
31,41 

45,91 


5,73     1,64     42.63p  9,05 


57,25 
45,85- 
45,12 
2.5(^  41.32- 
49.59. 


2.57 

I 

1.38 


5.3<J  1.42 


.83 


SO. 95 


2.0t 
.62-  1.32 


10.34 
8,06 
6,83 
5,69 


1,3d-  2.3C 


1,06-  1.78 
1.62-  1,07 
?,24i- 
'.81' 
1.12 

.76 
l."l- 
2.53- 


4.351  .24 
4.2^ 
4.64 

7.35  3.45 
3.57 

4.57 
5.R4|     1.74|  6,51 


.39 

E  45.97 

4  1.10-11.39 
E  58.2", 

36.32 

48.60-  3.11 


47.54-  4.61 
SI. 98-  1.72 
49.84-  1.39 
49.72-  .72 
".7.87 

SO,  12' 

43.40p  8.40 
54.92I  4.20 
56.55: 
45. 3B 


S«fl  Re<er«DCe  Notes  Following  StaUon  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


STAB  CITY  «  E«E 
DIVISION 


1  .''9 

1.20-  J. 14 


1.32 
1.75-  \.bl 


6.15 
5.38  1.33 


9.H 
7,7B 


3.05  49.84- 


See  Refereoce  Noles  Following  Slatloo  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20  "  or 
below 

24  "  or 
below 

28  or 
below 

32'  or 
below 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

•      •  • 

N'^RTHWE'T  01 

9fi 

8-26  + 

-  3 

?-19 

3-  5 

6 

3-  5 

6 

3-26 

21 

3-26 

21 

4-21 

31 

9S 

7-10 

1 

1-26+ 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-27 

24 

3-27 

24 

4-22 

32 

10? 

8-25* 

-  1 

1-17 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-26 

21 

4-21 

31 

CAVCTTC\/Ii  I  C     CAfi  rtD 

9Q 

8-25* 

-  1 

2-19  + 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-17 

23 

3-27 

2a 

4-21 

30 

FAVFTTEi/H.LE   ExP  5T4 

lOn 

8-26 

-  2 

2-19 

3-  5 

13 

3-  5 

3-25 

22 

Z« 

4-21 

" 

COAVETTP 

107 

e-25 

-  4 

2-19 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-17 

21 

3-27 

25 

4-21 

29 

HAR'nO"  FAA  OP 

99 

8-24* 

3 

7-18  + 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-16 ! 24 

3.26 

2p 

3-27 

31 

HMNTSVILLF 

8-25 

-  4 

2-18 

3-  5 

15 

3-10 

20 

3-17 

23 

4-21 

2s 

4-26 

31 

LCAO  MILL 

1  0*^ 

7-  9 

-  1 

1-lB 

3-  4 

5 

3-  5 

17 

3-10 

21 

3-27 

27 

3-27 

27 

SILHA"  •SPRINGS 

100 

8-26* 

-  I 

2-20  + 

3-  5 

9 

3-  5 

9 

3-ln 

24 

3.28 

2» 

4-21 

32 

*        *  * 

N^RTH  CENTRAL  02 

C«LK"  BOCK 

104 

8-26* 

0 

2-23 

3-  6 

11 

3-  6 

11 

3-19 

23 

3-28 

25 

5-  3 

31 

EVE'JI'^G  Shade   i  N^iE 

1  Oh 

7-30 

-  2 

2-?2  + 

3-  5 

10 

3-  5 

10 

3-in 

22 

3.18 

22 

4-22 

31 

C  T  L  ^  £  "  T 

10^ 

8-25* 

-  1 

1-18 

3-  5 

10 

3-10 

19 

3- IS 

22 

3.28 

2H 

4-27 

32 

C^E^R^  FERRY  DAM 

10^ 

8-25* 

9 

2-19  + 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3.18 

26 

3-19 

30 

MSHMUTH  SPRING 

107 

8-25* 

-  2 

2-22 

3-  5 

10 

3-  5 

10 

3-15 

24 

4.2 1 

2  fl 

5-  2 

32 

M«R?HALL 

102 

7-  9 

3 

2-19 

- 

- 

- 

- 

HnuNT«I'l  HOME   1  NNW 

101 

8-25  + 

5 

2-19  + 

3-  5 

10 

3-  5 

in 

3-  5 

10 

3-25 

27 

3-27 

30 

HnuNTajN  HOME  C  OF  FNG 

lO'^ 

8-26 

0 

1-18 

3-  6 

15 

3-10 

20 

3-26 

23 

3-27 

25 

4-21 

32 

M^u'^Tap'  VIEW 

lO'i 

7-31 

2 

2-20+ 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-27 

2B 

4-22 

32 

YTLLVLLE 

*        *  * 

104 

8-25  + 

-  4 

1-18 

3-  5 

1 1 

3-10 

20 

3-16 

24 

4.21 

2S 

4-26 

32 

NnRTHFA*:!  03 

AL ICI  ft 

104 

7-30 

2 

2-19 

3-  4 

14 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-18 

2R 

3-18 

28 

BATFSVILLE  LlVESTnCK 

los 

8-24 

7 

2-19+ 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3.18 

26 

3-27 

32 

BATFSVILLE   L  AND  0  \ 

I 

8-24 

1 

2-19 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3.18 

26 

3-27 

29 

BFEOEVILLE 

103 

8-24 

4 

1-15 

3-  4 

16 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3.  5 

19 

3-ln 

29 

B1-YTHFVII.LE 

10? 

6-30 

5 

2-  7  + 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

16 

3-  6 

25 

3-in 

29 

CORNING 

103 

8-24 

5 

2-  6 

3-  4 

12 

3-  5 

IB 

3-  5 

U 

3-10 

2fl 

3-18 

30 

jnNFS"DRO 

100 

7-31 

4 

1-26 

3-  4 

16 

3-  5 

18 

3-  S 

18 

3-  5 

IS 

3-19 

30 

JMDfl  HILL 

100 

6-30 

21 

KFHE» 

100 

7-   1  + 

-  3 

2-22 

2-23 

2 

3-  5 

19 

3-  6 

22 

3.  6 

22 

3-19 

32 

NFWPORT 

101 

8-25 

8 

2-  7+ 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  6 

26 

3-19 

32 

PARAGOULD 

102 

6-30 

3 

2-19 

3-  4 

14 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-18 

30 

PnCAHONTAS  1 

102 

7-30 

5 

2-22 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-17 

2R 

3-28 

32 

SCARCV 

104 

7-30 

8 

1-15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-17 

2R 

3-27 

32 

•      *  * 

WFST   TENTRAL  04 

BLUF    MOUNTAIN  OAH 

106 

7-14  + 

11 

2-19 

3-  4 

16 

3-  5 

17 

3-  6 

22 

3.17 

27 

3-27 

30 

Bn[jNE"IlLE  3  SSF 

106 

7-  9 

15 

CI  ARK'IVILLE 

106 

7-10 

2 

?-19 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-17 

22 

3-27 

2B 

4-21 

30 

DAROANELLE 

10^ 

7-  9 

7 

2-19 

3-  4 

16 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-17 

26 

3-27 

29 

FORT  SMITH  HSO  AP 

104 

8-13  + 

4 

2-19 

3-  4 

16 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-27 

2R 

3-27 

28 

Fort  5MTTH  WATER  PLANT 

103 

8-13  + 

4 

2-19 

3-  4 

9 

3-10 

20 

3-16 

21 

3-27 

26 

4-21 

30 

HFCTOP 

104 

8-24 

5 

1-26 

3-  5 

1 1 

3-  5 

11 

3-17 

24 

3.17 

24 

3-27 

30 

HrNA  1  HSW 

103 

7-30 

9 

2-19 

3-  5 

16 

3-10 

20 

3-17 

21 

3.27 

25 

3-2" 

30 

□  ?ARK 

10^ 

7-  9 

8 

2-19 

3-  4 

12 

3-  5 

19 

3-10 

24 

3-17 

27 

3-17 

27 

RilSSELLVILLE 

lO'i 

8-26 

7 

2-21  + 

3-  4 

16 

3-  5 

IS 

3-  6 

22 

3.18 

2B 

3-28 

31 

S'iBIACD 

105 

7-  9 

9 

2-19 

3-  4 

16 

3-  5 

IS 

3-  5 

IS 

3.10 

26 

3-27 

32 

HALORON 

•      •  • 

los 

8-26  + 

2-19 

3-  4 

16 

3-  5 

17 

3-lT 

24 

3.27 

27 

3-28 

31 

CENTRAL  05 

ALUM  FDBK 

103 

7-30 

12 

1-  9 

3-  4 

16 

3-  5 

17 

3-  ' 

3.17 

28 

3-27 

30 

BCNTQ'l 

101 

8-24 

11 

1-15  + 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

15 

3.17 

26 

3-2H 

31 

Bl  AI'ELY   MOUNTAIN  DAM 

10? 

7-31  + 

10 

2-20  + 

3-  4 

15 

3-  6 

15 

3-17 

24 

3.28 

27 

3-29 

30 

CABOT   <i  SW 

104 

7-30 

1 1 

1-15 

2-22 

15 

3-  5 

17 

3-  5 

17 

3. 10 

2B 

3-17 

29 

CONWAV 

104 

7-30 

11 

2-19+ 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3.17 

27 

3-27 

31 

GPEFN'RIER   3  ti 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

104 

7-31  + 

12 

1-  9 

2-23 

14 

3-  5 

19 

3-  6 

21 

3-  6 

21 

3-27 

32 

LFOUA 

12 

2-19  + 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3.27 

27 

3-2n 

32 

LITTLE   POCK  FAA  AP 

104 

8-24 

15 

1-15 

1-18 

16 

2-22 

IS 

3-  5 

21 

3.10 

2B 

3-10 

28 

MALVEPN 

104 

8-25 

12 

2-19 

3-  5 

15 

3-  5 

1! 

3-10 

21 

3.27 

27 

3-28 

31 

MORPII  TON   <i  SW 

10? 

8-25  + 

9 

2-12 

2-22 

14 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-17 

2? 

3-27 

29 

NIMBDO  OAM 

103 

8-25  + 

8 

2-19 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  A 

21 

3.17 

27 

3-2S 

32 

N   LTTTLF    BUCK   WSFH  Ap 

103 

7-30 

12 

1-  9 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

3-  5 

21 

3.  5 

21 

3-17 

32 

SHE'I^A''  2  ; 
*        *  • 

10? 

8-25  + 

10 

1-15  + 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-10 

24 

3.27 

26 

4-21 

32 

EAST   rE"TRAL  06 

APKAN<;A5  POST 

100 

8-19  + 

15 

2-  6 

2-  6 

15 

2-22 

IS 

3-  5 

21 

3-  5 

21 

3-17 

32 

BPINKLEV 

101 

7-31 

IS 

OPS  A»C 

103 

7-30 

9 

?-21 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3.  9 

28 

3-26 

32 

FORREST  CITY 

101 

7-30 

7 

2-19 

2-22 

12 

3-  5 

17 

3-  5 

17 

3.  5 

17 

3-17 

31 

HCLFNA 

9R 

8-25  + 

u 

2-  6+ 

3-  5 

16 

3-  6 

IS 

3-  6 

13 

3.  6 

in 

3-lB 

29 

KFQ 

100 

8-19  + 

14 

1-15 

2-19 

16 

3-  4 

20 

3-  5 

23 

3-  5 

23 

3-10 

31 

MAnIANNA    2  S 

101 

7-30 

12 

2-  6 

2-1" 

15 

3-  5 

18 

3-  5 

IS 

3-  5 

in 

3-17 

32 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

32  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16"  or 
below 

S 

0 

20'  or  below 

24 '  or  below 

28°  or  below 

o 

0 

Dale 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp, 

Date 

Temp. 

J3 
O 

- 

10-  7 

32 

11-  8 

28 

12-  4 

15 

12-  4 

15 

12-  4 

15 

274 

274 

25? 

227 

169 

11-15 

32 

U-18 

28 

12-  4 

14 

12- 

14 

12«  4 

14 

273 

273 

252 

236 

207 

U-  8 

32 

11-28 

27 

12-  3 

21 

12-  * 

17 

12-  G 

16 

278 

274 

273 

24' 

201 

10-  7 

32 

11-  8 

26 

11-2B 

23 

12-  3 

19 

12-  4 

16 

274 

273 

256 

226 

169 

10-27 

31 

11-  8 

28 

12-  3 

23 

12- 

17 

12-  9 

10 

279 

274 

253 

226 

189 

10-  7 

31 

11-28 

25 

12-  3 

23 

12-  4l  16 

12-  4 

16 

274 

274 

261 

246 

169 

11-  8 

30 

12-  3 

19 

12-  3 

19 

12-  3 

19 

12-  G 

16 

27E 

273 

262 

252 

10-  6'  32 

10-27 

2S 

11-2B 

22 

12-  * 

16 

12-4 

16 

274 

269 

256 

169 

163 

1  1~^£ 

32 

11-28 

25 

12-  3 

24 

12-  8 

9 

12-  6 

279 

278 

263 

246 

29 

11-18 

28 

11-28 

2* 

12-4 

16 

12-  4 

16 

274 

274 

255 

235 

201 

10-  B 

32 

11-  9 

25 

1 1-29 

24 

12-10 

12-11 

1 1 

260 

279 

255 

226 

158 

10-  6 

32 

11-  8 

26 

12-  4 

23 

12-  9 

12 

12-10 

12 

280 

279 

261 

235 

169 

10-  7 

31 

10-30 

28 

11-  B 

2* 

12-  9 

15 

12-  9 

15 

279 

274 

235 

216 

163 

'  1-  8 

31 

U-  4 

25 

12-  5 

24 

18 

12-10 

12 

279 

278 

274 

261 

234 

10-  6 

32 

10-17 

26 

11-28 

2* 

12-  9 

16 

12-10 

11 

280 

279 

258 

179 

157 

- 

11-28 

24 

_ 

. 

. 

_ 

1^ 

11-  R 

?5 

11-28 

22 

12"  ^ 

18 

12-  6 

16 

278 

274 

268 

228 

204 

10  7 

10-27 

2S 

11-2B 

22 

12-  4 

20 

12-  9 

12 

278 

269 

247 

214 

169 

10-17 

30 

11-  8 

27 

12-  4 

22 

12-9 

1 7 

12-10 

10 

2  79 

278 

273 

226 

178 

10-  7 

28 

10-  7 

28 

11-  8 

24 

12-  9 

16 

12-  9 

16 

279 

274 

237 

169 

164 

1 1  -  6 

U-28 

28 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

NONE 

279 

279 

255 

235 

10-17 

31 

U-  8 

27 

12-  4 

23 

12-  9 

17 

12-10 

13 

280 

279 

274 

235 

204 

10-17 

32 

li-  8 

28 

12-  9 

19 

12-  9 

12-10 

9 

280 

279 

279 

235 

204 

11-  8 

30 

12-  4 

26 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

280 

274 

235 

11-28 

32 

12-  4 

26 

12-  9 

14 

12-  9 

14 

12-  9 

14 

279 

279 

279 

273 

255 

11-  8 

28 

11-  8 

28 

12-  1 

24 

12-  9 

16 

NONE 

279 

274 

243 

235 

U-IS 

30 

U-28 

28 

12-  4 

24 

12-10 

20 

NONE 

260 

274 

268 

244 

10-28 

3 1 

12-  4 

26 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

11-  S 

32 

12-  4 

26 

12-  9 

21 

12-10 

16 

NONE 

280 

278 

273 

234 

10-16 

32 

11-  8 

28 

11-28 

24 

12-  4 

19 

12-  9 

12 

279 

274 

268 

247 

211 

11-  8 

32 

12-  4 

25 

12-  9 

20 

12-  9 

20 

NONE 

279 

279 

274 

235 

U-  8 

31 

11-28 

25 

12-  4 

2* 

12-  9 

19 

12-10 

13 

260 

279 

274 

256 

225 

11-  8 

30 

U-IB 

28 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

12-10 

15 

260 

2  79 

279 

246 

226 

10-27 

31 

11-28 

26 

12-  4 

2* 

12-  9 

16 

12-  9 

16 

280 

279 

273 

256 

214 

11-  8 

30 

11-28 

26 

12-  4 

21 

12-  9 

15 

12-  9 

15 

10-  7 

31 

11-  8 

27 

11-26 

23 

12-  9 

15 

12-9 

15 

279 

279 

256 

226 

169 

11-  8 

29 

11-28 

27 

12-5 

24 

12-  9 

19 

12-10 

16 

261 

279 

275 

256 

226 

10-27 

30 

11-28 

28 

12-4 

22 

12-  9 

16 

NONE 

279 

274 

246 

214 

10-  7 

32 

11-  8 

27 

11-26 

23 

12-  4 

17 

12-  9 

12 

260 

269 

257 

226 

169 

10-27 

31 

1 1-28 

25 

12-4 

22 

12-11 

19 

NONE 

281 

262 

256 

214 

10-  7 

32 

11-  8 

24 

11-  6 

24 

12-  9 

15 

12-  9 

15 

279 

274 

236 

226 

193 

11-  8 

32 

11-29 

27 

12-4 

22 

12-  9 

12 

12-  9 

12 

260 

279 

269 

257 

236 

11-  S 

30 

1 1-2S 

26 

12-9 

20 

12-  9 

20 

NONE 

279 

278 

255 

225 

11-  8 

32 

11-18 

28 

12-  4 

23 

12-  9 

17 

NONE 

279 

274 

253 

226 

10-  7 

31 

10-27 

28 

12-4 

22 

12-  9 

17 

12-10 

13 

261 

279 

26? 

214 

193 

11-  8 

32 

12-  4 

25 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

12-10 

14 

281 

279 

279 

262 

226 

10-18 

32 

U-  9 

28 

12-  4 

23 

12-  9 

19 

12-10 

13 

280 

279 

274 

237 

204 

11-  8 

31 

ll-<:8 

27 

12-  5 

24 

12-10 

15 

12-10 

15 

279 

279 

263 

245 

224 

11-  8 

28 

11-  8 

28 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

12-10 

15 

291 

279 

279 

243 

236 

11-  8 

30 

11-28 

28 

12-  9 

18 

12-  9 

16 

12-10 

15 

280 

279 

279 

256 

226 

11-18 

32 

12-  4 

25 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

NONE 

_ 

279 

. 

278 

_ 

273 

236 

10-17 

31 

12-  4 

26 

12-  9 

23 

12-10 

15 

12-10 

15 

260 

280 

279 

252 

203 

11-28 

31 

12-  9 

24 

12-  9 

24 

12-10 

25 

NONE 

291 

279 

274 

263 

10-15 

32 

12-  4 

12-  9 

20 

12-  9 

20 

12-10 

14 

260 

279 

274 

252 

201 

11-  8 

32 

11-28 

25 

12-  4 

2* 

12-  9 

16 

12-10 

12 

. 

260 

279 

273 

256 

_ 
225 

11-28 

32 

12-  4 

2^ 

12-  9 

19 

280 

274 

273 

236 

10-17 

J2 

11-  8 

28 

12-  9 

21 

12-10 

13 

12-10 

13 

280 

280 

274 

226 

179 

12-  4 

30 

12-  9 

25 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

291 

280 

279 

262 

11-  S 

32 

12-  4 

25 

12-  9 

20 

12-  9 

20 

NONE 

11-18 

30 

12-  4 

26 

12-  6 

20 

12-  8 

20 

NONE 

278 

278 

270 

237 

10-17 

31 

11-  S 

27 

12-  4 

23 

12-  9 

19 

12-10 

15 

291 

279 

274 

246 

214 

12-  4 

28 

12-  4 

28 

12-  9 

21 

12-10 

19 

NONE 

279 

278 

273 

261 

11-  9 

32 

12-  4 

28 

12-  9 

23 

12-10 

20 

NONE 

261 

279 

274 

244 

11-  8 

31 

12-  4 

28 

12-  9 

22 

12-10 

20 

NONE 

1 

280 

279 

274 

236 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


SSINT  CHARLES 
STUTTr,4PT 
STUTTC/li>T  9  ESE 
TilRRELL 
HCST  MEMPHIS 

WVNNE 


DF  OUFE" 
HipF  '  ME 
HnUNT  inA  3  SE 
HIIRFRFE'BDRO  2  NN« 
N«SHVULE    EXP  STATinN 

QkAV 
STAMPS 

TPXARkAMA   FAA  AP 


SnUTH  CFNTRAL 


A0K4DFLPHIA  2  N 
CSMDEM  1 

El    nooAnO  FAA  AP 

FnRPVrE 

M»GNCLI« 

MHRriBAY  LOCK  S 
PpESCHTT 
SPARKMAN 
UARREW  ?  WSW 


CRD5SFTT  2  SSE 
DcRMaiT  3  NE 
OHMAS 
EIIDORA 

M"NTICElLn  3  SW 

PINE  BLUFF 
PHRTLANO 
RHHWER  J  NNE 
STAR  CITY  <(  ENE 


<;t«tf  fxtremes 

TfXARKAMA  FAA  AP 


C=AVETTF 
HIINTSVULE 

yfllvillE 


8-  1 

8-26* 

8-24* 


7-11-f 
7-14* 
7-31 
7-10* 

7-  31 

8-  27* 
8-17 
7-  « 


8-25  + 

8-26 

8-25* 

8-25* 

7-14 


8-19 
8-26 
8-26 


8-  26  + 
7-14 

9-  25  + 

7-  31 

8-  26  + 

7-  31 

8-  25  + 
8-26  + 
8-25 


2-  7  + 

1-  15  + 

2-  6  + 
2-21 


2-19  + 
2-20  + 
2-19 
2-2  2 
2-19 

1-10 
1-10 
1-10 


12-10 
1-10+ 


2-19  + 

1-26+ 

1-  15 

2-  7 
2-  7 


2-19 
2-18 
1-18 


Las)  spring  minimum  of 


16  ' or 
below 


2-22 
2-22 

2-19 
2-22 

NnwE 


2-22  13 
1-  9  16 

NOMF  I 

Nni-iE 

16 


3-  4 
2-19 


20°  or 
below 


5 


-22  17 

-23  20 
-?2  20 


3-  5  17 
2-22 ; 19 
7-72 1 20 
2-22 

18 


2-23 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


3-17 
3-10 
3-28 
3-12 
3-10 


3-27 
3-10 


3-27 
3-10 


3-27  2B 
3-  5:2? 
3-   5  27 


32°  or 
below 


3-10 
3-17 
3-10 


3-27  29 

3-  211 

4-  21 


3-20  32 
3-2«  32 
3-2n  30 


-26  32 
-28  27 


3-18 
3-27 


ARKANSAS 
1978 


First  fall  minimum  of 


32 'or 
below 


11-  8 
11-  8 

10-  7 

11-  19 

11-  28 

12-  4 
U-  8 
12-  4 


10-  18 
U-  8 
12-  4 

11-  B 

10-  17 

11-  28 
U-  B 
U-  9 


10-15  31 
10-18  32 
12-  4  29 
32 

10-  7  30 


1 1-lfl 

n 

10 
lO-lB 


28  or 
below 


12-  4 
12-  9 


U-2»l  27 
12 
U 
12 
12 


12- 
12- 
12- 


27 


11-  8  26 

12-  5'  28 
12-  5,  28 
12- 
10-lBj  28 

12-  4  25 
12-  91  25 
10-17!  27 
12- 


24°  or 
below 


11-  28 

12-  9 
12-  9 

12-  9 
12-  9 
12-10 


12-  9 
12-  9 

12-  5 
12-  9 
12-10 
12-10 


9  18 
9  22 


12-  5  23 
12-10  1'* 
12-10  18 
12-10  20 
12-10  15 

12-  9I  23 
12-10  18 
12-10  19 
12-  9  24 


20°  or 
below 


a 


N13NE 
NUNE 


12- 
12-lOt  17 
12- 
12-  9j  19 
12-  9  19 

12-10!  20 
12-10  16 
NUNE 


12-10  17 
12-10  IB 
12-10  16 
12-10 
12-10 


12-10 
12-10 
12-10 
12-10 


12-10  13 

12-10;  19 

12-10  IB 
12-10 

12-10  15 

12-10  18 

12-10  IB 

12-10  19 

12-10  IB 


16°  or 
below 


12-10  15 

NONE 
12-10  12 
12-10  15 

NONE 

NONE 
12-10  16 

NONE 


NONE 
NONE 

12-10 
NONE 

12-10 


2-10  15 
NONE 
NONE 
NONE 


12-10  13 

NONE 
NONE 
NONE 
12-101 15 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


269 
261 


226 
225 
169 


269 
226 
269 


204 
225 
251 


203 
246 


201 
206 
274 
253 
193 


203 
205 


Se«  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

1978 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

g 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

Q 

HOPE  3  NE 

il.t 

t>! 

41.2 

58 

3t 

53.5 

78 

37 

69,9 

88 
53 

77 

1 

101 
51 

89.3 

112 
71 

96.2 

112 
78 

92.9 

111 
72 

64.9 

103 
70 

70.1 

9<, 
52 

59.9 

76 
48 

47.8 

66 
31 

68,! 

112 
34 

KEISER 

(  IN) 

i 

62 
21 

33. C 

H 

22 

49.0 

9C 
31 

69.  C 

9« 
4< 

72 

1 

loe 

41 

83.6 

loe 

60 

91.4 

lie 

71 

87.9 

U« 
61 

80. e 

104 
60 

65,1 

89 
43 

96,9 

85 
38 

43.9 

6! 
32 

64, C 

111 
21 

35. « 

it 
21 

32.2 

*3 
28 

*6.3 

75 
33 

65,2 

84 
46 

69 

< 

9^ 

51 

80.3 

9! 

6C 

88.0 

105 
72 

85,1 

106 
71 

78.8 

95 
66 

64.2 

81 
48 

95,9 

76 
41 

43.1 

62 
34 

62,C 

106 
27 

MARIANNA  2  S 

(  IN| 

39. 5 

5" 

31 

3*.e 

2S 

»9.1 

33 

64.5 

7! 
5J 

71 

6E 
54 

61.? 

9! 
6! 

89.1 

99 
78 

86.1 

99 
7C 

79.! 

91 
68 

66,3 

84 
53 

97.8 

49 

46.2 

51 
39 

63, e 

99 
29 

ROHWER  2  NNE 

(  IN] 

3i.! 

6! 
21 

3*.C 

5< 
2'i 

48.2 

61 
3C 

64.1 

8S 
41 

71 

9( 

4e 

81.: 

104 
61 

89.9 

109 
74 

65.1 

lot 

63 

81.8 

102 
62 

66.1 

94 
42 

96,6 

»2 
36 

44,3 

71 
3C 

63,1 

109 
21 

STUTTGART  9  ESE 

(  IN) 

3*.C 

52 
3C 

32. i 

♦  i.  1 

72 
3C 

60. ^ 

71 
41 

66 

.< 

8! 
5C 

76.4 

91 
61 

86.1 

98 
74 

82.2 

91 
6! 

74.! 

9C 
62 

61.9 

82 
4! 

93.0 

70 
41 

40.  « 

55 

31 

59.; 

98 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANS4S 
1978 


Station 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


NORTH  CEMRIL  02 
M0UNT4IN    HOHt    C    UF  ENG 


NORTHEAST 
KEISER 

*       i>  * 
UEST  CENTRAL 

OLUE  'lOUNTAIN  DAM 
RUSSELLVILLE 


CENTRAL  05 
6LAKELT    MOUNTAIN  CAH 


LAST  CENTRAL 
STUTTGART   9  E5E 


SOUTHWEST 
HOPE    3  NE 


EVAP 
WIND 


E  VAP 
U  I  NO 


E«AP 
WIND 

EVAP 
OEP 
WIND 
KAX 
H  I  N 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 


2.936 
79  1 


3.626 
.32 

28t9 


1C99 
81.t 
52.  1 


7  .  936 

t  192 


1.82 

6. "426 
1  .33 
lICi 
75.3 
52  .  3 


1  .see 

727 


2907 

ec.6 

53.9 


14.95 
.41 

97U 


6.066 

9  34 
65.3 


6.526 
2176 


5  .  096 

630 


7.1456 
1.67 
1981 
66  .  6 
t  1  .1 


6.46 

5  5  8 


8.55 
1317 


S  .986 

1.01 

iC32 

B3.3 

67.3 


5.928 

■435 


3  .  1"4 
1  .  35 

1477 


6  .99 
.08 

573 


b  .  5  36 

642 
99.9 


10.07 
1394 


0.396 
604 


1214 
94.0 
74  .  3 


7.526 

549 


9.506 
2.65 
13C1 
101.7 
73.5 


.93 

630 


7.37 
679 
93.2 
68.2 


7.616 
1617 


6.96 

779 


1238 
95  .  4 
70.  7 


b.406 
571 


7.77 
1.23 
1447 
96.5 
70.8 


8. 188 
.86 

875 


4.676 

549 
89.6 


5.65 

1433 


4.698 
7756 


3  .  77B 

336 


5.018 
.00 
750 
90.0 
67.9 


1.42 

466 


2  .  79 

533 


4  .91  B 

1605 


3  .50 

775 

5.335 
1.53 
1085 
68.  1 
48.7 


3.14 

445 


4  .406 

.93 
1182 
76.4 
49.  1 


4.10 
.41 

677 


1.506 
733 


912 
66  .  7 
45.4 


1.738 

509 


2  .  366 

.26 
1310 
65  .0 
47.5 


1. 

1  .00 

723 


See  Reference  Notes  following  SFahon  Index 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NF 
ANTQINE 

ARKAUFLPHIA  2  N 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 
ASHOQWN  2  & 

ATHENS 

AUGUSTA  i  m 
BATESVILLF  LIVESTOCK 
BATESViLLE  L  AND  D  1 
BEEBt 

BEEDtVILLF 
BENTUN 
BENTQNVILLE 
8ERRYV1LLF  NW 
BIG  FORK 

BISMARCK   ?  5E 
BLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHFVILLE 
BDNNEROALF 
BOONEVILLE 
BOONEVILLF  %  SSE 
BOTMNBURG  3  NE 

BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
CABOT  't  SW 
CALICO  RUCK 
CAMDEN  1 
CLARENUON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NE 

CLINTON 

COMBS  i  SF 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  ?  SSE 
CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS  ?  NNE 
DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 

DEER 

DE  QUEEN 

DE  QUEEN  DAM 

DERMOTT  A  NE 

DES  ARC 

DIERKS 

OIERKS  DAM 

DUMAS 

FL  DORADO  FAA  AP 
EUDOKA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

EVENING  SHADE   1  NNE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLF  EXP  STA 

FOROYCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GILLHAM  OArt 

GLENWOQD  A  FNE 

GRAVELLY   1  ESE 

GRAVETTE 

GREENBRIER  3  N 

GREEN  FORFST 

GREENBRIER 


0006 
0064 
0130 
0136 
0150 
0178 
0220 
0234 
02*0 


02«6  07 


0300 
0326 
0458 
0460 
0530 
0536 
0582 
0586 
0616 
0664 

0724 
07*6 
0764 
0798 
0800 
0806 
0820 
0830 
0832 
08*2 

08*8 
0936 
1010 
1020 
1102 
1132 
1152 
14*2 
1455 
1457 

1492 
1574 
1582 
1596 
1632 
1666 
1730 
1750 
1829 
1834 

1835 
1838 
1900 
19*6 
1952 
1962 
1968 
2015 
2O20 
21*8 

2300 
2355 
2356 
2366 
24*3 
24*4 
25*0 
25*4 
2564 
2574 

2578 
2760 
2794 
2810 
28*2 
2922 
2930 
29*0 
29*6 
2962 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

CLARK 

DESHA 

ARKANSAS 

LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOOORUFF 

INDEPENDENCE 

INDtPENUENCE 

WHITE 

JACKSON 

SALINE 

BENTON 

CARROLL 

PQLK 

HOT  SPRING 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

HOT  SPRING 

LOGAN 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

MONROE 

JOHNSON 

JOHNSON 

VAN  BUREN 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 

VAN  BUREN 

YELL 

YELL 

YELL 

NEWTON 

SEVIER 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

HOWARD 

HOWARD 

DESHA 

UNION 
CHICOT 
CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 

CRAWFORD 

WHITE 

SEARCY 

SEVIER 

PIKE 

YELL 

BENTON 

FAULKNER 

CARROLL 

FAULKNER 


ARKANSAS 
1978 


0) 
3 


rd 


135  04 
735  54 
63*  *8 
33*  47 
334  17 
334  02 
334  09 
233  37 
134  01 
433  38 


43* 
735 


19 
18 
7|35  *9 
735  *5 
735  04 

735  26 
63*  33 
136  21 

736  24 
33*  29 

334  18 
736  07 
33*  36 
135  06 
333  *1 
535  55 
33*  23 
135  09 
135  06 
735  43 

333  52 

73*  53 

735  52 

736  22 
li34  57 
736  07 
333  36 

734  41 
135  29 
135  32 

735  35 

735  48 

736  05 
135  06 
736  2* 
43*  26 
333  07 
13*  *2 
135  24 
135  03 

135  0* 

135  13 
135  50 
43*  02 
434  06 
233  33 
73*  59 
434  07 
43*  09 
233  53 

333  13 
233  07 
736  2! 
736  05 
736  00 
7  36  06 

333  *9 
433  43 
535  02 
135  20 

135  39 
735  08 

735  59 

334  07 
334  21 
13*  52 

136  24 
135  16 

736  20 
135  14 


"05 
C 
O 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 

93  03 
91  12 
91  21 

94  08 

93  58 
91  23 
91  47 
91  38 
91  54 

91  06 

92  37 

94  13 

93  37 
93  58 

93  09 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 
89  54 
93  23 
93  55 
93  55 

92  28 


92  28 

93  48 

93  18 
92  29 

90  35 

94  25 

91  57 

92  27 

92  23 

93  24 


92  48 
91  16 

93  47 

91  37 

94  10 
94  10 

92  25 
94  24 

90  48 
94  22 

94  09 

91  27 

92  43 
94  1* 

93  29 
93  *1 
9*  28 

92  23 

93  26 
92  23 


Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
or  c 
durii 

;ned 
osed 

ig  yr- 

Refer 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
laDies 

624 

37 

2 

256 

52 

12  3  0 

780 

41 

4] 

1  2  3  C 

854 

36 

2  C 

*75 

30 

2 

285 

36 

2  C 

196 

82 

82 

1  2  3  C 

145 

8! 

2 

194 

16 

16 

12  3 

325 

1  ] 

11 

2 

960 

30 

2 

195 

43 

2  C 

571 

37 

37 

1  2  3  C 

277 

53 

65 

1  2  3  C 

250 

C 

221 

16 

38 

12  3 

285 

49 

49 

1  2  3 

1296 

72 

72 

1  2  3 

1160 

23 

2  C 

1125 

3* 

2 

500 

1* 

2 

290 

76 

2 

426 

22 

28 

28 

1  2  3*C 

426 

12 

12 

12 

1  2  3*C 

360 

30 

2 

252 

52 

52 

12  3 

1000 

1* 

2 

5 1 1 

25 

37 

APR 

1  2  3  C 

70C 

1 

1 

APR 

1  2  3  C 

1295 

C 

250 

43 

2 

20C 

87 

87 

1  2  3  C 

257C 

30 

2 

480 

c 

279 

1* 

3* 

1  2  3 

*0C 

16 

73 

1  2  3 

116 

86 

88 

1  2  3  C 

170 

73 

INAC 

12  3 

454 

25 

25 

12  3 

850 

c 

510 

56 

2 

1*00 

C 

2166 

C 

320 

9* 

9* 

1  2  3 

293 

8* 

8* 

1  2  3  C 

105C 

29 

2 

180 

55 

65 

12  3 

350 

34 

2 

680 

26 

2 

370 

62 

2 

370 

C 

330 

92 

92 

12  3 

2375 

4 

4 

12  3 

420 

44 

4* 

12  3 

557 

C 

143 

16 

16 

12  3 

200 

42 

42 

1  2  3 

419 

19 

2 

686 

C 

16C 

71 

71 

1  2  3  C 

252 

77 

77 

12  3 

135 

17 

17 

12  3 

1420 

76 

76 

1  2  3  C 

500 

15 

38 

1  2  3 

1251 

30 

30 

1  2  3 

1270 

90 

90 

1  2  3  C 

260 

46 

46 

MAR 

12  3 

400 

C 

250 

16 

16 

1  2  3  C 

449 

96 

96 

1  2  3  C 

793 

2* 

40 

12  3 

2O0 

65 

2 

595 

*3 

52 

1  2  3  C 

520 

0 

647 

43 

2 

*61 

36 

2 

1250 

80 

80 

1  2  3 

660 

1 

1 

AUG 

1  2  3 

1360 

38 

2 

360 

17 

35 

AUG 

1  2  3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

p, 
c 

0 
E-H 

Ci 

0) 

M 
(S 
M-i 

> 
u 

94  15 

518 

38 

92  00 

527 

16 

18 

93  09 

210 

30 

91  48 

180 

22 

91  29 

362 

93  09 

1374 

17 

17 

92  58 

555 

30 

90  37 

325 

105 

105 

93  33 

375 

107 

107 

37 

93  40 

700 

30 

94  22 

337 

32 

93  03 

680 

85 

85 

93  44 

1453 

16 

16 

93  11 

857 

30 

93  04 

722 

30 

90  39 

245 

82 

62 

90  31 

215 

6 

6 

90  05 

232 

19 

19 

92  00 

230 

30 

30 

90  26 

230 

38 

92  28 

305 

22 

93  51 

796 

34 

92  55 

810 

72 

72 

92  35 

261 

17 

35 

92  14 

257 

98 

98 

90  43 

215 

47 

93  14 

315 

61 

61 

92  49 

311 

30 

30 

91  32 

650 

73 

73 

90  46 

234 

66 

66 

92  37 

1140 

59 

59 

92  39 

799 

91  59 

480 

33 

94  17 

1130 

89 

89 

93  58 

316 

91  49 

300 

37 

37 

92  27 

85 

17 

38 

92  48 

290 

61 

61 

93  36 

697 

78 

78 

92  23 

80C 

65 

65 

92  23 

80C 

26 

26 

26 

92  07 

770 

17 

38 

94  01 

50C 

38 

93  42 

475 

9 

9 

93  43 

435 

93  56 

550 

39 

39 

93  52 

550 

30 

94  23 

673 

16 

93  50 

650 

38 

91  17 

220 

94 

94 

93  10 

480 

36 

36 

92  15 

425 

92  16 

563 

3 

3 

94  24 

1500 

35 

93  46 

800 

50 

93  55 

300 

49 

49 

92  49 

500 

34 

93  50 

396 

82 

62 

93  27 

1900 

23 

90  28 

260 

54 

54 

93  SB 

668 

37 

93  15 

925 

92  48 

330 

38 

92  01 

215 

90 

90 

93  54 

840 

53 

93  12 

380 

14 

90  59 

330 

84 

84 

91  31 

120 

68 

68 

93  23 

308 

88 

88 

93  23 

318 

93  53 

463 

33 

91  16 

150 

19 

19 

93  06 

400 

64 

64 

34 

91  08 

200 

44 

44 

90  08 

300 

50 

91  49 

680 

23 

91  45 

245 

67 

67 

92  24 

210 

2 

2 

92  19 

550 

38 

94  32 

1140 

37 

37 

Station 


o 
Z 

X 
XI 


County 


0) 
3 


GREENWUDD 

GREEKS  F6PRY  0AM 

GUROQN 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON  FAA  AP 

HECTUR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER   1  E 

HORATId 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

JASPER 

JESSJEVILLE 

JOMESBORO 

JUDO  HILL 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  HAUMFLLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEQLA 

LITTLF  ROCK  FAA  AP 

MADISON 

MAGNUL lA 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  4  WNW 
MENA  1  WiW 
MILLWOOD  HAM 
MONTICfcLLO  3  SW 
MOROBAY  LOCK  B 
MORRILTON  4  SW 
MOUNT   IDA  3  SE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOMg  C  OF  ENO 
MOUNTAIN  VIFW 
MUl  BERRY  6  NNE 
MURFREESBHRn  2  NNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  CAM 
NEWHQPE  3  E 
NEWPORT 

NIMRQD  DAM 

NORFORK  DAM 

N  LITTLE  RQCK  WSFD  AP 

DOELL  3  N 

ODEN  1  NNE 

□  KAY 

[IWENSVILLF 
OZARK 
OZONE 
PARAtiDULO 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGF 
DINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCHTT 
PRESCDTT  SCS 

RATCLIHF 
ROHWER  2  NNF 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  ?  S 
SHIRL'=Y 

SILOAM  SPRINGS 


2976 
2978 
3074 
3088 
3132 
3165 
3235 
3242 
3428 
3438 

3442 
3466 
3540 
3600 
3704 
3734 
3761 
3821 
3862 
3998 

4010 
4060 
4106 
4134 
4248 
4526 
4548 
4562 
4572 
4638 

4666 
4696 
4746 
4756 
4839 
4900 
4934 
4938 
4988 
5036 

5038 
5046 
5072 
5079 
5110 
5112 
5156 
5160 
5174 
5186 

5200 
5228 
5320 
5354 
5356 
5376 
5498 
5508 
5514 
5562 

5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 
5908 
5910 


6008  04 
6253  09 


6352 


04 


6376  06 

6380  03 

6403  02 

6506  03 

6562  05 

6586  02 

6624]  01 


SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

POPE 

PHILLIPS 

HEMHSTEaD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADI SON 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

POINSETT 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

ST  FRANCIS 

CO!  UMB  lA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

SEARCY 
SEARCY 
IZARD 
POLK 

LITTLE  RIVER 

DREW 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 

FRANKLIN 

PIKE 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 

CRAWFORD 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

PULASKI 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

SAL INE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BEMTON 


135  13 

735  31 
333  55 
333  14 

736  19 
736  16 
135  28 

234  32 

333  43 

334  22 

433  56 
334  31 
736  05 
736  01 
334  42 

735  49 
535  36 

235  41 
134  35 
535  49 

134  51 
334  19 

736  25 
334  10 

134  44 

535  01 
433  18 
334  23 
736  29 

734  44 

735  5! 

736  03 
736  05 
334  34 

433  41 
333  36 

333  19 

135  07 

334  3? 
736  20 

736  20 
735  52 
135  34 
334  05 
334  09 

434  00 
334  07 
135  38 
334  14 

735  36 

134  57 

736  15 

134  50 

135  48 
334  38 
433  46 
334  37 
135  29 
135  38 

536  02 

134  48 

735  57 

135  03 

134  13 
334  35 
334  11 

736  16 
333  14 
333  48 

333  48 

135  18 
133  48 
135  17 

734  23 
536  27 
736  23 
T|35  15 

334  17 

735  39 
lj36  10 


INAC 


INAC 


3  C 


3 

3  C 
3 

34 


1  2  3 


34C 
3 


1  2  3  C 
C 

1  2  3  C 
2 
2 

1  2  3 
2 

1  2  3 
2 

1  2  3 


3  C 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
1978 


Station 


County 


0 

9 


n3 


'S) 
C 
O 


c 
.2 

> 

W 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


a  a 

o  <u 

o 


2^  o 


Refer 

to 
tables 


SPARKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGARl    9  ESE 
SUBIACO 
TAYLUR 

TEXAKKANA  H&A  AP 

TURRtLL 

MALDKON 

BARREN  2  WSW 

WASHITA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  ?  W 

WING 

WYNN6 

YELLVILLE 


6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6926 
7038 
70*8 
7267 
7i,88 

7582 
7592 
7712 
77*4 
7950 
8052 
8084 


DALLAS 

lafavette 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENDEN 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


333  55 
433  22 
333  57 
134  29 

134  28 

135  18 
433  06 
433  27 
235  22 
134  54 

333  36 
3,34  39 
235  08 
736  19 
134  57 
535  IS 
736  13 


92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  11 

91  54 
93  28 
90  48 

92  41 


170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
225 
675 

210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


16 

35 

16 

30 

15 

15 

69 

90 

42 

42 

79 

79 

35 

93 

93 

11 

U 

58 

58 

81 

81 

49 

16 

16 

APR 


3 

3  C 

3 

3 

34CG 
3 

3 
3 
3 


1  2  3 
2 

1  2  3 

C 
C 

I  2  3 
1  2  3  C 


See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  cliraate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


AVERAGES 


Division  averages   In  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 


DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this   bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches, 
and  wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured   in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 Max  and  Min  values  in  the   Evaporation  and  Wind   table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of   temperature  of  water   in  pan  as  recorded  during  24 

hours  endinj^  at   time  of  observation.     Wind  is   the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period   19^1-1970.        "DEP"   in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:      Included  are  all  soil   temperature  stations  with  any  data  published  for  the  calendar  year,   whether  or  not  opened  or  closed  during 
the  year.     See  the  reference  notes  of   the  monthly   issues   for   information  on  individual  stations  as   to  soil   type,   ground  cover,   and  degree  of  slope. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+     Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
♦     Amount  included  in  following  measui'eraent . 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Anounts  from  recording  gage.      (The  amounts  ar^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-OUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

C     Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data,     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station   Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in   locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations   through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.      Note  minimum  charge  and  ordering   instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE:     $5.10  per  year   for  each  section   including-  annual  summary;   $8.00  additional   for   foreign  mailing:   40?  single  copy;   30f  annual  sum- 
mary      There   is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  she  1 f -s tocked   issues  of   publications.     Make  checks   payable  to  Department   of  Commerce,   NOAA ; 
send   payments  and  orders   to:      National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville.   NC     28801.     Attn:  Publications. 
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